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SITUAZIONE DELLE RETI DI OSSERVAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 1952 E NOTIZIE SUL 
LAVORO SVOLTO DURANTE L'ANNO. 


In questo volume viene riassunto ed elaborato, in massima 
parte, il materiale di osservazione e di studio raccolto durante 
l'anno 1952 e che più particolarmente è stato pubblicato nei « Bol- 
lettini mensili », 

Il volume è diviso in varie « Sezioni » che riguardano: 


A) la meteorologia; B) la pluviometria; C) Il’ idrometria; 
D) la freatimetria; E) le portate e i bilanci idrologici. 


Inoltre nel capitolo « Caratteri Idrologici» i valori che carat- 


terizzano i vari elementi rilevati durante il 1952 sono posti a con- 


fronto coi valori medi del periodo precedente di osservazione, allo 
scopo di mettere in evidenza le caratteristiche dell'anno stesso. 

L'ultimo capitolo, infine, tratta delle osservazioni mareogra- 
fiche e del livello medio del mare nel 1952. © 

Oltre i normali compiti delle osservazioni e delle elaborazioni 
dei dati rilevati, l'attività dell'ufficio è stata notevole, durante 
il 1952, nel campo degli studi idrologici. 

Sono stati dati numerosi pareri su domande di concessione di 
grandi derivazioni e su altri quesiti posti dal Magistrato alle 
Acque e degli Uffici del Genio Civile del Compartimento. 

Sono continuati i rilievi e gli studi sulle falde freatiche dell'alto 
e medio Tagliamento, 

È stato dato inizio allo studio per la ricerca delle fonti di 
alimentazione dell'acquedotto di Padova. 

Sono state eseguite le livellazioni lungo l'argine sinistro del Po 
dalla confluenza del Mincio fino a Corbola e degli argini destro e 
sinistro delle varie ramificazioni del fiume fino al mare ed inoltre 
le livellazioni degli argini destro e sinistro, con rilievo di sezioni 
‘ trasversali, dell'Adige da Boara Pisani a Cavanella, 

La Sezione Geologica ha curato la stampa del foglio di 
Monte Adamello della carta geologica delle Venezie ed ha iniziato 
la preparazione dei fogli di Trieste, Venezia. ed Adria. 

La Sezione stessa ha espresso vari pareri su quesiti geologici 
proposti dal Magistrato alle Acque e dagli Uffici del Genio Civile, 

Durante il 1952 sono stati pubblicati : N° Ir Bollettini mensili 
(dal dicembre 1950 all'ottobre 1951). 

Come di consueto sono pure stati pubblicati: il Bollettino 
giornaliero, le previsioni di marea per Venezia e delle velocità di 
corrente per il Canal Porto di Lido. 

È stata inoltre quasi ultimata la stampa degli Annali Idrolo- 
Bici dell'anno 1950. 
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Nei seguenti prospetti è riportata la situazione delle varie reti 
di osservazione alla fine del 1952. 


RETE METEOROLOGICA. — La rete risultava composta di N. 17 
Osservatorî così distribuiti: N. ro a quota inferiore a m. 250; N. 4 
fra quota 250 e quota 500; N. 2 fra quota 500 e 1000 e N. 1a 
quota 1500. 


RETE TERMOMETRICA. — La rete termometrica al 31 dicembre 
1952 comprendeva N. 160 stazioni, distribuite secondo l'altitudine 
come appare nel seguente prospetto: 


STATO DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1952. 


NUMERO DELLE STAZIONI 


STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE , 
TOTALE | 
TERMOMETRICHE |diom. [dassom.|dascon. ida rocom.| oltre 
& #50 I | è soom. | a itoom. |a tgno m.fiigoo m. 


Totale al 31 dic. 1952 60 | 
Totale al 31 dic. 195I 37 20 
| | 


rar; | _———— ——y— —— =z____— 


DIFFERENZA I | -— 


RETE PLUVIOMETRICA. — Il prospetto seguente riporta il nu- 
mero delle stazioni pluviometriche, suddivise secondo i bacini, che 
hanno funzionato negli anni 1951 e 1952. 

Alla fine dell'anno risultavano funzionanti N. 458 stazioni, 
delle quali N. 204 fornite di pluviografo. 


STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA NEI DIVERSI BACINI 
n AL 3I DICEMBRE 1952, 


Dirrerenza | -{-_|-{|[|—|—|m{u 


Nel prospetto seguente le stazioni pluviometriche, fornite di 
pluviometro o di registratore, sono raggruppate secondo l’alti- 
tudine. 


STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1952. 
SECONDO L'ALTITUDINE. 
NUMERO DELLE STAZIONI 


STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE 


mi. | daasom. ta 500 m, |da 1000 im] oltre 
è 390 n. | a 500 m. | a inca m.la:soom. | i s0om, 


MUNITE DI 


Pluviografo . . .., 
| Totale al 31 dic. 1952 
Totale al 31 dic. r9st 


DIFFERENZA 


RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1952 la rete idrometrica 
contava N. 196 stazioni delle quali N. 70 fornite di idrometrografo. 

Oltre a queste esistevano N. 35 stazioni, delle quali N. 33 con 
idrometrografo, installate nelle derivazioni ad uso idroelettrico od 
irriguo. 

Un complesso, quindi, di N. 231 stazioni idrometriche, delle 
quali N. 103 con registratore. 


RETE FREATIMETRICA. — La rete delle stazioni di osservazione 
della falda freatica alla fine del 1952 risultava di N. 125 stazioni, 
così distribuite: 


N. 17 nella pianura fra Torre e Tagliamento 


» 36 » » » Tagliamento e Piave 
» 37 » —» » Piavee Brenta 
» 30 >» n » Brenta e Adige 


» 5 in destra Adige, 


MISURE DI PORTATA. — Le stazioni per la misura delle portate 
dei corsi d’acqua alla fine del 1952 erano 59; per 33 di esse sono 
stati compilati i bilanci idrologici. 

Esistevano inoltre, N. 31 stazioni per la misura delle portate 
in canali derivati. 

Durante l’anno vennero eseguiti N. 609 rilievi di portata. 


Rete MareEoGRAFICA. — Alla fine del 1952 essa constava di 
numero 20 stazioni nelle quali sono installati i seguenti strumenti: 


STRUMENTI MAREOGRAFICI INSTALLATI, SUDDIVISI FER TIPO 


Totale 
I Ir 6 | 4 22 | 34 
Ottobre 1956 IL DIRETTORE 
INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE 
Massimo Levi 


L'osservatorio trasmette i dati per il Bollettino meteorologico gior- 


pabero-dell'Ufbtio:; GG fi dial Da TW LA {G) 
1 dati vengono pubblicati nel Bollettino Mensile. . . ... .... {1} 
HarenetzaFOEHl a «in sila Ma datario dla cello ella csi F 
Barometro Kappelletr ....... 0a "GIO eta GOG K 
ERMBIELEBILOR va Ro an aria Mi i n i eve sud e R 
RBB, ET A Lu RIE SE ml nce sine SES ue term 


__ Nel «Bollettino Mensile » sono pubblicati i valori giornalieri degli ele- 
menti meteorologici relativi ai principali Osservatori ed i valori estremi 
giornalieri della temperatura per le stazioni termometriche. Inoltre, per ogni 
mese, sono esposte brevi note meteorologiche che formano un quadro rias- 
suntivo delle condizioni atmosferiche generali della regione. 

Nel presente Capitolo, invece, sono riassunti, nelle diverse tabelle, i valori 
degli elementi meteorologici rilevati durante l'anno nei principali Osservatori, 


TasreLca l. — Contiene l'elenco e le caratteristiche degli Osservatori me- 
teorologici disposti in ordine alfabetico. Per ogni Osservatorio sono indicati: 
il modo di installazione dei termometri e degli psicrometri; gli strumenti 
a lettura diretta e i registratori di pressione, temperatura, umidità, vento 
e precipitazioni, dei quali è fornito; le coordinate geografiche (la longitudine 
è riferita al meridiano di Roma); la quota sul livello medio del mare; il co- 
gnome e nome del direttore o dell'osservatore, ed infine l'anno d'inizio delle 


TaseLta II. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termo- 
metriche. 

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e 
quota sul mare. 

Per ognuna di esse sono indicate : le coordinate geografiche, l'altitudine, 
l'anno d'inizio delle osservazioni e gli estremi assoluti osservati durante il 


SEZIONE A. - METEOROLOGIA 


ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 


Psicrometro con ventilatore ....... Po Puase ala wa psicr. 
Grande:miogdello: Gia iii Wivelia Via alata ASSE ie Rea E. m. 
Mello modello: cosce sin enza EU Vaie ola db #0 m. m. 
Anemografo Steffens-Marini(t)........... so aza CR-M 
Anemografo Dines .. .. Le se nona se an ea D. 

Anemografo a 8 dir. a trasmissione elettrica” . ....... A.E. 
PIRVIARIEÌ 04 1 por pae 109 Lù P 


NORME GENERALI 


Si fa presente che, per tutti gli elementi meteorologici considerati, viene 
adottato il giorno civile, dalle ore o alle 24. I totali mensili ed annui delle 
precipitazioni riportati nel presente capitolo possono pertanto non coinci- 
dere con i valori corrispondenti riportati nella Tab. II della «Sezione B - 
Pluviometria +, nella quale invece è stato adottato il giorno pluviometrico 
(dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno considerato). 

Le medie mensili della temperatura, dell'umidità e del vento sono 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


periodo di osservazione. Di alcun stazioni, per il loro irregolare funziona- 
mento, l'anno d'inizio del periodo di osservazione non coincide con l'anno 
d'inizio del funzionamento regolare. 


TaseLLa III. — Riassume gli elementi meteorologici osservati duranie 
l’anno. La tabella riporta, per i vari Osservatori: la femperafura media 
mensile dell'aria (in centigradi), i valori medi mensili degli estremi giorna- 
lieri ed i valori degli estremi assoluti; l'umidità relativa media mensile 
(espressa in centesimi) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali ven- 
nero superati gli 80/100; la nebw/osità media mensile (espressa in decimi di 
cielo coperto) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero su- 
perati i 7/10; i totali mensili delle precipitazioni ed il numero dei giorni con 
pioggia (2), neve, grandine, temporali, nebbia (3) e brina ; la velocità media men- 
sile del vento al suolo e la frequenza delle velocità medie giornaliere del 
vento negli intervalli di velocità : inferiore a km/ora 15; da 15 a zo km/ora; 
superiori a kmfora 20. 


Pluviometro tipo «Cox La du illa dla nossa «i è P. «C Io, 

Pluviografo tipo « Palazzo» .. su +e da i n a Pr. Palazzo 
Pluviografo' tipo +#+M 20% >. ci «are si acagie fs è Pr, «M 203 
Dato intatto .. . 0. +0 oroae sin eine sin nce ave e ? 

Dato mancante... ..... dp ira , - LI 

Dato initerpolato: ... ..-. . sci ww noi se È nd [] 


calcolate, per i diversi Osservatori, in base alle medie giornaliere (vedi Bol- 
lettino Mensile). Per tutte le stazioni termometriche, non fornite di registra- 
tore, le temperature medie giornaliere ant alla media aritmetica 
del massimo e minimo giornaliero. 


TABELLA IV, — Riporta le medie mensili ed annue degli estremi giorna- 


lieri termometrici e gli estremi assoluti annui della temperatura delle stazioni 


termometriche, che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno. 


TABELLA V, — Riporta /e medie decadiche e mensili della temperatura 
alle varie quote, dedotte dai posti di osservazione (Osservatori e stazioni 
termometriche) raggruppati secondo la loro altitudine. 


Per ogni gruppo si sono calcolate le medie mensili ed annue e queste 


vennero attribuite alla quota che corrisponde alla media aritmetica delle 
quote dei posti di osservazione costituenti il gruppo considerato. Così ope- 
rando, evidentemente, si viene add ammettere che la temperatura vari linear- 
mente lungo la verticale; tale condizione, entro i limiti di altitudine di cia- 
scun gruppo, per lo più si verifica con buona approssimazione. 

Tali medie sono calcolate per ciascuna delle tre regioni: Venezia Giu- 
lia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina (la divisione segue molto da vicino 
la distribuzione geografica .e per questo ne sono stati adottati i nomi). 


(1) Per rendere direttamente comparabili i dati raccolti da anemografi a trasmissione meccanica Steffens-Marini (SM) con quelli raccolti da anemografi e trasmissione elettrica a 8 direzioni Richard {R} si tenga presente che da confronti 


R+i 
1.4 


diretti tra i due strumenti risultò: S M = 


(2) Non vengono considerati nei giorni con pioggia quelli nei quali il pluviometro o pluviografo abbiano raccolto una quantità di mm. o.1 oppure 0,2 con nebbia piovigginosa, senza che si sia vista precipitazione vera e propria. 
(3) Tale denominazione non riguarda la durata e l'intensità del fenomeno stesso: in “particolare per la nebbia basta che essa sia stata avvertita durante una delle tre osservazioni giornaliere e anche all'infuori dell'orario di queste, quando 
essa abbia persistito per un'ora o più. 


ELENCO E CARATTERISTICHE DEGLI OSSERVATORI METEOROLOGICI 


STRUMENTI PER 


| 


—— 


Cocnome E NoMmE 


| Installazione n | 
ermometri DEL DIRETTORE 
| OSssERVATORIO > PRESSIONE TEMPERATURA UMIDITÀ PERIODO PRECEDENTE DI OSSERVAZIONE | 
| nisi nai luana] mar VENTO PRECIPITAZIONI E | 
| O) la Pacocill graze) DELL'OSSERVATORE | 
—. -—— I >’  {-+.{_-tt-t8(@« ——,_—_rr*:: — _ =——______—3iÀAd ai ii « « [‘[ ‘ &®él \v)UyTYTwyTTv.AceI ad( |; 
| | 
| 
i BELLUNO (G. I). . . ||cap.alsuolo| F. | R. m. m, ||term.|R.m.m.|{psicr.|R.m.m. —_ LEI 0° 14 W| 46° o'| 393] Polesso Adriano Oss, 1912 || Dal 1875 al r90g in sedi varie, 
BOLZANO (G. I) . + id. id. id. id. | Rg.m.|l id |R.g.m.| S, M, id, 1° 6 W|46° soll 273 Lugli Angelina Oss. 1948 || Dal r&s6 al 186r: dal 1871 al 1873: dal 1876 al 1884; dall 
1889 al 1897 è dal 1920 al 1944. | 
| 
| CHIOGGIA ..... id. id. — . | id. id. id. id, id, id. o°11'W|4s° 14 3 || Monis Benito Oss. 1937 | 
| | ! 
| COLLE VENDA (G. I) id. id. | R. a peso id. id. id. id. id. id. 0° 46 W | 45° 19'| 75 || Crestani prof. Giuseppe Dir. || 1915 
| | 
| | 
COLOGNA VENETA . id. —_ = id. | Rm.m.jl id |R.m.m. lui id. 1° g'W]|4s® 20° 26 || Longo Giuseppe Oss. 1924 || Come stazione pluviometrica dal 1883 al igaa. 
|| LIDO (Venezia) (G.1) . id. F. | R.m.m. | id. |R.g.m.| id, | R.g.m.| R. 8 direz. - D. id. 00 4'Wl4s° 26 4 || Crestani prof. Giuseppe Dir. || 1922 | 
| PADOVA (G: 1} + +. id. id. id. i | id |id | id | PER id. 0035" W|45° 24°| 14 | Crestani prof. Giuseppe Dir. || 1919 || Dal r7as al 1908 presso l'oservatorio estronemien. 
| | | | | 
POSSAGNO. . .... id. — R, g.m id. {| R.m. m.|l id. |R.m.m. _ id. 0° 35" W | 45° s2'|| 329 || Rizzardo prof. Francesco 1922 || Dal rgr3 al rgré. 
| SOTTOCASTELLO . . id. — id. id. id. || ia. id. Salmoiraghi 8 Dir. P. Pr. «M. so» |[0° 6'W|46° 25°|| 7o7| Dall'Antonia Angelo Oss. 1943 || Fino al luglio 1947 ha funzionato a Pieve di Cadore, | 
| | : | 
| TORVISCOSA . ... id. F R.m.m id. id id. id. Fues G. M, ia. * 0° so' E | 45° 49° 7 || Feruglio prof. Dino I94I || Interruzione dal settembre 1944-al febbraio 1943. 
| | 
TRENTO (G. I) id. id R. g. m. id. | R.g.m.|l id. |R.g.m. D. - S. M. Pr Palo 1° 20° W|46° 4| 3r2|| Boschetti Maria Oss. I9I9 || Dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1918 in sedi varie, | 
: | «E | 
| TREVISO (G. I)... || gab.a fin. || id. id. id. id. id. |R.m.m.| R. 8 direzioni P. «M 20% |0° 12'Wl4s 39° 26 || Schiavon prof. Giacomo Dir. || 1914 || Dal r8s9 al 1910. | 
| TRIESTE (G. I) .. . |[(cap.alsuolo]| id. id. (dipende dall' Istituto Geofisico) ro IE | 45° 39 r1 || Colucci Vittorio Oss. | T9I9 || Dal r84t al 1917 in sedi varie, presso l'osservatorio astro- 
UDINE (G. I) .... id. id. | R. m. m. |\term.| R.g.m.{|psicr.| R.g.m.| R.8 direzioni Rai 101 o°47' E | 46° 4'| 146| Faurlin Antonio Oss. 1932 
VETRIOLO ..... id. _ id. id. |R.m.m.|l id |Rmm. — Id. 1° 8'W|46° 3’| 1500 || Hoss Severino Oss, 1934 
| 
| VICENZA (Di; id. — _ id. id. id. id. S.LA.P. (elettr.} P. Pr. «M. 20» 0054'"W | 45° 33° 42 || Cenzon Giuseppe Oss, T9IO || Dal 1838 al 1909 presto l'accademia olimpica. laterruzione 
dal marzo 1944 a sell. 1945 
| | 
VALLE MORARO . . id. F R. m, m. || id. id. id. id. D. 4 direzioni id. 0° 7'Wi 4s°. o 2 || Smeraldi Col, Fausto Dir, | 19so| 


(1) Le istallazioni dei termometri sono : in capannina su terrazza (cap. sù terr.), capannina al suolo (cap. al suolo), gabbia a finestra (gab. a fin.). In ciascun tipo d'istallazione la ventilazione e la protezione dalle radiazioni solari dirette a riflesse vennero attentamente curate. Le otservazioni meteorologiche vengono esegutte 
alle ore &, 14 e ro T. M E. in accordo con l'orario internazionale per le caservazioni sinottiche, Degli osservatori dell'Ufficio hanno speciale importanza, per scopi particolari, i seguenti: l'osservatorio di Padova, sede della Serione mefeorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, che funziona da Centro della Rete e prov: 
vede alla taratura ed alla sorveglianza degli strumenti, alla raccolta, al controllo ed ai calcoli sul materiale di caservazione; l'osservatorio di Lido (Venaria) per la sua vicinanza al mare e perchè con le misure anemometriche giova agli effetti degli studi sulle varie opere marittime e sulla conservazione della Laguna; l'osservatorio 


di Trenio, sovrastante la città, con orizzonte abbastanza ampio, che, unito a quello di Bolzano, dà le condizioni meteorologiche del bacino dell'Adige; l'osservatorio sul Fasda {Colli Euganei), a Goo metri circa sul mare. Questo osservatorio, per la sua ubicazione isolata, ha un esteso orizzonte ed inoltre dà le condizioni dell'atmo- 
sfera alla sua quota e consente di stabilire la variabilità del gradiente termico sulla pianura veneta. i 


(2) La quota sul mare corrisponde all'altitudine del barometro o del termometro dove non esista il barometro. 


Tap. II. ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE 
i COORDINATE pi-È n | COORDINATE 3 
BACINO GEOGRAFICHE d FRASCA Bacino csc E ESTREMI ASSOLUTI 
RSA RR Sp î er | PRRRRCAE sigg i | 
n ale i| paia |f| pe ijzz/i] pe |{ | 
| DAL QUIETO ALL'’ISONZO PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO. 
pri ra Sicciole . . . . . .. .||1°10'E | 45° 29° 4 || 1950 1950-53 |36| 26-viri-z0 |- 7| 3r-1-50 Isonzo Cormer || Udine . +... .... o° 47 E [46° 4'|| 146] 1920 1920-53 |39| 26-vI-2i 14 6-1-47 
id. Strugnano . . . . . . .||1° 9'E | 45°33° 2 || 1930 1990-52 |33] 4-vir-so |-12| 24-1-42 id. Torviscosa ......|[o°so'E | 45° 49' 7) 1941 1941-53 |38| 4-vu-sa |-14| 6-1-47 
| Mil icaro || Basovizza . ..... .|\1°zs'E [45°39"| 372] 1926 1929-52 |35 | rg-viri-43 |-18| 12-11-29 id. Bonifica Vittoria {ldrovora) || 1% 2'E | 45° 43° I || 1937 1938-52 |4o]| 29-vi-46 |-12 61-47 - 
id. Poggioreale (Opicina). . || 1920'E | 45°42'|| 320] 1927 1927-52 39 | 31-vir-45 |-20| tt-11-29 Vstan Tapas Moruzzo. . ...,.. .||0°42 E | 46° S'| 264] 1924 1934-52 38 27-vi-35 |-16| 12-11-29 
id. Servola . . ......|r°ar'E | 45938 6I 1927 1927-53 |38| 21-vII-45 |-15 12-11-29 i - 
id. Trieste: piecenia mà . | 1°r9'E | 45° 39° rr || 1919 rozo-5a 137] 27-vir-zi |-14]| 12-11-29 
| LIVENZA 
ISONZO 
Meduna | Tramonti di Sopra . . . ||o%20"E | 46%19'|| 4tI 1936 1936-52 35 | 21-vii-43 |-17 23-I1-42 
ssi id. Maniago ..... . o°16'E | 46° rr'| 283] 1935 1936-52 |36| 12-vir-52 |-16 6-1-47 
GORE ca 0 + sii LE n ic sata 38 I7-vil-38 |-13 SERRA Cellina Gnidinin... ci eta è 0° 1" Wl46°i8'| 652 1926 1927-52 36 3-Vitl-47 |-1I7| 29-XI1-39 
Torre Vedronza .. .... .|jot4g'E |46°12'|| 320] 1925 1925-52 35 27-VI-35 |-24 3-11-29 id. Cit ci ca sca Pot | 1925 1925-52 38 27-VI-35 19| 30-x11-39 
Aborna | Montemaggiore. . . . .||1° s'E |46°i12'|l 954] 1926 | 1926-52 33 | 31-viri-29 |-20 6-:-47 : 
Natisone | Cividale... ...., o°so' E | 46° G'| r38 1926 1926-52 37 28-vi-35 |-19 26-1-34 
PIAVE 
DRAVA | 
| Sappada ....... o°15"E | 46°3r'|l 1217 || 1926 1933-52 30 28-v1-35 6-1-47 
Sesto |Sesto. . ....... . [0° 6'W|46°42° [1310] 1913 || 1924-52 |32] i-vin29 |-30] 30-x11-29 Del conio a ini oli lei Bia Meli i odi dei 
Slizza Tarvisio... .....||1° 8'E 46° 43'|| 751 || 1926 1926-52 38 | r9-vi-29 |-27 2-1-47 S. Stefano di Cadore . . || 0° psi 46° 34 908 19316 1925-52 35 28-VI-35 13-11-29 
Rio del Lago]l Cave Predl ...,.. 1° B'E | 40° 27'|| gor 1947 1947-52 33 s-vu-sa |-18| 24-11-48 Padola Sasa Mitra » sca 46° 39 1400 || 1926 1937-53 30 | 31-VII-47 15-11-29 
I Ansici Misurina ...... . | 0%°z0' W | 46°35"|| 1760] 1923 1924-52 28 | 23-VIII-44 12-11-29 
id. AOTRTIRO ka n na 0° 1'Wl|l46°34 || 864 | 1924 1935-52 |34| 28-vi-35 23-1-43 
Sottocastello. . . . . .||9° 6 Wlu46925s"| 707] 1941 1942-53 RE | 4-VII-53 22-1-40 
CATA LA Costeana | Passo Falzarego . . . . ||0°24'W|46%31'|| 1985 || 1936 1937-53 26 | 28-VII-47 15-11-40 
. Felizon Podestagno ‘. . . . . .||0%21'W|46°36'| 1506 | 1923 1934-52 |35| 29-vI-35 11-11-35 
, Passo della Mauria 0° 4'E | 46°28"|| 1298 || 1923 1924-53 |35| g4-vir-3o |-21| 14-11-40 Boite | Cortina d'Ampezzo , . . 0%20'W|46032'|| 1275 | 1924 1924-52 [32| 7-vu-sa 6-1-47 
| Forni di Sopra. . . . .||0° 8'E | 46°26'| so7|| 1928 1928-53 | 35 6-vir-50 |-2I 6-1-47 Perarolo di Cadore . . ..||0° 6'W|46°24'| 532] 1924 1935-53 |37 6-VII-50 33-1-42 
Lumiei {Sauris . . ... . 0° 16" E | 46°28' | rzc0|| 1926 1926-52 |32| 28-vi-29 |-23| 6-1-47 Maè Mareson di Zoldo (Pianaz) || 09:21" W | 46%24'|| 1260 || 1927 1928-52 |32]| 29-vi-35 6-1-47 
Degano Collina .. ...... 0°24'E | 46° 30° | 1189] 1923 1924-52 37 15-Vi-31 |-20 5-1-47 id. Forno di Zoldo 017° W | g6%ar'|| 848 1927 1934-52 33 28-vI-35 6-1-47 
id. Forni Avoltri . . ||0920'E | 46° 36'|| 888 || 1926 1927-52 | 40 | 30-vi1-26 |-24| 13-11-29 Desedan || Fortogna . .. ....||otro'W|46°14'| 435) 1929 1930-52 |34| 2=8-vi-35 6147 
Bùt Zovello . . ......|[0°30/E|46°32'|| oroll 1926 1926-53 | 34 | 28-vi-35 |18 9-1-47 Val Gallina | Val Gallina (Diga) . . . ||o® 8'Wl|_46°13'|| 730] 19s0 1950-52 | 33 5-VII-50 24-1-50 
id. Timau " . 0° 33" E |46°36'| 82I 1926 1927-52 34 28-vi-35 |-1B 15-11-40 Lago 5. Croce || Bosco Cansiglio . . . . ||0° 4'W]|46° 5'|| 1081 1927 1928-52 33 | 28-VI-35 15-11-40 
Chiarsò EMALLRTO: saletta i è 0°4o'E | 46° 32"|| 690] 1926 1927-52 35 5-VIl-52 |-18 30-1-45 Belluno ...... Ù o°14' W| 46° o'|| 393 1912 1912-52 38 | 30-vI1-47 3-11-29 
‘ Bat Tolmezzo +» 0° 34'E |46°24'|| 323] 1926 1927-52 |36]| 16-v11-28 |-16| 23-1-42 Cordevole || Arabba... ... +» |[0025'"W|46°30"| 1612 || 1924 1925-52 |30| 12-vI1-31 14-1-40 
Pontebbana] Pontebba . ......|[|0%s2'E | 46031'|| 562 1926 1926-52 37 6-vir-52 |-19 16-11-40 ‘Andraz Andraz (Cernadol) . . . .||0%28'W|g46°29'|| 1520] 1924 1925-52 4 22-VI-35 6-1-47 
Raccolana | Saletto di Raccolana . . || 0°52'E | 46°2s'|| si7z|| 1926 1927-52 |38| 3-vir-a8 |-18| 61-47 Cordevole |l Caprile. ....... 0°38'W | 46027" || 1023 || 1927 1928-52 |36| a8-vi-35 15-11-40 
Resia Oseacco . . . . ... .|[0%s3' E | 46%22'|| 490] 1926 1927-52 | 36] 29-vi-35 |-18 22-1-42 id. Alleghe (Sala di) . . . .||0927'W|46%a5'|| 880] 1932 1932-52 |35 5-VII-50 15-11-40 
Gemona... ... 0°42'E | 46°17°|| 307] 1935 1936-52 |35 16-v-45 |-13 22-1-42 Biois Falcade... .....||0° 36'W | 46% 22" || 1150 || 1927 1930-52 |33| 29-vi-40 x4-11-40 


- ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE Tag, II. 
| COORDINATE E o 8 i a | COORDINATE “ ; ESTREMI ASSOLUTI | 
| Bacrno . | GEOGRAFICHE || _ * J Bacino GEOGRAFICHE a 
|sEconpARIO RE = r i î diodo di | si ; ; i È | 
e È © = Pa i f= o DI 
Longit. | Latit. | & < 3 È | Data ‘E Data E |< i | | 
| | 
(segue) PIAVE (segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA | 
Cordevole || Agordo . . . .. . . - ||o%as'W | 46° 17°| 6Ir| 1926 1927-53 |37| 8vn-s2 a7-x11-40 ||Sile-Brenta | Ca' Pasquali (Treporti) . . {0° 1'E | 45028" 2 || 1946 1946-52 |36| 7-vu-52 |-10] 7-147 | 
Sarzana || Frassenè. . ..... .|[0%28"W|46°1s'| 1082 || 1935 1936-52 3I 5-VII-50 15-11-40 id. Lido (Venezia) ..... Loo 4'W| 45026 3 || 1922 1922-52 |36| 16-v.1-28 |-12} 12-11-29 
Mis Gosaldo. .... ++. ||0®30®W] 46014" || rr4r || 1927 1928-52 30 28-VI-35 14-11-40 id. Chioggia .... a... lo°11" W| 45014 4|| 1922 1922-52 |37| 6-vin-so |- 8] 31-1-50 | 
Porcilla || Passo di Croce d'Aune .||0% 36" W | 46° 4'|| 1045 || 1926 1927-52 3I $-VII-52 L4-1I-40 i | 
Stizzon || Seren del Grappa . . . ||00937" W|46° o'| 387] 1924 || 1925-52 |37] 28-VI-35 6-1-47 | 
Onigo || Possagno .. .... .||o'35"W|[4s0s2"|| 329] 1923 1923-53 {35| 2-vI-52 14-11-40 BACCHIGLIONE | 
Soligo Cison di Valmarino . . ||ovrg'W|4s®a8' || 261) 1929 1930-52 36 | 28-VII-95 15-11-45 | | 
; Astico Lavarone . . . La... ||19x2x" W| 45° 57 || 1171 1923 1924-52 zi 29-VI-35 |-17 22-1-43 | 
id. EPTO ia iano (10 p'W]u4s°43' | 935 | 1927 1928-52 33 | 24-vIl-39 |{-22 6-1-47 
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PI AVE ardivaste Falguzzi por cine ov57 W| 43° s3"|| s00 || 1924 1925-52 |39| r6-vm-28 |-31| 2242 
Astico || Cogollo del Cengio satini) 2° 3 W|45°s7 || 250] 1927 1928-52 |37] 8-vias |-17] 1411-32 | 
Tagliamento - [| Pordenone. . . . . . . [o®24"E |45°58"| 23| 1949 | 1949sa |37| 3virso | ST SE Lavarda | Crosara . . . .. + ost W|a4st4r'] 4] roaxr fl 193252 |35] a8vi3s [15] €147 | 
id. Sesto al Reghena. . . . |o®22'E |g4s°st'| 13 1948 | 1949-52 35 | 6-vii-s0 |-19|] 41-49 Leogra-Timon: || Thiene . . . . . . . - |0°59'W|4s°43°|| 147| 1927 | 1928-52 38 | a8-vi-35 [16]  3-4-29 
id. | Portogruaro ..... o0023'E |45%47' 6 || 1936 || 1936-52 |a6| 19-VIII-40 |-14 6-1-47 | Vicenza. ...... 0° 54' W | 45° | 42 || 1910 1gro-sa |39| 6-vir-52 |-13 6-1-47 
| 
BRENTA AGNO 
Vetriolo. . . . .... 1° E W 1936 1936-52 26 | 30-VII-47 6-1-47 i } 
ian Le n 19 10° W us 1939-52 |36| 23-v1i-45 sjrea Il FESCoaro:,... > «as» | 1° 14 W | 45° 43 || 445 | 1924 | 1935-53 36 | 3-v1II-28 i” 17| 12-X1-29 
Pergine l)... . .. 4.4. 1° 13' W 1925 1926-51 | 35 5-VII-50 37-X11-38 
Centa |lCenta......:;. 15 14'W 1929 1930-52 |39| 28-v1-35 15-11-40 | 
Maso |Pontarso ....... 0° 58" W 194I 1941-53 33 | 21-vVi1-45 6-1-47 ALTO ADIGE 
| Grigno | Costa Brunella . .. .||0°sa'W 1942 1942-52 26 I-VII-50 24-1-47 ! 
| id. | Pieve Tesino... .. . || 00 51' W 1944 || 1945-52 30 | 3-VILI-47 29-1-52 S. Valentino alla Muta . || 1° 45"W | 46° 46° 1951 1952 33 4-V11-52 39-1-52 
Cismon S. Martino di Castrozza || 0% 39" W 1925 || 1926-52 | 29 ZI-VI-27 6-1-47 Rom Tubes: co sua "00 + || 2° 0'W | 46% 49° 1924 1932-52 29 29-VI-35 24-1-47 
id. S. Silvestro ...... 0° 4o' W 1932 1933-52 |34| 28-vi-35 24-1-42 Rio Solda || Solda di Dentro . .. . {|1%°53' W | 46°42"| 1924 || 1925-52 L L li Î 
id. | Pedesalto . . ...., [094 W 1945 1945-53 |38]| Ss-vii-s2 20-1-52 || Prato allo Stelvio . . . || 1%5a' W | 460 38° 1934 1935-52 |38] 30-vi-50 | 29-X11-39 
| Monte Grappa... . .||0°39'W| 1933 1934-52 |25| s-vi-so 14-11-40 Silandro ....... 1° 41 W | 46038" 1926 1926-52 |35| 28-VI-35 24-1-42 
Valstagna || Foza... ....._.||0949W 1925 1926-52 |3r| 28-vi-35 14-11-40 Senales || Maso Corto li) .. ... 1° 4o' W | 460 45° 1952 _ LI » ai 
| Bassano del Grappa . .||0% 39' W 1947 1947-53 |36| 28-VII-47 6-1-47 id. Vernago (1)... .. .||1936 W | 46° 44' 1952 — LÌ L LI 
: Plima Ganda (1)... ... [1940 W| 460 33'| 1952 || — |» 4 ' 
Passirio || Talle di Sopra... . .||1°13' W| 46° 45° 1926 1927-52 | 34] I-vII-s2 25-1-47 
| P IANURA FRA PIAVE E BREN LA id. Più. «ui n . | 19 17° W | 46° so" 1923 1924-52 35 | 20-VII-32 15-11-29" 
| Tesimo ........||1°16°W|46°34| 1934 || 1934-52 |37]| 2-Vil-52 6-1-38 | 
Piave-Sile || Montebelluna . ... _.||0%25'W|45%47'|| 121|l 1947 1947-52 37 | d4-VIII-47 |- 14 6-1-48 Isarco || Terme Brennero . . . . || 0959" W | 46° 49° || 1924 1924-52 |32]| 3-viI-52 14-11-40 
id. Treviso... .. » « [[o°12'W| 45039" 26 || I9IO I9IO-52 37 | 23-vil-45 t4| 12-11-29 Fleres Fleres. . . <a... 1° 7 W|46s8| 1923 r924-52 31 | 18-vIIl-43 14-11-40 , 
| Sile-Brenta || Castelfranco Veneto . . |] 0031" W | 45° 41° 44 || 1924 1924-52 4I | gvu-sa |-17 3-11-29 Isarco Vipiteno . .-. . . . . || 1° a'W | 46° 54' 1933 1933-53 35 g-viIl-52 27-XI1-38 
i id. Mestre... .. 0 [00x13 W| 44° 24" 4 || 1944 1944-52 | 37 I5-V-45 -14|  rr-1-45 Vizze Prati . .... | 1° 0° W | 46° 54 1945 1946-53 |33]|] 30-VI-50 29-1-53 


(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno. 


ILL Li II 


Tas. II. 


Bacino 


SECONDARIO 


Ridanna 
S, Silvestro 
Braies 
Casies 
Anterselva 
id. 
Aurino 
Riva 
Selva 
Gadera 
S. Cassiano 
Isarco 
Gardena 
Isarco 


Noce 
Romedio 
Sporeggio 

Noce 

Avisio 
id. 
Travignolo 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE 


COORDINATE 


: GEOGRAFICHE 
STAZIONE 
Periodo di 
osservatione 


Quota sul mare 
metri 


Longit. | Latit. 


Anno d'inizio 
delle osservazioni 


(segue) ALTO ADIGE 
Ridenmna: ua fs «iu 0° 3" W]|46° s4'|| 1350 |] 1924 1925-52 
DBobbidtt},...-ecv xe 00 14° W| 46° 45'|| 1250 | 1935 1936-52 
S. Vito in Braies . + [[oPaz' W| 46° 43'|| ras il 1915 1931-52 
S. Maddalena in Casies. ||o92zr' W]|46° so'|| 1398 || 10925 1925-52 
Anterselva di Mezzo . . ||o®ar' W]|46° si'|| 1236 rg4I 1941-52 
Rasun di Sotto . . . .||0%25' W|46° 47'|| 1030 |) 1927 1937-52 
S. Giacomo .. ... .||0%37 W|47° t'|| rroz || rosi 1951-52 
Riva di Tures... . .||0024' W|a46° s7'|| i600 |) 1923 1924-52 
Lappago (UH ...,,. 0° 5g" W|46°® s6'|| 1435 194I 1941-52 
Corvara... . a». + [[0934' W|46° s3"|| 1558 || 1924 1926-52 
S. Cassiano... ||0%32" W|[460 35°|| 1545 || 1923 1924-52 
Bressanone lt)... . .||o948" Wi46° 44'|| sto 1936 1940-52 
Ortisei... . .. .. ||0°48" W|46° 35'| 1236] 1931 1932-52 
DI Lasi 0%57' W|46° 32'|| gool 1948 1949-52 
Soprabolzano.. .... 1° 2' Wl46° 32'|| rzo6|| rosso 1950-52 
Bolzano sc. Gi sli li 1° 6 W|46° so'| 273] 1920 1920-52 


MEDIO E BASSO ADIGE 


DA SE dI 1° 4' WI 46° 47'|| 1562 || 1924 1940-52 
Boi ace dl rada oo 1° 48' W|46° 22'|| 1560 || 1924 1925-52 
CBreser:. ci <a ia 1%46' W!46° 26'| 2600] 1939 1940-52 
Passo del Tonale. 19.53" W|46° 16'|| 1850 || 1924 1935-52 
Piove: ili Dea da 1° 26" W|46° 29'|| 1414 || 1925 1926-52 
GR. e smienivzos | ". ||1026" W! 460 23° 656 || 1933 1933-53 
Mendola... .. +. ||1%25" W|46° 25°|| 1360 |] 1923 1927-52 
Paganella . ..... .||1925" Wi46° o'|| 1850] 1931 1932-52 
Mezzolombardo . e 1922" W|46° 13'|| 215 1924 1925-52 
Pian Fedaia ..... 0° 35° Wi 46° 27° || 2044 1937 1938-52 
Mazzin +... e... +. |[0945' W|g6° a8"|| 1379 |] 1950 4950-52 
Passo Rolle |... ...||0%4o' Wla46° 19'| 1984 || 1923 1924-52 


ESTREMI ASSOLUTI 


32 
34 
33 
34 
34 


sE 


36 
34 
33 
33 
30 
38 


3-VII-52 
6-VII-52 
23-VIII-50 
2-VII-52 
3-vil-53 
27-VII-46 
2-VII-52 
g-VII-523 
IG-VIII-43 
28-v1-35 
30-VII-47 
18-vimI-43 
6-VII-52 
I6-VIII-52 
6-VII-52 
18-VIII-43 


26-VII-46 
27-VI-35 
3-VII-52 
I7-WIII-32 
24-VII-47 
24-VII-44 
$-VII-50 
28-VI-35 
I4-Vi-3I 
24-V1-47 
2-VII-52 
4-VII=47 


(1) La stazione non compare nella tab, IV non avendo funzionato regolarmente tutto l’anno, 


37 
- 21 
— 29 
- 38 
- 21 
- 18 
= 21 
- 27 
— 14 
- 26 
— 23 
= 28 


Data 


25-1-47 
24-1-47 
15-11-40 
61-47 
6-1-47 
23-1-47 
29-I-52 
T2-11-29 
233-1-42 


I4-11-40" 


‘14-11-40 
24-1-42 
12-11-40 
25-1-50 
24-1-50 
28-xI1-38 


16-11-40 
T4-Il-29 
13-11-40 
14-11-40 
14-11-40 
27-XII-38 
15-11-40 
14-11-40 
4-11-29 
14-11-40 
29-I-52 
15-11-40 


BACINO 


SECONDARIO 


STAZIONE 


COORDINATE 
GEOGRAFICHE 


Anno d'inizio 
delle caservazioni 


ESTREMI ASSOLUTI 


“= 
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE 
Travignolo || Predazzo ....... 0° st' W|46° 19"|| 1020 |] 1924 1925-52 | 34 I-VII-52 
Avisio Cavaline: ciocca A 1° o' W|46° 18"|| ror4|l 1932 1932-52 | 34| 27-VvI-35 
Cadino Cadino di Fiemme . . . |{1° 2' W|46° 14'|| risol 1926 1927-52 33 | 2-VII-52 
: Monte Bondone .. . ,||1%22' W|46° 2'|| 1szoll 1926 1927-53 |27| 28-vI-35 
Trento eee sia ve 1920" W[460° 4 313] 1919 1919-53 |40 6-VII-52 
Fersina Sotietola:=-> cx in è» 1° g' W|46° 6 0925 1929 1930-52 34 | 19-virt-32 
Cavallino || Folgaria. . .... +. |[1°17" W]|4s® s6'|| 1168 1930 1930-52 32 | 20-QIII-43 
Leno Rovereto . .... + |{1%25" W]4s° s4'|| 211 193I 1931-52 39 | 22-VII-43 
Ronzo wa ssa ||1°30" W|a4s® s4'|| o74] 1925 1926-53 32 6-VIT-52 
Verona sa 4 10 28° W|4s° 27° 60 || 1935 1935-52 |38]| 2-vII-s2 
Valpantena || Marzana ....... 1026" W|l4s° 3z0'|| 135] 1935 . 1936-52 i 38 2-VvIl-s2 
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE 
Brenta-Bacchi- | Padova ..... . . |0® 35" W| 45° 24° 14 |] 1909 1909-52 38 | ro-vit1-43 |-16 
pacfigione: Colle Venda .....||0%46 W|4st1i6'| 3575 1915 1915-53 34 6-vII-52 |-18 
id. Cologna Veneta ... . |{1° 4° W|45° 20° 26 |l 1923 1924-53 |40]| s5-vil1-46 |-18 
id. Montagnana. . . . .-. 1° 5s9' Wl4s® 14° 14 || 1938 1938-52 | 40 6-vim-50 |-24 
id. Monselice... .... ||1°942" W|4s° 15 9 || rozr 1932-52 | 39 28-VI-35 |-14 
PIANURA FRA ADIGE E PO 
Sig re Badia Polesine . |1°58' Wi4s® 6 II 1938 1938-52 38 | 31-vit-47 |-18 
id. Torretta Veneta . . . .||1° g' W/4s0 s' Io 1947 1948-52 41 | 8-viti-49 |-12 
id. Rovigo ........ 0°4o' W|4s® s' 7 1919 1919-52 39 4-VII-52 |-21 
id. S. Martino di Venezze . ||0% 34" W|4s° s' € || 1931 1932-52 38 28-vi-35 |-19 
Fariaro li Castelmaana:.-. ... +. 1° 9" Wi4so rl tal 1932 1933-53 |4ar| 28-vi-35 [-15 
id. Isola del Mezzano . . . ||0%25' Wi 44° 59° 3 || 1937 1938-52 4I I-vII-52 |-1$ 
id. Valle Moraro se a e 7 Wias o 2 || 19so 1950-53 | 37 6-vIl-52 |- 7 


15-II-40 
14-11-40 
I5-II-29 
6-1-47 
3-11-29 
6-1-47 
I4-Il-40 
11-1-3I 
15-11-29 
II-1-45 
II-1-45 


3-11-29 
12-11-29 
II-1-45 
11-1-45 


31-I-50 ‘ 


[5-II-g0 
25-11-48 
16-11-29 
ro-I1l-33 
15-11-40 

10-1-45 

2-X11-50 
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ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI DURANTE L'ANNO I952 


OSSERVATORIO DI TRIESTE 


——po— 


Temperatura dell'aria 


Vento al suolo 


Frequenza delle 


(in centigradi) EI meteore 
= ("| 
Media degli | Estremi e, RIEy 
estremi mando Fi Giorni con 
MESE 2 cai 3 
JEGUUERE È 
bi iù n = 
= || 


| Gennaio , . 
Febbraio . . 
| Marzo din a 
\Aprile .. . 
.{{ Maggio 

"| Giugno 

| Luglio sn a 
Agosto. ». . 
Settembre . 
Ottobre . . 
Novembre . 


16,7 | 16 | 198,7 || 15 
6,3 | 13 
7,5 | 19 145.7: 14 


| — [130 


OSssERVATORIO DI TORVISCOSA 


quenza delle 


Temperatura dell'aria | Fre Vento al suolo — 


{in centigradi) meteore Frequenta della 
Media degli ! = 
nda Estremi dini Giorni con 
Pi nt P patata ‘ Giorni con | 3 de fis A ‘n | 
alal. l.1a8[#]a]t|3| 
als[i[ifaja|iF|i|z6[3|# 
a alsls mi 
s|z E Z|ao|j> 2 |, As 
i vi° |ATÀ 


16,7 | 22,6 | 11,6 
12,4 | I7T:d4| 7,9 
57 |11,2| 1,3 


Tag, III 
OSSERVATORIO DI UDINE 
Temperatura dell'aria Vento al suolo 
{in centigradi) Frequenza della | 
velocità F 
sfiori con E 
e_|E 
si | 
n fEa|a 
vit [ATA 
n n 
Gennaio . . ll 2,3] £2|-0,2|] 7,9|- >I 24 al 4| "| 
Febbraio. . || 23| 6,1|-0,8|12,1|- 5 20] 3| 6|—|l 
Marzo . . .|| 6.5{1n,2| 2,5|180]|- 3,6 #ei: Rial = 
[aperto + . » ||I4:4{I9,4|10,3|26,5| 1, 17 5| 4|"4 
| Maggio " 17.1 | 22,3 | 12,5|27.8 dall 27 2 I I 
Giugno 21,5 | 26,9| 16,4|30,9| 13.9 20 | 7 ni — 
Luglio 25,7 | 316 |20,0|35,8| 1é Mi Sira 
Agosto, 23.6 | 29,5] 18,3|35,1| 14,2| | 23 5 (i (lina 
Settembre .|{16,2|21,2/12,6[29.1| 6,1 74 | Io 5.7 16] 8| 6| — 
Ottobre 12,3|15,8| 9.1|21,4| 3.6 fo) 12]6,6| 16 I6| 4| 3| £ 
Novembre . || 6,7|I0,0| 3,7/159|- Lol 72 | 1ollss| ir 26| 2| 2/- 
Dicembre . || 44| 6,61 2,5] 98|- 1.4 72| 13||68| 16 19 z| IO0|_- 
È Totale | —| | | T-{|_- - fo || — 254 | 48 | st | 13 
< | Media lixz71 - 1-|-—-| — 60 —|l5ss| — sen sil 
OssERVATORIO DI BELLUNO 
Temperatura dell’ aria Umidità Vento al suolo | 


(in centigradi) 


Estremi nd | 
astrenti pri 
MESE riore j È 
i i 1 si - 
i n ‘fl 
o 
| s 
Gennaio . . |{-2;g| 37|/-59| 7,1|[-12,I 
| Febbraio 0,8 <48|-53|11,2|-11,1 
| Marzo . 10,9] 1,1|18,6|- 43 | 
Aprile 18,3] 8,4|24:7 —i —} tl 1 » LI | 
Maggio 20,9 | 10,7 | 26,7 —l 1 1 » * 
Giugno , 25,6|15,0|31,8| 10,3 2| él — l) + | 
Luglio 29,9 | 17,3 | 36,9| 143 —| 8| — a » 
Agosto . 27,7 | 16,2/33,8| 11,7 Il 2| D) + 
Settembre 20,3 | 10,5 | 27:7 iui I , + 
Ottobre 15,3] 6,6] 20,8|- —|—| 2 LI ’ 
Novembre 9,6 (- 0,1 | 16,7|- 4 | it è % 
Dicembre 3.9 {-2,2|11,6|- 8 —| | a T) LI 
Totale — | — | —| — 3/ 17| 11] 2 L) È, 


II 


Tag, III ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI DURANTE L'ANNO Ig52 
OSSERVATORIO DI TREVISO ‘ OSSERVATORIO DI CHIOGGIA 
Temperatura dell'aria Umidità Frequenza delle Vento al suolo Temperatura dell’aria Umidità 6: | Frequenza delle | Vento al suolo 
(in centigradi) relativa È meteore Frequenza della | {in centigradi) relativa a meteore Frequenza della 
Peppo = velocità media a I E > velocità media 
Di Estremi k:. i a de Estremi si tiva A Giorni con 
esami — cd ia 4 Giorni Con estremi I ni = Giorni con "A velocità media p 
MESE giornalieri assoluti î i È È | giornalieri assoluti i F f: É da i Ei 
gi E, g|.&F ti Ela i È 
x E q 3) u P CI a È 
i li|i[t(p|E RIG [RIE glili e lali|i\t|a|s{H|F|z|3|# 
2|3 a i 215[8 CI e|=|s|f{z » |*firla 
, So pa CE viS 1aLà 
| Gennaio . . || 31} 45|-(I 4 Gennaio . . QI| 25 3 è I 
Febbraio. . || 2,4| 56|-o,1 I Febbraio . . 8,6| 24 3 2| — 
Marzo . ., . || 68|t10,4] 3,5 —| — Marzo . .. gol z9gl — z| 
Aprile... {{146|18,4|ttI "1 Aprile . . .| rI,6| 25 | I &:i = 
Maggio . . ||r7,6|21,6|13,7 4 Maggio . . 10,9 | 23 4 2 2| 
Giugno . . ||22,5|27,6|17,8 Giugno .° 11,9| 26 3 t|— 
Luglio . . . ||26,2|30,7 [21,5 Luglio . . . 3 27) 4l —| = 
Agosto, . . ||242|28.4| 20,1 ll Agosto, . . 9,2] 29 al={- 
| Settembre .|l17,5[{ar,0|142]: ll Settembre . mos 3 al — 
Ottobre . . ||12,8| 15,4 | 10,4 i Ottobre 8.6| 238| 1| t I 
Novembre . || 68] 9,7) 4, — Novembre . T,6| 27 2 | — 
Dicembre . || 4.1| 6,2] 2,3 I Dicembre 16,9| 20) S| 6| — 
© | Totale | — — uool:=l = 2 | Totale — |308 | ar| 23] 4 
|< Media |init| — | — | be Media iaia 
OssERvATORIO DI LiDo (VENEZIA) 
Temperatura dell'aria Temperatura dell’aria nasa Frequenza delle Vento al suolo 
{in centigradi) (ln centigradi) meteore Frequenza della 
velocità media 
Media degli Estremi Media degli | Estremi Ei Giorni con ‘a 
MESE giornalieri assoluti giornalieri sasoluti E 3 e VALLI aa È 
è al | n 
É o to E È Ra i d 
= i j j Fi Ss | | 38 È 
| Sla d È [esi 2 leg 
» v|iS|A{É 
Gennaio . . || 28 57 o6| 98|- 1,0] Gennaio . . || B7 | 255.6 | 12] 56,0 46| 31| — nil ni 
Febbraio. . || 2,9] 56| 0,7] 98|- 1, Febbraio . . 84 | 17]60| 10% 430 a 
Marzo... . || 7.2|10,6| 43|15,8|- 12] Marzo . . . 77 | 15|59| 11 285 I [5A deco enni sd Esa 
Aprile . . . ||14.4|18,3|11,2|263| 3 Aprile. . .| II||64l 9 420 3 Ga .30:|:—] = = 
Maggio . . |{17,8{21,7|14:3[26,3| 9,2 | Maggio 7I 5||6G90| 14] 42,2 3 tiva LA Rice Rea a 
Giugno . , |{22,2|26,1|18,5|29,7] 16,2 | Giugno — Il 5,5 8 || 30,0 Li Tal o] | — 
Luglio . . . ||25,7|299{21,3|346] 18; il li Luglio. . . 6 | 1|29|] 3]| 92,8 6 69l arl —| [= 
Agosto. . . ||24,6[28,7120,5|33,8| 16 9 8| —| Agosto, . . 71 3 || 44 6 | 30,4 I Gol: ee 
Settembre .|l18,5|22,8|14,8|31,5] 94 slirt|— Settembre . 6 9] 55 8 | 66,4 2 zi gap =) 
re + + [[10,7|16,9|r1,0|20,8| 6,3 4| 8| Ottobre . . 86 | 23/68 | 16) 114,2 x uzi pal = 
Novembre . || 7.6] 10,6] s5,3|18&1| 1 2 $i Novembre . 83 | 20|| 57 | 11| 742 Dogo — | 
Dicembre .|| 45| 69| 2,7|10,9|- 1,3 alial— 85 7,2 | 18] 844 6al3:{—-| 
È Totale | —-|-|-]|-|— 85 | 98| — — — |126 | 7041 |1o as Ci Pe sa 
Ma Irpsdr Le [i ] e sr | rie] cia gr «ag l =:— solid 
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MESE 


Gennaio . 
Febbraio. . 


Gennaio . . 
Febbraio . . 
Marzo . . 
Aprile... 


Maggio 
Giugno 


Luglio... 
| Settembre . 
| Novembre . | 


| Dicembre 


9 Totale 
î | Media 


OsseRvaTORIO DI COLLE VENDA 


= 
Umidità | 
ati * Nebulosità 


Vento al 
Fre della 
velocità media 


Giorni con 
velocità media © 


Temperatura dell'aria 


Frequenza delle 


1001 


Giotni con media 
= Salmo 
Media in decimi 
Giorni con media 
2 7/10 
Precipitaz 
mm. 
| «< 15 km/ora 
a 
> sokmjora 


ih Si A Ob 00 LA bu 


S_N Dl & Do bo si} 


OSssERVATORIO DI VICENZA 


Temperatura dell'aria Frequenza delle 


s£ PILE 
iINieoann a 


—__—e | ———= | ———-=; |  —__| __—_ 


18 


=" 
Ì 
| 
| 


Dati mancanti 


da A A 


d6 
bai 
FIALE vos LTL E 
I 


ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI DURANTE L'ANNO 1952 Tag. III. 


OssErvaToRIO DI TRENTO 


Vento al suolo 


Frequenza delle 
meteore 


Gennaio . . 
Febbraio. . 
Marzo... 
|Aprile . . .| 
| Maggio 

{Giugno . . 
[Luglio . . . 
Agosto. . . 
Settembre . 
Ottobre . . 
| Novembre . 
Dicembre 


Totale 


Media 


OssERVATORIO DI BoLzano 


Frequenza delle 
meteore 


Media in decimi 


Gennaio , . ||-0,9| 42 68 | IO] » 
| Febbraio. . || 3:I| 94 sS6|— || » 
iMarzo ... 8,5 [15,1 | 56 2 || 5,3 
Aprile . . . ||14,6|21,1 62 2 || 6,5 
Maggio . . ||17,9|245 55| 1| 5,5 
Giugno . . ll22,1|28,8 50] — | 5,6 
Luglio . 24,3 | 31,8 58 | — | 45 
| Agosto. ù 21,9 | 29,2 70 4 || 44 
| Settembre 15,5! 21,6 7 7|| 59 
Ottobre ro,2 | 16,I 76 | rs|| 6,6 
Novembre 3.8 | 8,7 66 6 || 5,0 
Dicembre .|l-0,2] 4,2 76 | 17 ||62 
| a Totale _ — | f4|| — 
|< | Media — cal—-| » 
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Tag, IV, MEDIE MENSILI ED ANNUE DEGLI ESTREMI GIORNALIERI TERMOMETRICI ED ESTREMI ASSOLUTI ANNUI DELLA TEMPERATURA — ANNO I952 


—————m@@ 


Maccio | Giucno | LugLio | Agosto 


| GennAIO [FesBRAIO| Marzo APRILE 


ANNO | 


Bacino Estremi assoluti 
STAZIONE 


PRINCIPALE 


Escursione 


| Media annua 


i data 
= 
poi Dea IMIOGIONO: cu nia ska 1,6} 6,9| o,9/10,8] 3,2|18,8| 10,5 26,7 17,4| 10,9} II,9 4°VII 40,0 
id. id. Strugnano . .. Lu, 1,9} 53] tl 85| 3.7|189| 99 24,5 13.6) 10,21 8,3] 49 18-VI 34,0 
id. pa Besovizaa . iii... 32 |- 36] 44|- tl 7.5] 0.4|1isa] 70 | 232,3 ryil gol &0/ 2,3 5-vI 41,0 
id. id. Poggioreale {Opicina) . . . . 42 |- 24] 49|- 36) 8.4] Otliz.1| 7.6 25:14 14,8| 7.5 gol 2,0 5-VII 44,0 
i . 2,3] 97] 13/108) 45|19,0| I19 | 27,3 17,2| 11,0] 11,7 74 4-VII 41,0 
MiO a [0,8]] 7.9|- roiir,8| 2.4|t9,0) 90 | 26,6 [0.7] IL.IÌ 32 5-VII 41,0 
id. Torre Vedronza . . ... a... || 37/777] 49|- 94| BI|- 39/154] 47 22,9 11,4 [18,2] 6,9) 13,2] 3.4| S.Il- 2.4 4 VII 49,0 : 
id. Aborna Montemaggiore... .... rr(- 50) 0,8/- 43/ 52|- 2.8|r2,0|] 50 19,6 13,9 | 13,7 9,6) 3.6) 4,6|/- 0,9 5-VII 42,0 
id. Natisone Cid cu ce a dra 37 |- 32) 46|- 43] Bol- o,1{17.,7] 7,6 24,1 14.5 | 19,4 13,8| 60] 8ij 1:7 5-VII 42,0 
Drava Sesto Sesto ..... bosa = = = [07 |-T2,S| 2,0|-IT,sf 6,9|- S,5]r12,8| 0,9 20,5 God | 14, ro,1j 021 3,3j- 67 2-VII 52,0 
id. Slizza Tarvisio ,..... ug a -13,3] 48|-11,8/10,3|- 7.5|rst] 1,2 22.3 8,8 | 17,6 13,7|- 0-3] s.rj- 64 4-VII 60,0 5 
id, Rio del Lago || Cave del Predil. . ....| 0,8 |- 8,9 3,9|- 90 6,6 - 42|13,4| 3,5 21,0 11,4 | 14,6 11,6} 3,6) 5.8|- 24 S-VII 51,0 
NS eda aida . - Bi] 3,6|- 5.7) 49|- 3,4|10,8| 32 17,5| 89|22,9|11,6|21:7| 10.6] 12,7 8,6) 2,0} 3sdl- 4:7| 8-vII 29-I 43,0 
î Forni di Sopra ..... [L0]|-{&5]| 5:8|- 5.3] 7:9|- 1.9|13:8| 50 21,4 { 11,0]26,23|13,9|23:7|12,1| 16,5 I19i 3:8| 7.0)- 19 I6-VITI 29-1 47,9 | 
id. Lumiei magi ic nu cu - 8,1] 4,3|(- 73] 5:3|- 4ss[1o,r| 35 18,0] 8,5|22,2/11,2|20,8|10,8|t3,9 9,31 1,9) 3,8|- 4.1 g-vII 29-I 42,0 || 
id. Degano eee. ila ea - T,2| 3,1|- 6,2] s.6|- a.,slrr,é| 46 18,7 | 10,0] 23:3| 12,4 [21:65 | It;7| 14,5 o9l 26) 43/- 26 VII 17-XII 43,0 
‘id. id. Forni Avoltri . ... |- 8,4| 8,4|- 7.3|/10,6 |- 4.4liso| 20 21,1} 82|24,4|10,6|24,6|10,3|178 14,2] 09) 6,5|- 46 4eVIT 140} 291 450 
+ a aa 8 |- 40] 7.23/- 2,5] 6/- 0,5] 15.4] 6,0 21,3 | 11,5|27,7|15:2|27.3|t2.7|19,9 5-VII 8-II 39,0 
- 58] $:6|- 4,6 8.6)|- 0,614,9| 68 21,8 | 12,3|27,1|14,6|25:2|12,6| 17,3 S-VII 3I-I 44,0 | 
- 43] 7,23|/- 44 99|- 0,8|15,6| 68 23,0 | I1:9 | 27,5 14:9 26,1 | 13,8 | 15,7 5-VII 29-I 450 
parata - 48} 4.6|- 6,0] pij- 0,4\169| 75 24,t | 13:2 | 283 | 16,1 [[25:8]{[16,5]|[18,4] 3-VII 45,0 
ORE E i ICH - fg) 13|- 73] 6.8|- 2.4ligo| 51 23,4 | 11,3 |28,8|13,4|25,8|tr1,7| 162 “6VII < 51,0 
«a - 6,2] &7|- 73] 67|- 2:3|16,2| 6.0 24,3 | 11,8 | 28,6 | 14,2|26,1|12,5|18;2 5-vII 52,0 
ua i Pasi - 6,0] 5,6|- 6,9) 8,7)- 2,2] 17.,6| 104 26,2 | 13,0 | 3r,g|156|27,6|132|t7,1 6-vII 46,0 
id. | || Gemona......'... - 0,3] 6,6|- 10|10,4] 2.4) 18,3] 105 ‘25,8 | 15,6 | 31,4 |19:7|27:7| 17.5] 20,6 S-VII s 
Isonto-Taglinm || 180nz0-Cormor || Bonifica della Vittoria - 0,9| 68| 0a/10,7| 36|18,6| 112 [23,0]/[t7,4]| a1,8 | 20,2 | 30:8| 19,5 [23,1 ii pla 
id. Cormor-Tagliamento]! Moruzzo . ...,.., — 33| S2|- 2.1) 9,5] 04|164| 57 23:5 | 14,0 |28,2|17:7|260] 16,9] 19,3 S-VII 490 | 
Livenza Meduna Tramonti di Sopra . . ... - 47| 7a|- $7|10,4|- 07/169] 47 24.0 | 11,8 [29,6 | 14:9|27.9|13.5| 19,5 &-vi1 46.0 | 
id. id. Maniago .. ... 4 = 43] 60|- 40) 9.5] Orlrzo| 7.5 24,6 | 12,8|29,6|15:6|26,3|142|19,9 I2-VII 44,0 
id. Cellina | Cimolais . LORENA = Sndl 41] 57] 8.7/- ©S5|rsa|] 72 22,7 | 13,6 | 28,0|16,9|25,7|14:3|17.6 5-VII 44,0 
6. | ila Cina cu. e I * = 59] 36|- S0| 95/7" | 16,8] 72 24,4 | 13,9|38,3|16,2|26,2|I50|1I8,8 4 VII 46,0 
i nia Pia a | nel-xz,8| 5:1|-10,6] 5,4|- &2|12,3| 1,3 19,3 | 8,5/23;3|10,5/21,5) 94|140 6-vu 49,0 
ra A ; 16,3] 1.4|-14:8| <3|7 7-3] 10,3] 02 16,8) 7,8|2r,3|10,2|18,3] 8&o|r2,2 3-VII 56,0 
12,7] D7|/ILO/ 9,4|- 35|I53| 39 241 | 10,8 | 37,5 | 12.5 | 25,6 | 11,6 | 17,9 Ta 350 
- 84| 44|- 70] 6,6|- 4.1|11,6| 24 20,1 | 9,1|24,0|11,4|2r,2|10,2|13,9 4-VII 49,9 
varare -15,9|- 5,4 |-15:0|-2,5 |-10,4] 1,7 |- 42 80| 29/r2,0| 5.4] 93| 40| 2,9 - 0,1|- 48|- 6.3|-11,7 6-vII 43,0 
sua —13,0| 2,7|0IL6| 8.r|- 48|ts,I| 38 21,7 | 11,2 | 26,5 | 12,9|24,3|{1.6|17.1 11,7 24/1 423/- 40 $-VII 53,0 
id. : Sottocastello . ...... - 8,7] 3,6|- 2) 8,1|- 2,3|153| 54 23,1 [12,7 | 26,5|15.1|244|133|17,0 12,3] 47] 59|- 2.1 4-VTI 49.0 
id. Costeana | Passo Falzarego .... -t0,6|- 9,4 |- 6) 3,0|- 6.4| 7.7|- 07 13,8] 6.4|17,5] 92|16,3| 7.9) 95 5,8|- 0,5|- 0,9|- 7.7 6&-vII 42,0 
id, Felizon Podestagno. ... as [[=3:3/-1nxi-1,4|- 98] 5,7|- 39] 7] 21 18,0) 6.4|22,6| 9,8/19.4| 6,9/12,I 73/7 9] 3|- 7.4 B-VII 4h0 
id. Boite Cortina d'Ampezzo . .. . || 02|- Sg] [=s]|-7:4]| 7.3|- 3.14] 129| 34 20,9] 8,8|24,3|12.0|22,7|10,2]1s,I 10,7| 1,9) 4:3|- 4,6 7-VII 48,0 
id. id. Perarolo di Cadore . . . . . || 0,7|- 6,8] 43|- 64] &5|- 1,0|154| 64 23,6 | 12,7 | 28,4 | 14,9|26,5|I3.0|I9,I 13,3] 47) 59)- 1.7 S-VII 50,0 
id. Maè Mareson di Zoldo. . . .. . || 09|- Bol 37/-pi| 66/-3,8|t11.7| 2,3 97 | 79/233 10,6|21,5| SI|IR7 9,7] 0,9] 48-48 3 VII 44,0 
id. id. Forno di Zoldo... .... || 13/- 90} 5,6|-8,9| 8,6|-2,5|143| 46 22,7 | 10,0] 24,3 |11:2|21.8] &9|17,5 9,3) 2,0| 6,3|-%I 5-VII 48,0 
id. Dedesan Fortogna: ....}..., 2,0 |- 48] 5:11-3,9]| 97| 0,6|15,6] 84 23,5 [141 |agX|t7,0]|25,3|15,7|17,6 13,6 | 6,7| 82] OI S-VIL 42,0 


MEDIE MENSILI ED ANNUE DEGLI ESTREMI GIORNALIERI TERMOMETRICI ED ESTREMI ASSOLUTI DELLA TEMPERATURA — ANNO Ig52 Tags. IV. 


ni = —+ 6 ———- >>> —_ 


ANNO era 


SETTEM. | Orrosre | Novem. |DicemBRE i 

Bacino Ù _ Estremi assoluti 

data SR data 
= 

Val Gallina || Val Gallina (Dig ..... | 0,1|-4,6 sv |- g0| 2841 
| Lago S. Croce || Bosco Cansiglio... .... -73 8-vIl — 130 2I-I 
Cordevole Arabba, rien -11;2 ql - 18,0 21-1 
Andraz ‘|| Andraz (Cernadoi) ....., -g,B 3rvil - 160 17-XII 
Cordevole aprile: sora è -10,2 $-VII -17,0 29-I 
id. Alleghe (Sala di)... ... | - 45 5-VII - II,0 29-I 
Biois Falonde i si; «ati » A - 97 qvit - 14,0 29-I 
Cordevale Agordo. . . . + si - 6,8 B-VII = Lgy0 29-1 
Sarzana Frassend ....- i. -10,3 4 VII —17,0 261 
Mis Gosildo::<oavaviae È 1,I |-8,I 4-VII - 130}  17-XIT 
Porcilla Passo Croce d'Aune . . . . || 1,5|-64 5-VII — 12,0 29-I 
Stizzon Seren del Grappa A -T,I 3-vII - 14,0 201 
Onigo Possagno: cia ci 0,0 2-VII - 40 8-11 
Soligo Cison di Valmarino. . . .. || 48|-1,6| s.r|-1.5|rra{ 24 12,5 | 26,4 | 16,5] 30,9|19,1|28,5|18.2]|20,5|12,1|15,6| 90 6-vil - 690 29-I 
Tea Piave agliamento-Livenzall Pordenone . . . ..... || 56-17] 69|-15|t1,7| 24, 12:7 | 28,3 | 17,3|31,5| 20,4 | 294|17,9|[21,2]12,6|16,3| 84 4-VII - 5,0 1$-1 
id. id, Sesto al Reghena ..... 5.1|-2,7| 5.6|-2.7|t10,8| 09 10,7 | 26,7 | 14,6|3r,0|16.9|29:1}15,4|21,7|10,4| 15,9] 67 4 - Bo 2-1 
id. id. Portogruato: Giai -2,0| 5.4|-33|10.4| 17 12,3 | 26,0 | 16,2]|31,9|19.3|28,6| 18,2|21,7|12,1|16,2| 8,1 5-VII - 50) 8-1 
Brenta Metriolb oue sa ea o, |-68] 2,3|-59| 4,9|-2:6 3,6 | 16,91 8,3|20,3|10,7|187| 9,9|[12,0]] [s.4]) [76]| 11.0] 2-VII - 120 16-XII 
id. Levico (Lido) ....... 4,5 |-5,4| 6,6|-5,6|13,9|] 10 10,1 | 24.6 | 14,5|27,5|16,4|25,2|14,7|18,5] 9,7|1%:7| 57 5-VII - II 14-XII 
id. Centa Gem ii a é -4I| 03/-41| 7,9|-9,9| 8,4 | 217 | 12,4 | 24;3|14:9| 22,8] 13,5|16,0| 7,7] 8,9] 41 5-VII - Bo 29-I 
id, Maso EOOLATIO:.:- a 1,3 |-5:4| 3:4|/-5:0| 7,2|- 1,2 7,4 | 21,1|11.6|25,0|14,2|22,5|12,3|15,9| 7,2|10:7| 33 6-VII —15;0| 291 
id Grigno Costa Brunella . .... 0 -10,0|- 2,9 |- 95 |- 1,8|- 5,9 2,1|12,0| 6,7|16,0[11,2|14.0|t10.1| 7,3| 2,3] 48|-07 7-VII = 16,0 | 28-I 
id. id. Pieve Teito:.. <. e sii È -6,5| 3,7/(-52| 6,8|-1,6 6.4 | 19,4 {10,3 | 23,4|12,8|20,6| 10,8|14,1| 6,4| 99| 30 6-vii — I1,0 29-I 
| id, Cismon S. Martino di Castrozza . . -94| 2,4/-7.5| 4.8|-4.14 3,1 | 16,2] 7,5|20,9| 93|18,8| 7,8|11,3] 3z;0| &1|-0,6 2 VII — 16,0 I6-XII 
Î id. | id. NL SIVIERO... n - 0,1 |- 59] 3.4|-4.8| 0,3] 7 10,0 | 23,9|13.8|27,5|15,7|25.1|13,8|18,0]| s.s|Izol 4.5 4VII - 11,0 29-1 
| id. Val Gallina || Pedesalto ......... -6,0| 4.2|-5:4|11,3|-0,4 9,8 | 26,7 | 14,5] 30,9{16,5| 28,4|15,2|20,5|10,0|14,0| 5.5 5-VII | I1,0 20-I 
id. Monte Grappa ....... -2,1 |-6,5|-2,0|-67| 1,9|/-3,8 3.5 [13,0] 8,2|18,6|11,0|/159| 9,4| H98] 3.9] 6.4] 97 q-vIi - 12,0 15-XI 
id. Valstagna EER: e ra sen a 2,1|-5t| 3.4|/-39| 50|-1,9 6,7 | 18,6 | 11,0 |23,2|143|21,1|13,5|14,3| 7.2|1I0,1| 35 7-VII - 90 21-I 
id. Bassano del Grappa .... || 7,6/-10| 82]|-1,8|12,6| 1,8 11;7 |28,6|17,5|32,t|20,3]30,1]|18,3|24,5|11,,8|16,9| 8,8 4-VII - 50 22-11 
Bi Piave-Sile Montebelluna... .... - || --0,7| &0|-10|11,6| 2,8 12,9 | 27,6 | 17,4|32,0/21,0 (29,4 | 19,2 21,6 |13,3|16,1| 9,3 g-vir = 40 18-11 
id. Sile-Brenta | Castelfranco Veneto . . . . |{[5.0]}-{2:2]] [s.6]{{1.0]| 11,6] 43 13,3 | 30.2 | 181|34,5|21,0 | 30:91] 19,4|23,9|13:3|I7.3| 9:5 VI - [6,0] 211 
id id. Mestre . micert -29| s“0|-2,4|tro,rt| 1,3 11,3 | 26,8 | 15.4 |[31,5]{(19.4]| 39.6 | 18,1|22,5|12,4|16,4]| 8,6 r5-VII - 6,0 2i-I 
id id. Cà Pasquali (Treporti) , . ral s.0| 09|17,0| 4,0 1,8 | 26,2 | 17,0|30,1|21,7|28:7|20,6|24,0|15,8|17,0|10,7 T-VII - 3,0 IG-XII 
Bacchiglione | Astico Lavarone... .... ’ -8,8| 2,4|-7.5| 5.5|-42 3,5 | 18,6] &,3|23,3|10,8|199]| 0,7/13.2] 4.6] 8,6] 1,1 T-VII - 16,0 29-I 
id. id. DINO a ne pre n -TA| 55|-59| 6.7|-2,5 6,4 | 21,2] 99|25,5|12:3|22,7 | 11,4|15:7| 5:8|II,5| 3,0 q-VII - 13,0 29-I 
id. Ghelpac AMARO sori di i sce ne -11,8| 46|-11,1| 7.7}-3:7 48 [21.4] 9,4|25,5|12,0| 23.3] 96|/17.1| 5.8|tIL:7| 23 q-VII - 31,0 2I-I 
id. Astico Cogollo del Cengio (Centr. Zanini) -2,2| 6,8|-1,9|10,7| 1.9 11,8 | 27,4 | 15.7|31,4| 19,41 23,2 |-18.7|19,9|12,0|15,x| 8.4 q-VII - 6,0 15-I 
| id. Lavarda Groane Ga alè è ssa -09| $,4/-0,4| >3| 1,9 11,4 | 239 | 16,2 | 28,4] 20,0] 26,6| 18,1|20,1|12,0|14,7| 8,4|10,2| 33| 7,0| 0,7 33,0 6-VII = 50 8-111 
| id. | Leogra-Timonchio || Thiene... ..., Wil Di -0,8| 6,9|- 1,7 |10,9| 2,8 12,2 | 27,0 | 16,9|31,4|21,1|28,2]|18,5|21,5|12,6|/15,9] 8.7|10,4]| 2,9 10 r,6 38,0 7-VII - 60 23-11 
| Agno-Guà DUSCORTO ite di sa i ala -2,6| 63|-r1,9|I10,0| 7,2 9,9 | 25,2 | 14.1|31,4|17,6 | 27,4 | 15:5|[20.8| 10,3/14,2| 6,4| 88| 1,0| 6,0/|-1,8| 36,0 q-VII - 6,0 24-XII 
| Alto Adige | S. Valentino alla Muta . =12,7|- 1,2 |-10,2] 49|-5,9 31|2r,0| 6.4|23,8| 9,2|18,9| 7,3/11,2| 18| 6,8|-1,7[-0,2|-81|-22|-11 33,0 4-VI — 19,0 29-I 
id. Rom SME ieri RU RR Ra - -10;7|- 1,7 |-9.5|] 3-49|- 4,7 2,3 | 19,0] 6,1|22,0| 8,7|18,8] 6,7/t1,,5| 2,1| 6,3|-1,6|-1.1|-6,9|-1,3|-7,0 28,0 q-vII -— 17,0 29-1 
id. ‘ Rio Solda Solda di Dentro ...... -10,2)- 5,8 |-9,2| 0:7|-4:4 7,5 |18,2|I1,0|20,1|10,3|16,6| 67| 7.3] 23| 27|-1:7]|-5:4|-7:5|-6:7|-9,0 32,0 5-VII |-170 21.1 
id. Frato allo Stelvio ..... -8.5| 5,2/-s,6|1r1,3]-2,7 5,4| 27,35] 8,9/30,5|10,9|28,7] 9.9| 20,6 w#3|130| 04 3.8 |- 5.9 |-[20]]- 9,3 37,0 2-VII -— 14,0 29-1 
id | HSilfoimo. ii Pa «X © E ST! 7.3|-3,4 11,5] 0,5 99! 24,4] 13,7 | 27:8|15,3123,9]13:3|/17,6| 8,3!12.4| 40] 5:3/-30! 2,0/-53| 330 3-vIl - 130 29-I 
id | Passirio Talle di Sopra .....,.. -6,1|-1,7|-50| 2,4|-1,3 7.7 |16,9|12,3|27,t|14,8|17.0|11h,0| 10,2] 6,0| 5,6] 2,6|-0,6|-3,6|-2,0|-4,I 34,0 I-Vii = 11,0 29-I 
id id Eee ci #0 Si a - Sd} 44/-4:2| 9.3|-0,5 7,7 |21,7 | 11,7 |25:9|14.5|23.9|12.8{15,2] 7,8|II,0| 40] 3,5|-2.4| 1,5|-34 33,0 6-VII - 11,0 29-I 
id DORMI: lee i -6,1|-0,5[-4,7| 4.6|-0,9 B,t|24,1|13,0|29,1|16.4 | 26,9|13,3|13,4| 7.7] 7,6| 3.1| 0,2/-3,0]|-2,2|- 62 37,0 2-VII - II 291 
id Isarco Terme Brennero ....,.. -92/-0,41- 7.81] 5.4|-34 5,4 | 20,1 | 8,6/23,9|10,8|19,0] 9,0/12,2] 4.4| 7,9| 0,8] o1|-6,2|-2,1|-7,8 32,0 3-VWII. - 18,0 -T6-XI 


Escursione | 


"a 


15 
Tag. IV. MEDIE MENSILI ED ANNUE DEGLI ESTREMI GIORNALIERI TERMOMETRICI ED ESTREMI ASSOLUTI ANNUI DELLA TEMPERATURA — ANNO I952 


ANNO 


APRILE | Maggio | Giucno | Luccio | Acosto | Sertem, | Orrosre | Novem. Diceunnxi 


GenNA:0 |[FessRAIO| Marzo 1 
Bacino BacINO BF; Estremi assoluti +S 
STAZIONE ei | L Spera Onan È 
PRINCIPALE SECONDARIO 4 x " + a : a x s ' ni x 4 ; ni Pi = z si è 
Ss|3{s E SISI], È S| data | £ deta | È 
PARE NP e o AE È sm | : 

Alto Adige Fleres Fleres. . .. ..... -2,3 |-10,0| 1,3(- 87] 67|-42|121] 13/133] 361195) 67]23:9| 9,0/20,5| 81/131] 3:51 77/-0,5] 04 45 || 3x0] 3vu |-rmol 291 48,0 
id. Isarco |. Vipiteno... ... + «+ «|| 2,0|-10,6] 41|- 7,6] 7,8|-29|1s51| 2,8]17,4| 60|23,4| 97|26,9|11,5|247|12,1|158] 43|10,6/-0,2| 49 6,8 | 3501 3-vi  |- 20,0]  30-1 53,0 
id, Vizze Prati ......0d di = 3 |-14,3|- 2:2 |-11,8| 3.3|-6,3| 9%4[-T.2|1tnt| 2,1|18,0| 5,0|21,5] 6,7|181]| s.I| SI OI| 3,8/-3:2| 2:7 1,8 || 28,0 2-VII - 23,0 29-1 51,0 
id. Ridanna Ridanna . LL... | 2,6|- 57] 56|- 3,6|10,9| 1,1/15,7] 671182] 9,9|22,9|13,2|26,2/13,8|242|13,1|16,6] 5.9|12,4| s.| 6,6 9,3 || 33,0 3-VII - 12,0 29-I 44,0 
id. | S. Silvestro Iehbiano:scap ia dra i > 5 |-15:5| 2,1|-13:2| 7,6|-5,5/143| 1,3|16,6| 2,3|22,0] 6,7/259| 8.2/22,6| 7.8]14,8| 3,5|10,5|-0,4| 2,2 4,6 || 34,0 6-VII - 26,0 |. 29-1 60,0 
id. Braies S. Vito in Braies. . . . . . ||-2,7{-10,7| 2,4|-83| 80| si2|144| 4,4|159| 66|19,1| 8,4|26,1|10,6/220|10.1|133| 43] 9.5|-05| 013 58 || 300] svi |-180] 291 48,0 
id. Casies S. Maddalena in Casies - || 1,6|-10,3] 47|- 99{ 8,2/-42/13:6] 2,0|164| 37/252] 7.7|26,1]|10,5[23,6| 9:3]155| 42/108] 051 44|- 6,1 || 340 a-vn . |- 1790 29-1 55,0 
id. , Anterselva || Anterselva di Mezzo . .. . [Lo0,3|-10,4] 1,8]- 9,1] 6,8|-3.0/17,1 3.3 | 15.4] s5|20,8]| 9.5|252/1t,2|22:4| 9,9|147| 50) 9,7] 15| 2,5 5.9 || 33,0 3-Wil - 18,0 29-1 50,0 
id. id. Rasun di Sotto. ......|| 0,4|-12,3 3:3 |-10,5] #,2|--3,9| 14,6] 2,3|16,4] 43| 214] 8.3|25,9|11,3|22,3] 96|I5I]| 4,9] 9,3] 5| +2 5,8 || 340 2-VI1 - 23,0 291 56,0 
id. Aurino S. Giacomo... .....[--0,9]- 86) 2,7|- 63] 8,8|-2,2/t141| 3,7/164]| 6,2|22,3|10,1|26,5/13,1|23,6|11,4|157| 54| 98| 1,51 34 7.0 || 33,0 2-VII - 15,0 29-1 48,0 
id. Riva ‘il Riva di Tures ....,..|-1,6|-10;2| 0,0|- 8,7] 42/-49|104 0,7|11.3|] 3.4|t7,4| [7,6] 23,1 | 10,6 [(13,6]| [7.s]([t1.0]| [27]| 7.9| 03] 06 gi || 29,0 3-VII — 16,0 I7-xX1I 45,0 
id. Gadera Corvara . .........[-43|-10,7|-1,4(-12,6] 25|-6,5| 9,5|-08]| 9,6] 12/149] 5:8|190" 81/187] 71] 90] 09| 60|-29|-18 2,0 || 27,0 svi  |- 200] r7-xn 47,0 
id. S. Cassiano | S. Cassiano . ...,... || 2-84 2,71- 7.41 73|-2:0/13:7 4.1 |15:3! 5,5|20,3| 97|234|120|2r,0|10,5|143| 5.8] 9,8) 2,2] 32 6,5 || 30,0 6-viI - 15,0 21-I | 450 
id. Gardena Ortisi . ....,.... -[,0]{[11,2]] 2,5|-10,8| 6,4|-5:4|11,2| n9|[15.0]| [5.0]{23.8| 6,5|262| 8,71229| 81|145| 3.7] 83/-10} 0,9 4,8 || 33,0 6vi  |-[i80] 201 | s1o 
id. - Isarco Bit ci da De garsirzino 1,8 /- 47] 45|- »3| 52] 0,5|t5.3|] 6,8/13,3] 0,6/26,0/13,6/27:8|14,5|25,9/13,6|17,5| &il 87] 46| 52 9,1 || 33,0 i6-vi |- 10,0 291 43,0 

a: 14. Soprabolzano ... ..... || 0,4|- 66) 2,5|- 5.7] 69|-2,5|124| 3,3|150| 5:7/20,5|. 9,9[243|12:5|21,6|10,9|137] 5.5] s4| 20) 2,8 6.5 || 300] 6vu |-120| 291 42,9 
Adige REdagnà .. se io = 41 |- 93|-1,4|- 7.6] 3,4/-3,9|10,6] 32|15,6| 4,9/21,6| 9,5|25,0|11,4|20,8] 89/102] 3.1] 42/-07|-11 47 || 35,0 Zo-VI - 20,0) . 2I-I 55,0 
id. Noce Peio . 0. -0,8|- 59] 1,3|- 3:7|] 7.6] 0,6/13.0] 3.4|16,8| 48|21,4| 92|24,6|11,3|22,8] 9,6|15:3] 4.4|107]| 2.0] 73 73 || 30,60 2-VII - 100 16-xI 40,0 
id. Noce Bianco || Careser . ........ » |{= 5.2 [-12:T|- 6,0 |-11,0|-1,1|-8,3| 53|-40] sit|-2,1|ro,0| 2.8/143| 6.511,83] so] 51|-1,4| 3:5|7-40|-%7 - 0,7 || 21,0 3-VIl — 20,0 21-1 41,0 
id. Vermigliana || Passo Tonale. ..... - » ||-8,2[-14,7|- 5,8[-14,1|- 1,3|-9,2] 3,8/-3.1] 6G1i-o0,9|ro,0| 40/143] 68|17,4| 43| 60|-0,2] 0:7|/-41]|-3:7 = 1,1 || 21,90 3-VII - 32,0 2zi-1 . || 430 
id, Pescara ROGO: ci È na E -3,6|- 8,6|- 1,6|- 8,3] 3,0/-3,8| 83] r,6|rr,5| 3:9|16,1| 83|202|11,3/17,5] 9,4|10,3| 42] 52] 02/-0,6 37 || 25,0 4-VII - 14,0 21-1 39,0 
id. Noce CAR ca ma iva ele Su 44 |- 753] 6,5|- 6,4111,7/-1,0|15.7| 5,7|20,6|10,0|25,9]18,7|28.3|16,9|252|13,4|18,8| 8&5|137| 37| 7,0 9,9 || 34,0 | 29-VI —- 130|  zi-1 | 47,0 
id. Romedio | Mendola... ..... 0» ||-42]- 8:8|-1,7|= Ss 28-27] 87] 3,r1/13:7] 5,4|24,4|11,0]27;3|12,5|250|10,8|122| sil 56] 11|-0,6 5:3 || 360 3-vua  |- 140 291 50,0 
id. . Sporeggio | Paganella .......,.. - 1 |- &7|-2,2|- 8,0) 0,7|-46]| [sio]] [1.8]] [9.0] [na] 14,9] Salimo|10,6|150] 9,40 8,2] 2,41 49|-0,4|-0,8 2,8 || 22,0 3o-vI  |- 130 21-1 35,0 
id. Noce Mezzolombardo... .... 0,1 |- 5:91 [s,6]{-{4:0]| 13:4| 1,6|20,3| 8.7|22,9| 10,0] 28,0] 12,5|30,1]16.2|27,8|13,6|20;2| 9,0|15.3|] 5.2] 90 10,8 || 36,0 q-ViI — 12,0 3I-I 48,0 
id. Avisio Fian-Fadòiz.;-; si ci 3,8 |-T1,0]- 0,3 |- 8,3] 6,3|/-4I| 9,8| 0,9] 9,6| r.4|isi]| 6,6|17,9] 96/157] 7.7) 82] 2,0) 4,6)/-1,7|-2:7 2,5 || 25,0 2-NII = 17,0 17-XII 42,0 
id. id. MRBbiieicie da sa sua s 1,4 |-13s4| 4,9/-12,6| 95|-5.4|15,3| 1,1|16,9] 2,8|2r,8] 6,8|26,9] 7.7|23.6] 6,7/16,5]| 1,7|157|/-17] 47 5.4 || 340 2-VII - 33,0 29-I S7:0 

. id. Travignolo | Passo Rolle ........ -42|- 8,9|-2,1|- 8,2] 3231-34] 85] 29/ 07] 47]1so|] 9,3|/1773|1h1|152] 9,0] 8,8] 3,8] 50| G3|-0,5 3,4 || 25,0 avi |- 150 21-1 49,0 
- id. id. Predazzo: Si i WG1 -2,1|-5| 2,1|- 8.9] 7.1|-3,3/12,8|] 320/17,2] 4.6|22,0] 9,2|25,7|11,6|22,2|I0,0|151| 44] 96] 13| 2,8 6,0 || 34.0 - E-VII - 15,0 21-1 49,0 
id. Avisio Cavalens: Snia. 2,2 [-10,4| 4,9|- 9:3| 8,2/-4.0| 13,8] 2,4/17,0] 40|2z,0| 8,8|25,8|11,3|23.2] 9,3|I56]| 40|ILO|-0,1| SI 6,4 | 33,0) 7-vi - 16,0 21-I 48,0 
id. Cadino Cadino di Fiemme ..... {-1,8|- 85| 1,5|- 79| 73|/-3t|1ns|] 30/161] su 20,7 | 10,1|24,7|12,1|21,7|10,2[14,5| SI| 91| 15| 14 6,0 || 33,0 q-VII _ 14,0 291 46,0 
id, Monte Bondone ,..,... 0,5|- 7,21 o,8|- 6.1] 4,2]-2,7| 89| 3,0] :n6| sa2/16,8|10,1|20,5|12,8|[16,0]| [9,3] 13.0] s3|ro.1| 2:1| 43 5.2 || 27,0 T-VII - 17,0] 23-xU 44,0 
id. Fersina "PM 77-11” TIRANNIA IRAP PARRA 3,8 |- 6,6] 1,9|- 5.2] I1,2|-1,9|13:7]| 41|18,2| 7,0|230|11,1|27,3|15,5|21,9|10,6|18,8] 45/145] C4| 6,7 8,2 || 31,0 Q-VII - 10% 16-x11 41,0 
id. Cavallino POINAria tini 2,5 |- 53] 43|- 48] 7.8|-1,5|12,9]| 4,2|15,8| 5.9|21,3|10;7|25,4|13:6|22:0|11,5|15,6] 64{1L2| 3»7| SI 71,8 || 340 m-Vil - 11,0 I7-XII 43,0 
id. Leno Maovereto:, n'ai. siasi « 3.1 |- 45] 6,7|- 3:6/13,0] 2,3|20,6] 9,4|247|12,0]30,4|17:0]33:8|20,3|30,0|17,0|[20,0]|[12.3]} 1514] 7,0} Si 12,4 || 400 3-VII — 10,0 I9-XII 50,0 
id HOBIE..._.nrt dinsteaiiza iKih SE 2:3 |- 5,51 4,3]|- 5:0) 8,0|-0,9} 12,9} s,8{16,3| 8.2|20,9|12.0|24,5|15,2|238|12,5|16,3]| 6,5/12:3| 2,8] 6,5 8,1 || 33,0 6-VII - 10,0 I7-XII .|| 42,0 
id BISI. dn 1 AI 4:9 |- 2s4f 4,9] LI|II7| 30/19,4/10,2|22:9| 12,7] 28,5]17,4 | 31,9] 19,6] 30,7 | 18,6 | 23,0 | 13:7 16,3 | 9,0| 10,6 13,1 38,0 g-VI1 - 40 25-XII 42,0 

so ra DRSCZADE: sce we; T.1:|- 0,3] 8,1|- 02|12,3| 3,0 19,8 10,3 | 23.5 | 12,5| 28,8|16,9|32,8|19,8|30,1|17.6}|234|12,3|17.6| 89|11,3 13,7 || 340 2-VII - 49 17-XII 42,0 

Brenta è Adige labbro Cologna Veneta . ..... || 43|- 321 6,3|- 2:5|12,9] 1,5/21,2] 9,8|24:2|11,9|30,6|16,8|33:7|19,3|37,2|17,5|24,5|12,5|17,7]| 8,6|10,6 13,2 || 39,0 3-vil - 70 I8-XJI 46,0 
kl, id. Montagnana . . ....,. 52 |- 3,3] 6,6|- 14|12,4| I,4|20:3| 9:3|244|12,3|30,3|16,9|33:8|19,6]31,5|180/25,1|12,9|17.6| 7,7|1I,1 13,3 || 390 q-VII - So I8-xI |{ 470 

dd. id, Monselice +... +. i 5:8|- 1,3] 6,7|- 0,6|10,7] 3,0|19,6| 9,9|24,1|14,6|27,1|17,8|3t,6|21,9|29,5|19,9|22,8|13,3|17:9|11,9|12,8 13,9 || 37,0 3-VII - 50 22-1 42,0 

Adige. a Pa dirgli Badia Polesine . ..,. + «+ || St|- 39] 6,9/- 1LO|TLO]| 2:4/20,7] 9,7|24,6]12,2|29,4 |[16,4]| 33,0|18,5|30,3|17,7|24,4[12,8|17:3]| 8,5|11,4 13,1 || 370 3-vII - 60 18-XII 43,0 
id. id. Torretta Veneta . . . ... || 2:4|- 3,6| [5.0]|-{2,4]| 10,3] 1,6|19,3| 8,2|23,6|12,0|28,5|16,8|31,5|19,4|290]|190|213|13:4[158| 87| 77 12,0 || 37,0 6-vIl = 15-1 44,0 
id. id. Rovigo , . ......4..|| 50|- 19) 7,7|- 10/147] 3,2/22,9] 921259] 96/31,7|13:7|33,9[16,5132,3|150/248] 96|172] 6,1|102 12,9 || 39,0 6-vii - 80] 18-x11 47,0 
id... id. 5. Martino di Venezze . . . || 3:7|- 3.9] 4.9|- 2:8| 10,4] 0,7|19.2| 8,0|234|10,5|28,6|145|32,5|16,7|29.9|15,3{22,8|10,8|164]| 69| 9,3 11,7 || 380 xvi | 990 21-1 47,0 
id. artaro-C. Blanco-Poj Castelmassa . .......|43|- 2,01 6,2|- 1,3/12,4| 2,8121,0| 9,8124,4 | 12,9! 29,7 |17,0|334|19,7|32,0/19,0|25,2|13,2|18,0]| 9,6|11,6| 2,6) s8| 0,8 13:7 || 39,0 qvii - 50 14-I 44,0 
id. id. Isola del Mezzano . . ... || [6,2] [0,6] [5,8]| [o:9]I{xr.0]] [5:2]} 20,6{10,1|24,8|13,2|29,8|17,1|342|19.1]32,4|17.9|[247|130|196| 9,3|1n,8| 2,4] 63] ox r4o || 410 q-VII - [soll 2zo-x1i 46,0 
id. id. Valle Moraro ....... [2,2]|-{10]} s.t| 0,2) [9,6] [3,0]|-18,7 | 11,8|21,9|15,2]|26,8 | 19,7 | 31,4 | 22,8] 30,3/21,7|23,8|16,3|17:7|10,9]|10,8| 4.1) [5:7][[1.7]|| 13,8 || 370 6-VII = 50|  26-XII 42,0 
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VENEZIA GIULIA MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE TaB. V. 


IO 


GENNAIO 


25,5 


21,6 


LUGLIO 


25,I 


23,2 


21,6 


18,5 


19.5 | 


16,9 


21,5 


FEBBRAIO 


| 
Media ||Numere Altezza 


s |. m. Decade 
metri 


aciuaiie stazioni 


SETTEMBRE 


I. II. III. | Media | 
*| Decade | Decade | Decade | menaile| 7 


Io 


OTTOBRE 


Numero | Altezza 


s LL m 
stazioni reti 


$15 


924 


1249 


1414 


11,7 


10,2 


9,8 


#3 


so) 


8,0 | 


64 


40 


APRILE 


Ti,i 


103 


8,7 


8,4 


6,7 


——————mmtm6e ————— —nn = 


MAGGIO 


18,8 | 17,5 | 158 | 174 9 23 | 20,3| 22,9 | 21,7 | 21,6 
16,4 | 15,3 | 13,4 | 15,0 8 263 | 18,2 | 20,2) 19,0) 19,1 
| 
150 | 14,8| 12,9] 143 7 515 | 17,1 | 19,6| 18,3] 183 
| | 
13,1 | 11,5 | I0:5 | II7 5 Bro | 15,3 | I7.0| 155] 159 
| 
12,9 | 13,7] 9,6| 114 3 924 | 14,9] 16,6| 16,0| 158 | 
99 | 98| 8,5) 94 4 | 1249] 12,7) 147] 13,9| 138 
| 
NOVEMBRE DICEMBRE ANNO 
| 
Moda gira Ziesai n; lot | tre] Moda spand Altessa/ n logs. [tre |bodia][ AM] Te 
e , i. m. 
Eesat tin: [Dsendia| Dacia | Dova | meno Serna gite Deende | Decade | Decade | mensile]|®-- 1h soon 
- _——_ —__r— 
| | 
12.9|| ro ar | sal Gi] 7.4| 7al to 2r1| s7| 471 41 48) arl rzil 
10,5 8 263 | Gil 38| ss2| 50 8 263 | 42| L7|1 2,4| 3.8] 262| 10,9 
9.5 7 | sisl sol z| 33| asl 7 | sis] 39] 00|-07] roll sis| ssl 
| | 
8,3 5 Sio | 3,2] 0,2| 22] 1’8| 5 Sio | 0,6/- 2,8|- 2,0|- 14] Sio Td | 
8.I 2 931 3.5] 0.4) 28| 22 2 931 1,4]- 1.4] GI] 00] 930 8,0 | 
56 4 |x249| 12|-23|-01]- 04] 4 |1249]-0,8|- 46|-2,9]- 28] 1249| 5,8 
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TAB. V. MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE : VENEZIA EUGANEA 


i —— ele — 


—e_—_—aaeeam mr_eeuvm_’"——m_m—tmù_À_|_<'————————mém<————1—1—*lÀlÀ1I\ 


GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 


LUGLIO 


SETTEMBRE OTTOBRE 


Altezza ttt. 


Decade 


Media 
mensile 


i: II. 
* | Decade | Decade 
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VENEZIA TRIDENTINA MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE TAB. V. 


=121_ —111124À4 + 6 @i91[ 
=_= — ————-+—+— - 


APRILE MAGGIO | GIUGNO 


—RE'PPDEEZEO _ —— r—E=-—Ts: —_—tm@6 


GENNAIO FEBBRAIO 


ANNO 


Alberra | Tempe- 
media | ratara 


> m | media 
| meet n 


1,4|- 1.8| 0,3; 265 11,4 


| 
2,2|- 2,6|- n,2| 529 na 
3,6|- 2,6)- 1,8] 7or 8,5 
4,6|- 36|- 2.9] 960 6,8 
Bg 5,5|- 43|- 38] 1268 5,8 


LIL: - "2 - 3l 1477 s.I| 


Piuyiometro: i. .l'iibii e dela SE se Rea a P 
Firviogiado (ci sila dla rara ale ca alla a E 
Pluvionivometro totalizzatore . ........44 44 Pat 
Neesuna precipitazione . . LL. 00 n sai 
FIORA. ca certe n a arse da ae soata e 
MURO. sor rn sino diena sue ele pegate ana ai 
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata . n 


I, ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE {mm.): rapporto fra il volume dell'acqua 
raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) e l'area 
della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore, 

2. Giorno PIOVOSO: giorno in cui è stata misurata un'altezza di pre- 
cipitazione uguale o superiore ad un millimetro. 

3. Giorno NEvOoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di preci- 
pitazione nevosa uguale o superiore ad un centimetro. 


TasetLa I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni 
pluviometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno e per la maggior 
parte delle quali sono state pubblicate, nei « Bollettini Mensili, lé osser- 
vazioni giornaliere, 

Sono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni munite di plu- 
viografo. 

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica 
e quota sul mare, Per ognuna sono indicati: il tipo dello strumento, le 
coordinate geografiche, la quota sul mare, l'altezza della bocca dell'appa- 


recchio dal suolo, l'anno d'inizio del funzionamento ed il cognome e nome 


dell'osservatore, 


TaseLLA II. — Riporta i totali mensili ed annui delle quantità di 
precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, osservati alle stazioni che hanno 
funzionato regolarmente durante l'anno. 

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili è stata 


SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA 


ABBREVIAZIONI E SEGNI “CONVENZIONALI 


Dato incerto. . |... 4.4. se Ca dia ea sua É ‘ ? 
Dato mancante ..... è Ta detelca fra Soela fue de Sa » 

Dato interpolato. . ..... 4.4. E Da lE RA svada [] 
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica... ....... U.C.M 
Hydrographischen Zentralbureau - Vienna ......... H. Z. 
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque ........ U. I, 
Comitato Talassografico Italiano. . .......4.4.. 4. Gi-dedi 


DEFINIZIONI 


4. INTENSITÀ MEDIA DI PRECIPITAZIONE in un dato intervallo di tempo — 
quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di 
questo, . 

5. AFFLUSSO METEORICO {mc.) a un bacino di dominio in un dato 
intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quel- 
l’ intervallo, 

6, ALTEZZA DI AFFLUSSO (mm.) a un bacino di dominio in un dato 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


colmata la lacuna mediante confronto con stazioni attigue ed analogamente 
situate: i valori così determinati ed i corrispondenti totali annui vengono 
posti fra parentesi quadre. In base a questi dati è stata tracciata la carta 
annuale delle piogge (allegata al presente volume). 

I valori massimi e minimi mensili sono stampati in carattere grassetto, 

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente vengono riportati i 
valori dell'altezza media annua e il numero medio dei giorni piovosi relativi 
al periodo 1923-51 e lo scostamento, rispetto al valore medio, del totale annuo 
registrato nel 1952. 

TaBELLA III, — Riporta, per le medesime stazioni, considerate nella 
tabella precedente i valori stagionali ed annui delle precipitazioni e il numero 
dei giorni piovosi. 

TabeLLA IV. — Riporta per alcune stazioni fornite di pluviografo i 
più elevati valori osservati nell'anno per precipitazioni di mezz'ora, un'ora 
e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, 


Istituto Idrografico della Marina. . ......... 4. M. M. 
Società Adriatica di Elettricità ...........4 4 S. A. D.E 
Bonifica Padani vira sil wie n gii ni da Dia ne B. P. 
Consorzio d'Irrigazione Ledra-Tagliamento .-. ......- Gili Ti 
Società Idroelettrica Piemontese |. . ............ SL 
Consorzio Bonifica Bassa Friulana . . ......... 4. GC, B.B. F 


intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'af- 
flusso in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del 
bacino. i 

7. CONTRIBUTO MEDIO DI AFFLUSSO METEORICO (l/sec. per kmq.) a un 
bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: quoziente dell' afflusso 
meteorico al bacino nell'intervallo per la durata di questo diviso per l'area 
del bacino. 


considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo, le ore zero del primo 
gennaio e comprendendo quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 
31 dicembre. ; 

TaseLLa V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni, opportu- 
namente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4 5: IO, 20, 
30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese. Sono conside- 
rati i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente ab- 
biano termine nell’anno seguente. > 

TABELLA VI. — Contiene i valori, in centimetri, della quantità di neve 
caduta durante ciascun mese alle stazioni d'osservazione ed il numero dei 
giorni nevosi; riporta inoltre i valori dell'altezza del manto nevoso alla fine 
di ogni decade del mese. 

TABELLA VII. — Riporta, per i più importanti bacini di dominio, 
le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue espresse in millimetri ed i 
corrispondenti contributi in //sec per Amg. 


20 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE TaB. I. | 
! | sii - E | n 
| BACINO Sl Cocnome E NOME Bacino n Cocnome e Nome | | 
| | STAZIONE 3 i OSSERVAZIONI STAZIONE iù |- | OSSERVAZIONI 
[arcana $ DELL'OSSERVATORE SECONDARIO zi DELL'OSSERVATORE | 
| 3 | là | 
Î 
| 
| Do. 
| 
| DAL QUIETO ALL’ISONZO (segue) ISONZO | 
| | | | | 
| perg lag CITTANOVA . . . = 1° 6El4sozo | 4 — ||r9sr|| Novello Bruno Fuozionò anche dal 1891 al Aborna | Montemaggiore . . || P_||1°© 5'E| 46°12'|| 954| — ||1925]|| Gosgnach Agostino | | 
| siasi È - Pr i | 2,20 || 1926 | 
| id. svela. . .. P |lioro'E| 45029 4l — ||r924|| combi Giovanni Funzionò abba dal v9os al Natisone || CIVIDALE .... p_||1°59 E| 46° 6 138 || 19I1 Cantarutti Elso Reati IRSA 1876 è i | 
i MOMIANO .... P 1016'E| 45°27' || 275|| 9,50 ni Ferfoglia Guerrino || Funzionò anche dal 1909 al Iudrio | S. Volfango . P_||1°12'E| 46°10' || 754] — ||roro] Tomasetig Gius. | | 
DIT 
i . I TA i 
sà. CAPODISTRIA (1) || È 1017 E] 45934 || 13| — crd PH fonag riva dl) RE" anali | 
| id, SALVORE .... ai 1° 4 E| 45930’ $i — ||r923]| Sossa don Giuseppe i DRAVA 
id. Strugnano pacà nua P [1° 9'E 45° 33 2 — {1922 Ruzzier Domenico poni anche dal 1903 al i | 
Dal Risano Pr ’ i 2,20 || 1929] n;__. 
all'isoozo || BASOVIZZA . . . || p |t°as'E| 45°39' || 372 ‘2 | 19a4|| Pieri Francesco e ERI] tato [aero na E or ew] 46042 [1310] *20|1923] Kiniger Giuseppe || "56570 ti 1900 a 1913 
id. | PRETE = n 1°20"E| 45°42' || 320) — Ps Pauli Giovanni ricatti anche dal 1885 al Slizza | Semeonto Re Lpd P_|iro s'El4603r || so6ll — [| r920]| Moschitz Tommaso F pis sache dal r8s3 al 
id. S. Pelagio. . . . . || P ||1°rs'E| 45°47' || 225) — {|1921] Stante don Vincenzo id. TARVISIO .... EI 1° 8'E| 46%31'|| 751] — {r922| Jaritz Margherita * note RARCIRIA 
id, SERVOLA . Fi lroar'El4s38' || 6r| — 1949 || Godina Andrea Fanzionò anche dal 1898 1 |l/Rio del Lago]| Cave del Predil (1). || P_|lx° s'El 46027 || sorll — llxg2x]| Cerato Gioacchino re viatai 
| id TRECATE: v-avoi sii 1°19°E| 45°39' || ri(lr1,00|1918| Vercelli Prof. Franc. || Funzionò anche dal 184r a | 
id. Monfalcone . . ..| P ||to° s'E|l4s49| 6| — ||r9rg]| Corbatto Matteo Pa, del a8fa al 1803; del TAGLIAMENTO 
id. Barntola vini, P_||r°19'E| 45041 s| — |{19z0|) Belgrano Pina | Funzionò prati ppi Lr | ì Î 
È - 191 
id. ALBERONI ... È 1° 4'E] 45946" 4|| #2°||1925| Bean Rinaldo Cons. Bon. Brancolo Passo della Mauria | P [0° 4'E| 46°28' | 1298| — ligrol| Collavino Romano || Mancano le osservazioni del 
| FORNI DI SOPRA || 5 ||o° 8'E| 46°26' | 907|100|7921| Donati Guido Fonsicnò anche del 1873 al 
| st Pr A ’ 2,20 || 1928|| 1r:_: i 
| ISONZO Lumiei {| SAURIS. . .... p ||o°16 E| 46°28' | r200]{ “°° sani Minigher Pietro sd mpina dai 1896 al fi | 
| id LA MAINA ... 5 0° 17 E| 46%27’ || roco]] — |{ro43l| Vedana Guido 
| Uccea | Uccea ‘<+]| P_|e237 E] «6018 || 663] — [1925] Buttolo Anna Bles | Femzionò anche dai sro a id. AMPEZZO . . . . || E |orar'E| 46025" || ssoll 20 |1923|| Martini Ermenegilda || Punziont anche dal s8rsa1fL | 
| | Gorizia ,. P llo°10'E| 45°56 86) — |l1949|| Grusovin Giuseppe DIS tario dal Seba . È . x 
| Toe MUSI Pr 0° so'E| 46°19' || 633 2,20 | 1938|| culetti Luigia dal 1870 01913; dal 1919 Degano Colla resi P _||0%24'E| 46%35' ||1189]|] — ll1920|| Tolazzi Edoardo dr"? Sana dal 1875 al i 
è. DB è dd da è iL dix. Ù pa 
Ò n - lio ic + id. FORNI AVOLTRI di 0°20"E| 46036" || ssg|| 2° tori Taddio Giovanni | 
; edronza ..... 49 16° || 320] — |l 1909 ora Basilio A i 
| i Pr i ; 2,20 ; 
id. CISERIS..... DI 0048'E| 46014 || 264l — rosa Cral Cla Pesarina || PESARIIS . .. p |0°20'E| 46032" | 75805 ost Capellari G. Batta 
Lagna Cergneu Superiore . || P_||o%52'E| 46013'|| 329] — |{1925]|| Scubla Giuseppe Degano || Chialina (Ovaro) . . ||-P ||0%25'E] 46%29' || 492] — |lrorr|| Brazzoni Bettina Ù 
Malina Attimis 6 dd Sd P_|loos:' E] 46012 || 96 — |lrg20|| Zani don Ugo Villasantina .... P |{0%29'E| 46025’ || 363] — || r90gl| Gressani Carlo 
id Povoletto . P_||o252'E|] 46° 7'| 136) — ||roro]| Degano Teresa Bit ZOVELLO . iui ghi 0°30'E| 46°32' || gio esa hi Barbacetto Amleto | 
Pr ® » I tI . I % 
Natisone || PULFERO . . p_||1° 2'E| 4s°xr' || 184] — |r921|| Jussa Beniamino id. TIRA a ci va pi 0° 33" E| 46036" || s21]| 22° sala Unfer Giovanni | 
at EA rx va» 5 s na 46° ua r30| — | 1925 Cieigol Antonia id. Paluzza (1)... . || P ||0034' E] 46°32'|| 596| — {roril Delli Zotti Sereno | Pozioni ppclà iù 1875 al | 
Clodici . ... .... I° 9 46° 1o' || 24oll — || 1920|| Primosig Amilcare id. Avosacco . . . . ..U P ||0%3g' E] 46%29' || 471]] — ||1ot4]! Fittini Ida | 


. NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra il Quieto e l'Isonzo, la determinazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta. 
Gli apparecchi dei quali non è indicata l'altezza della bocca dal suolo sono installati sul terreno mediante cavalletto; in tal caso l'altezza suddetta è all'incirca di m, 1,50. 
(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno. 
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TAB. I, ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE 
2 Coordinate E FEE] si FEE si 
Bacino o geografiche et E E Cocnome E NoME BaciNO 238 £ # || Cocnome E NOME 
STAZIONE 5 #3 i z È OSSERVAZIONI STAZIONE sg Ci È OSSERVAZIONI 
È s Ella 3$ 9 DELL'OSSERVATORE SECONDARIO ssa g DELL'OSSERVATORE 
è 583| 25 | 233] <8 | 
(segue) TAGLIAMENTO (segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 
; Pr È x cai i 
Chiarsò | PAULARO .... || p ||0°40'E| 46°32 || 690 450 ioni Canciani Giovanni sbrerui anche dal 1875 2l ll 1. onzo-Cormor || Castions di Strada. || P_||0%4yg' E| 45955" || 23f — ||1913]| Cirio Rinaldo 
. P P i : s 
Bit | ToLMEZZO(1) . . || FS [0034 E| 46024 || 323 2° Tosg|| Collegio Salesiani . {| Funzionò anche del 1874 al id. CERVIGNANO . . || p |o°s4'E| 45950" | 7| — ||r92r|| Camuffo Caterina LAI 
| 
i | ; S, GIORGIO DI || Pr ia ’ 2 193I : 
Fella .| MALBORGHETTO || ES |lo°s9"E| 46031 || 721|| >?°|| 1921] Domenig Giovanni F.2. dal 1895211901; dal 1904 id. NOGARO . . ... p |0°46"E| asoso' | 7] 929793, || Scolz Guerrino pere spl iii 
Pontebbanall PONTEBBA . . pi 0°s2'E| 46%31' || 562 aaa Fic Grandi Sante cir anche dal 1874 al id. TORVISCOSA pi 0° so'E| 45° 49° s| — |[194r Patrini Antonio 
Fella Chiusaforte . . . . || P_[lo°sr'E| 46025" || 392] — |lrgr4|| Fontebasso Eliana i id, Aquileia . P ||o°s6' E] 45%47 4|| — ||1920|| Runcio Giuseppe 
Raccolana || Saletto di Raccolana || P ||o°s2'E| 46%25' || st7|| — {lr9r4|| Fiussi Roberto id. GREDO: er: = 0° 56 E| 45941 2] — ||1920]| Troian Giovanni 
Resia Coritii ....- P |lo°s6'E| 46021’ || 641] — || 1925|| Madotto Antonio : 
a A N LAGU- Pr F] è = è ” 
id Oseacco ...... P |lo®52'E| 46022 | 490] — "rga6| Di Lenardo Anna id. MERE (i) RS O o. E| 45° 46 Mor I910) Regeni Angelo 
Pr C] LÌ ri LI LI a 
n REERDA cas - || © |09s2' E] 46023 || aso] — [1925] Micelli Antonio | "pis" setedal iosn i il ev), || 'P |r° @'E|4se4"| 1|| — [1939] Bianch Gino 
Alba Diga in Alba .. . || P ||0°46' E] 46%26' || 650]! 18,0|\1932|| Galliria Virgilio Cormor-Tagliam.|j Moruzzo. . . . . . P |lot4o El 460 8'|l 264] — ||r923]| Macor don Giuseppe 
Aupa MOGGIO UDINESE a) 0° 45 "E! 460 25' 337] — ||1932 Vuerich Sebastiano id Basiliano . . ... P [la 40° E 46° a' 77|| — ||1923 Nobile Gino 
Pr die Liar A id. S.Lorenzo in Sedegl. || P ||0%33'E| 46° 1° 64|| — ||1923|{ Visentin Lorenzo | 
A ’ Pascolo Arnaldo 
| Venaonsmca f VENZONE: <il pi [SPARE] a9023 |-230] — liroosli Mazzi Giovani id | copRorpo 7 [oo32°E| 4soss || 44 220|7031]| Ferin Giovanni 
Pr î P 10,25 || 1922 Funzionò anche a 
GEMONA . ., .. Rettore tuari una dal 1884 al * ; 
sa «|| p_||o°4: E] 46017 | 307] — | 1923 Santuario 1908 id. ARTS... || ET |looaotE] 4052" | ral ®:2°||1931|| Barontoaldo Giov. || Mancano le osservazioni del 
Pr —# P — ||1925 1944-1945 
Palar ALESSO ..... || p |[|0*36' E] 46°19' || 197 pars uns: Picco Pietro id. Rivarotta . .... P ||0038"E| 4549 | — |{1925| Armellini Amerigo 
| : Pr | 2,20 || 1 Pr "i a 2,20 || 1931 - Funzionò anche dal 1884 al 
Ù ' 929 1 ci id. LATISANA .... 0°%33'E a Carlutti Innocente ncano ; 
Arzino S. FRANCESCO. . p_||9°29 E| 46°19 397 © 1915 Facci Felicita P 33 45° 47 CA Ra 1919 ul pe di e DO i 
S, DANIELE DEL |{ Pr | ; i pui si 
sta: Tala BL P 0° 34'E | 46° 9 252 ua sn Buttazzoni Vittorio = 
Pinzano... ..... P ||0°30'E| 46°r2' || zor|| — ||1920]| Rosa don Antonio LIVENZA 
Cosa. | cLauzetTO . . . || È [o028'E| 46014 || s63|| 22° 1924 Zannier Dino 
0° 2'E| 46°.2' E ; 
Travesio. . ..., P ||o°as' E| 46°r1' || 2r5] — ||r939{ Buttazzoni Luigi Mancano le csserv. del 1945 Gorgazzo | Gorgazzo . . . . + P a colla 1925 || Tizianel Vilma 
Spilimbergo . . . P ||o°a2r E| 46° 7 || 132] — ||1920]| Sedran Eugenio Artugna || AVIANO ..... n) 0° g'E| 46° s' is Gislon Liberto ERRE SOR ENARRA I 
S. Martino al Tagl. || P {lo0ar'E] 46° 2° z0|| — || r936| Bozzer Raffaele Pr 1920 ; 
SACILE .....| p ||0° 4 E] 45° ini Camilotti Beniami "1986. Mancano le Snclay 
Moni IG4t 
Meduna Frasseneit ....|| P |lo°17 E o I8' 1915|| Facchin Domenica 
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO aaa] Ù i 
id. SOPRA . ...|| P o°21'E| 46°19' 1921|| Trivelli Pietro 
Tsonzo-Cormor || Tavagnacco P_||0°46'E 46° 8' || 155] — ||roro|| Munini Luigi Chiarzò Campone . .... P llo%23' E] 46%16' 1915|| Beacco Vittorio 
id UDINE... ra 004 El 460 4' || 14gl #2° sone Faurlin Antonio drei pepe Silisia || Chievolis . ... P |lo°:8'E| 46%15' 19a1 || Mongiat Pierina 
id Manzano . .... P ||o°ss'E| 46° o' 72] — ||1913] Costantini Adele Meduna | POFFABRO DE o°16"E| 46% 14" cn | Tramontina Angelo 
: » ; è Funzionò anche dal al 
3 in uni i 1° 2 = 45° 58° || 63] — ||1920]| Cudicio Celestina 29% -; pa un ® id. Cavasso Nuovo . . || P_||o°20'E] 46°r2' 1909 || Maraldo Gino 
|| Pozzuolo . . . . . || P ||o°4s'E| 45°s9'|| 62| — {|1920|| Zampa Adelchi 1947 Pr r F 
a è Ù ' dI4 A unzionò anche dal 1884 a 
hi Tamensoni i Si . P |lo°so'E| 45059’ soll — ll 1923|| Marini Rosolino id. MANIAGO . . . . P o°16 E | 46°Ir 1910 Olivetto Volveno sole 
id. Gradisca... .,..|| P [{o° 3' El 4s°s4' || 33] — ||1919]] Trevisan Bianca id. Basaldella. ....| P ||o°2r'E| 460° 6 rgri|| Tolusso Domenica 
i, Pr , è : ; DI Fr C] , I i. 
id. PALMANOVA p ||o°52' E| 45954 | 26| — sn Osso Leopoldo Funzionò anche dal 188: al (l —Cellina | CIMOLAIS ....| p [9° 1'W| 46018 n || Pivetta don Giuseppe O] 


(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno. 
3 | 3 


22 


Bacrno 


SECONDARIO 


LI ibiza. 
I 
| 


Ansiei 


Val Gallina 


STAZIONE 


Barcis (1) . .... 
DIGA CELLINA . 
S. Quirino... ., 
Formeniga . ... 


|| Sappada ....- 


Cima Canale (1) 


S. STEFANO DI 
CADORE . . . . 


Passo di Montecr.(1) 
Dosoledo ..... 


| MISURINA ... 
Casa S. Marco (1) . 


AURONZO . . . 


SOTTOCASTELLO | 


| CORTINA D'AM- 


PEZZO: 
S, Vito di Cadore . 
PERAROLO DI 

ADORE 


8 a a 


(Pianax} 
FORNO DI ZOLDO 


-FORTOGNA ... 


VAL GALLINA 
(Diga) 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE 


"—'——ee-«»v-rPTP”P”-- —P—r————1(1da({ìÒ]q_ LL\--e(|—Té=-;”W.”<ÉWJIEI: - — 


Cocwnome E Nome 
OSSERVAZIONI 
DELL' OSSERVATORE 


(segue) LIVENZA 


pi 100 4'E| 4617 || 600|| 3*:9° cina Clerici don Donnino 

P. ||o° y E] 46°12' || 4ogl] — |{1913]| Fantini Teresa 

È o° g'E| 4611 || 350] — iii Bentivegna Ettore 

P _|lo%°is' E] 46° 3"|| ri6éll — ||roro]] Cons, Cellina-Meduna 

P_|[o°rx'W| 45° 56' || 2391] — Î[r944] Dassiè don Ugo 

PIAVE 

P | 46° 31° Don Giorgis Pietro 

P 46° 36 Cesco Resia OQlinto F. a. dal r925 al 1937 

Le 46° 34° | Puliè Felice 

L 46° 39° De Martin Antonio 

P 46° 36° Sacco Luigi 

I 46° 35° Callegher Lucia 
|P 46° 32' || Zandegiacomo Nella 

pr 46° 34" Macchietto Lmigi 

P 46° 29' Gerardini Maria Lig anche dal rp1o al 
È 460 25° Campi Ottavio 

ii 46° 31° Murer Luigi Sa anche dal 1921 al 
|P 46° 36° Beltrami Erminio | Fanzionè anche dal 1895 sl 
a 469 32' Alverà Dorina gr apr gt IBEBI è 

P 46° 28° De Lotto Giovanni 

5 46° 24° Del Favero Anselmo "vi unche Gal 2909 al 

P 46° 21° Olivotto Giovanni Foncantanda dal 1921 al | 

P' || 46° 17 | Da Ros Vittorio | eee rigira 

P 46° 17° Sartor Giuseppe 

ì unzionà anche dal 1875 al Îl 
DES dii Mettissi Bortolo — | Piaetitat o | 
46° 23° e Vi uggero 

aa 46° 21' Refiosco Italo | Di proprietà S. 1. V. 

E 46° 14' | | Riello Alessandro 

pa 46° 13' Venzon Mirko 

DE 46 Gava Giuseppe | Di proprietà Ss. 1. Vi 


(rt) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno. 


Ardo 


Cordevole 


Andraz 
Pettorina 


Cordevole 


id. 
Tegnas 


=_= 


STAZIONE 


| BOSCO CANSI. 
i GLIO 


Chies d'Alpago . . 


S. CROCE SUL] 


LAGO ... 


| Ponte nelle Alpi .| 


BELLUNO . . 


S. Antonio di Tortal | 
|Arabba...... 


Andraz (Cernadol) . . 
Malga Ciapela 


ALLEGHE (1) . . 
i Alleghe (Sala di) 


TAIBON (Nogarole di) || 
Col di Prà ... .| 


AGORDO 


Passo Cereda (1), 


| GOSALDO .., .. 


P. di Croce d'Aune 


SEREN DEL 
GRAPPA ,. 


Pelia acli 


É Fener. E a » &. ® n 
|| Valdobbiadene (1) «| 
| POSSAGNO . . . 


CISON DI VAL- 
MARINO 


Pieve di Soligo . 


É 
md 
è 
a 


CETTETEMMTETEETETLIErLELAEZZIOZLELIZ: 


Cocnome E NoME 


DELL' OSSERVATORE 


7 
É 
5 


Bortoluzzi Nicoletto 
Chiesura Luigia 
Casagrande Clemente 
Roldo Giovanni 

Da Ros Ruggero 

i Fizzin Maria 

Irsara Erminio 
Pezzei Pietro 

De Biasio Antonio 


Della Santa Abele 


Della Putta Eugenio 


Dal Molin Primo 


|| Broch Antonio 
Dal Don Giocondo 
Buzzati Arcangelo 


Bordugo Bruno 
Suor Emer. Pesenti 

Travani Rag. Al.to 
| Minute Bortolo 


Bozzato Vittoria 
Pasqualetto Dr. Luciano 


Zava Lina 
Pavan Antonio 


Rostirolla Don Luigi | 


Rizzardo prof. Franc. 


Tag. I. 


OSSERVAZIONI 


|| Mancano le osservazioni del 


To45 e rg4i 


Funzion anche dal 1886 al 


1890, Di proprietà S. I. W. 


| Fanzioné anche dal 1875 al 
1909 ° 


F. a. dal 1908 al ToÎs 
F. a. dal 1896 al 


Punti an dl Tore 


Funzionò anche dal 1913 al 
1914 


Di proprietà Soc. di Taibon 


F. a. cai res a bed dal 
| 1984 al 


nel 1887; 
dal 1890 al nos 
Non funzionò dal 1945 al 
1948 


Funzionè anche dal 1909 al 
1914 


Mancano le tiservazioni del 
1939 


Funziond iurete dal rs al 
1831 e dal r6$7 al r909 


| Interrotto dal 1917 al 1923 


Tagliamento. 
venza 


id. 
id. 
id. 
id, 
id, 


id. 


id. 


id, 


Centa 


STAZIONE 


Coordinate 
geografiche 


Latit. 


Tipo dello 
strumento 


Longit. 


Quota sol mare | 


{metri} 


Altezza della bocca 


dell'apparecchio 


sul suolo (metri) 


Anno dell'inizio 
delle osservazioni 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE 


Cocnome E NoMmE 


DELL'OSSERVATORE 


PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE 


S. VITO AL TA- 
GLIAMENTO, , 


Pordenone . ... 


è è e sas 


PORTOGRUARO . 


BEVAZZANA 
{idrowora IV Bacino] 


| CONCORDIA SA- 


GITTARIA, . , 
VILLA 


Caorle 
Bandoquarelle (1) . 


ODERZO .... 


Fontanelle 
Motta di Livenza . 
Chiarano ..... 


FOSSÀ oi a 
FIUMICINO 


S. DONÀ pi PIAVE 
Chiavica Agazzi (1). 
BOCCAFOSSA 

STAFFOLO ... 
TERMINE .... 


Torre di Fine... 


VETRIOLO . . . 
Levico (Lido) . . . 
PERGINE (1). . . 


CENTA ... 


Fr L] Ul 
p ||9°24' El 45°55'| 31] — 
P_|lo012'E| 45° 58° 23|| — 
P_|{o° s'E| 4s°s4'| i16l — 
P_|lo°16' E] 45°53' 14] — 
P_||o2x'E| 45051’ 3] — 
Pr ì ; 
p_||9°23 E| 45°47 6i — 
PE lova4'E| usar 6| 22° 
È ||o023'E|uso4s| s|| 22° 
PI |o°30'E|4s04g | 3| 22° 
P ||o027 E| 45°36' 3) — 
P_||0020' E] 45945 2|| — 
È 0° 3'Ei45°47' | 2zo| — 
P_||0° Wil 4s°si'|l i9| — 
P |o°x:'E]4s°47'|| ol — 
P_|lo° 8'E| 45%44' 7 — 
w o°ro'E| 45° 39" 4 a 
È |oc:3'E|4soag"|  «f[Fsto 
Pr 3 P 
p ||o0° YE{4s038"| 4| 0 
P _|loc:8' Ei 455943 all — 
si 0018" E| 45939 - i asia 
20 
ti 0° 15"E| 45%41* 2 ps 
> o°21E| 45° 36 2|14:00 
P |lo%ar'E| 45°35' al — 
BRENTA 
gui 1° 8'W| 46° 3'|lIisoo| — 
P _|r°10'W]| 46° r'|l 44s| — 
S 1° 13' W| 46° 4' || 4foll — 
È |rox4w] 45058 | 885] — 


i 
(1) La stazione non compare nella Tab, II non avendo funzionato regolarmente tutto l’anno. 


1926 
I9ZI 


1909 
I9I9 
I9I9 
1949 


I9I9 
1909 


Marzio Angelo 
Russolo Giovanni 
Carniello Pietro 
Porzrerlo M. ved. Pegorer 
Poli Antonietta 


Garbellotto Maria 
Greguoldo Giovanni 
Guerrato Vittorio 


Ballarin Evaristo 


| Rossi Dante 
Turchetto Fietro 


Marcolin Giuseppe 


Pagliuca Antonio 
Padovan Domenico 
Nardi Vitaliani Vitt. 


Novello Armando: 
Novello Bruno 


Strametto Licinio 
Cusin Angelo 
Sandrin Giovanni 


Sartori Mario 


Francescato Silvio 


Pianon Giovanni 


Oss Fortunato 
Pedrotti Arturo 


Conv. Francescani 


Gremes Carlo 


OSSERVAZIONI 


Non funzionò il 194s-4a6-47 


Funziond anche dal 1889 al 
1891 è dal 1907 al rpog 

DI propr. Cons S. Michela 
al Tagliamento, Mancano 
li osservazioni del 1945 


Funzionè anche dal 1903 al 
T905 


Funzionè anche dal 1877 al 
1915 


Mancano le osservazioni del 
1945 


Di proprietà Cons. Bella 
adouna 


Funzionè anche dal rpog al 
t915 

Funzionè anche dal r898 al 
1915 


Bacino 


SECONDARIO 


Maso 
Chiepina 
Grigno 


‘Muson dei Sassi 


Piave-Sile 


STAZIONE 


TENNA ius 
BORGO VALSU- 

GANA. . Le, 
PONTARSO ... 


Bieno i 
COSTA BRUNEL- 
LA A2h 


+ è a CI 


® »* . » . 


Malene ...... 
PIEVE TESINO . 


S. MARTINO DI 
CASTROZZA .. 


Tonadico 
S. SILVESTRO , . 


Caoria ea è a. 
Canal S, Bovo 


PEDESALTO . ... 


è è s& % ®“ 


ui di-_u  1».., è d_ è 


Cismon del Grappa 
Monte Grappa 


Ss 38 8 * da 


Rubbio 


e .» è è é& Ò è 


BASSANO DEL 
GRAPPA ... 


Asolo (1) ,.... 


è %* 4 3 sa sa ss 


Tipo dello 


strumento 


Ure i Mia Ra 4" a Mi A Ma "A e 00° 0 e 6 I Pn 


Pr 
E 
P 
FP 


Coordinate 


PIANURA FRA PIAVE 


Cornuda 
MONTEBELLUNA 


NERVESA DELLA 
BATTAGLIA . . 


è & sa a. «@ 


a è e a è è 


HP Hi i opa 


0%27 W 
0° 25'W 


0° 14'W 


0° 21° W 


0°13' W 


45° 50° 


45° 47° 


45° 49 


45° 41° 
45° 44° 


TT pE 

I! è 

geografiche Hi 

RES 

#$ 

Longit. | Latit. d55 

d* 
(segue) BRENTA 
1° ri W|) 46° r' | 560 2,20 || 1950 
’ a 2,30 || 1923 
1° 0 W| 46° 4 || 476) — lr920 
0° 58'W| 46° 7' || 888) — |lro4o 
0° 53'W| 46° 4' || 806] — |l1923 
|0° 52'W| 46° 8' {2030 20 1943 
0° so" W| 46° 7° |lrotoll — |l1924 
o°s1'W| 46° 4" || 775) — |lr94z 
0°39"W| 46016" | 1444]|] #*°|| rorg 
0° 37'W| 46°rr' || r1r]) — {| 1926 
09 4o' W| 46° 8' || s77|| #°| 1932 
0° 46" W| 46°12' || Sozll — |\rorg 
0° 43" W| 46°10' || 757] — ||1927 
r a 2,20 || 1920 
0° 4i'W| 46° 2 379|| **° 1921 
0° 43'W| 45° 509" || 314] — |l1909 
0° 44'W| 45955" || zosl — l'1919 
00 39" W| 45°52".[ 1690] — |1933 
0° 39" W| 45954 | 1a83]| 2**° || 1924 
0°53' W| 45950 |l1022|| — |[1925 
0° 47' W| 4548" | 1057] — |1925 
0° 47 W| 45°s1' || 155] — |[1929 
+ , 2,20 || IGZO 
0043 W| 45°47' || 129" | 1909 
0°%33'W| 45°49' || 207]] — [1919 
0936" W| 45° 44°" 72] — |[r9rI 


Cocnome E NoMmE 


DELL'OSSERVATORE 


Casagrande don Fio 
Rosso Luca 


Ferrai Decimo 
Boso Attilio 
SIT. 
Zanna Erò 
SIL, 

Secco Luigi 
Marini Angelo 
S., IL Cismon 


Cecco Romano 
Angerer Armida 
Borghese Enrico 
Ghirardi Francesca 
Suore Asilo Infantile 
Salvestrin Gaetano 
Pezzin Don Olindo 
Passuello Maria 
Don Sante Pietro Miazzl 
Smaniotto Giuseppe 
Spigarolo Giuseppe 
Baselli Lucia 
Benedetti Giuseppe 


E BRENTA 


I9II 


1948 
1909 


1924 
1924 
1924 


Bianchin Renato 
Boxich Giorgio 
Tartini Bruno 
Gemin Cesare 
Morandin Flacido 


= 
| 


23 


=== 


OSSERVAZIONI 


Funzionè anche dal 1876 al 
1885 e dal 1909 al 1915 


ln sostituzione della stazione 
tli Castel Tesino che fun- 
tionò fino al rg4i 


Funzioné anche dal 1895 al 
1915 


F. a. dal 1875 al 1580: dal 
1836 al rooò: nel i90p è 
rpir al 1913 


dal 1887 al 1909 
Mancano le csservazioni del 


1945 © 1946 


Funzionò anche dal tori al 
1916 


Funzionò anche dal 1896 al 
rBor 

Funzioni anche dal 1874 al 
1909 


Funzionèò anche dal 1888 al 
1899 e nel igri 


Funzionò anche dal r8p1 al 


TBa4 e dal rpoo al 1909 


LANZONI {Caposile) 


Gamba) 
Iesolo . 


FS e A at 


" & + è 


II* Bacino) AA 
Cartigliano, . .., 
CITTADELLA .. 
| CASTELFRANCO 

VENETO , . .. 


Villa del Conte . . 


MIFRIO iui na 
Mogliano Veneto 


STRA 


| CAMPOVERARDO 
[Fossd) +. 


" + L_) Lal * 


DEVIGO 


Cavallino . ... 
CA PASQUALI 


LIDO (Venezia) . . 
Faro Rocchetta . 


| CHIOGGIA .... 


PORTESINE (larov.) 


| CORTELLAZZOca' | 


CA' PORCIA (tarov.) | 


MESTRE (Zelo) . . | 
i Gambarare (Piaz. Vee» | 

chia di Mira) « |. . . | 
ROSARA DI CO. | 


ZUCCARELLO (tar.} 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE 


Cocnome E NoMmE 


DELL'OSSERVATORE OSSERVAZIONI 


——@<ewr 


PIANURA FRA PIAVE E BRENTA 


"Ie 6A + e RI I I © 0 A 0° 9 00 A 1 


45° 40° 


45° 39° 
45° 44' 


| 45034" 


45° 35' 
45° 33° 
45° 33° 
45° 30° 
45° 43° 
45° 39' 


45° ar’ 
45° 36° 
45° 37° 
45° 34° 
45° 32 
45° 30° 
45° 34' 


45° 25° 
45° 24° 
45° 30° 
45° 25 
45° 18° 
45° 32° 
45° 29° 
45° 28° 
45° 26" 
45° al 


45° 14° 


La 


20 


1912 
I9IO 


1923 
1919 


1934 


1931 


1932 
1922 
1910 


1930 


IOII 


|| 1934 


1922 
192I 


1923 
1923 
1923 
1919 
I9II 
1934 


rgro 


1929 


I9I4 
1922 


1924 
1929 


1939 


| 1933 


1946 
1943 
1922 
1909 
1909 


|| 1922 


Brusegan Ferdinand 


Fiunzionè anche dal 18359 al 
gra 


Schiavon Prof. Giac. 


Onor Teodolinda 
Giusto Suor Anna Luciana 


Pasqualato Leone 


Di proprietà Consorzio Val 
lio- Medio. 


Dureghello Wladimiro]j Di proprietà Cons. Lanzoni 
Bison Angelo 

Baron Giovanni Maine le osservazioni del 
Bison Gino CUEOT ea: Il Ba- 
Lorenzon Pietro 

Brotto Elisa 


| Funzionè anche dal al 1875 


Trevese Andrea shri 


Simonetto Adelaide 
Gaspari Ezio 
Buranzon Elisa 
Cavinato Giulio. 
Capuzzo Vittorio 
De Stefani Luigia 


Biasiotto Giovanni 
Di presa Cons. VI» 
De Faveri Luigi VINO anche dal rprt al 
Naletto Gino 

Polato Giuseppe 


Baradel Giovanni 
Valentini Amalia 
Ballarin Romano 


Orlandini Licia 
Ì i F. a. dal ; 
Rainoldi Angelo cai gi: ne I 97; dal 
St io 
Monis Benito al 1915 


(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l’anno, 


EE 
Bacino | i Co 
| STAZIONE E 
SECONDARIO] Sp 
| BU 
y Fr 
Astico LAVARONE . .. P 
id. TONEZZA ....| E 
id. Lastebasse .... P 
| Val d'Assa || Vezzena (1) . . . || P 
| Ghelpach || ASIAGO . . .-.. 
Fosina POSINA . # 
Astico Treschè Conca... 
id. Velo d'Astico . . . 
ia || COGOLLO DEL 
" || CENGIO icent. Zanini) 
id. Calvene Uil. ..., 
Lavarda Crosara . . .. 

id. Breganze... ., 

id. Sandrigo . .... 
Tesina Quintarello . . . . 
Leogra - Pian delle Fugazze . 

id. SEAL ---- 0 

ia CEOLATI js. Antonio 

» di Valli). è è è & ss 

id, SGEIO:. ec du 

id. TIIODO: stia 
Giara Isola Vicentina . . 

NICENZA: 1 ss 
LAMBRE D'AGNI | Pr 
Rovegliana ....|l P 
RECOARO . ...| Tr 
Valdagno... ..|| P 
Il Rio Castelvecchio . . . P 
Brogliano . . . . . || P 


MMI tI NIE MITA caldo td hr i retro ni oto rg 


1° 14'W 


45° 57° 
45° 52' 


45° 55° 
45° 58° 


45° 53° 


45° 51 


45° 47° 


45° 46° 
45° 47° 
45° 43° 
45° 40° 
45° 34° 
45° 45' 


45° 44' 


° 
- 
Z_ 


45° 44° 
45° 43° 


45° 43° 
45° 38° 


45° 33° 


45° 47° 


45° 48° 


AGNO-GUA 


1917" W 
1° 12" W 


45° 42' 
45° 42° 
45° 43° 
1°Io'W| 45° 39 
sr Wj 45° 38° 
1° 6 W| 45936 


Li 


596 | 


445 


295 
£02 


2:20 


= 
so 
HI 
So 


Cocnome E Nome 


DELL'OSSERVATORE 


Chiesa Romeo 


Canale Luigi 


Giacon Ivo 


| Paoli Alfeo 
| Pellegrini Olindo 


| Smittarello Maria 


Panozzo Giovanni 
Marconi Francesco 


Zuccolo Gaetano 
Brazzale Giuseppe 
Volpato Caterina 


Bodo Emilia 
De Toni Cirillo 


| Freddolin Francesco 
Nalin Biagio 
Gaicher Vittorio 
Penzo Pietro 
| Vitella Giuseppe 


| P. Roberto da Pojanella 


5. Benvenuti M, Grazia 


Cenzon Giuseppe 


Storti Lino 


Pozza Lucia 


| Porcù Francesco 


Storti Amelia 
Dal Lago Franca 
Faccin Santo 


TaB. I. 


OSSERVAZIONI 


Funzionò anche dal 1895 
191I 


Funzioni anche dal 1874 al 
1909 


Funzionò anche dal 193) al 
1929 

| F. nd a a 

catia 18gi e dal 1909 
igro 

Funzioni anche dal 1874 al 
1883 


Li prop. Soc. Zanini 
Funzionè anche dal 1912 al 
1915 


Funzioni anche dal 1886 al 


i dal al 
e 


Funzionò anche dal 1884 al 
Lap 


Di prop, lanificio FP. Cazzola 

Funzioni anche dal 188 al 
1908 

Funzionè anche sio 
1909 


l'inunivinnbi caglio in 
1894 


Funzioni anche dal 1858 al 
1909 


DI proprietà Soc. Marzotto | 


il 


Funzionè anche dal 1875 al 
1915 


F. a. dal 1874al 1884; dal 1886 | 
al 1888 e dal 1901 al 1909 || 


| 


Tas. I. 


Bacino 


SECONDARIO 


Slingia 
Rom 
Saldura 
Rio Solda 
Trafoi 


f1) La stazione non compare nella Tab, II. non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno, 


STAZIONE 


SAN VALENTINO 
ALLA MUTA . .. 


$ sa s ss è 


$ s. n na è 


Mari... ac ds è 
Solda di Dentro. . 
Prato allo Stelvio . 
SILANDRO. .., 
CIARDES (1)... 
MASO CORTO (1). 
VERNAGO (1) . . 


CASERE di Fuori (1) 


Plan in Fassirio 


PIO: 5 pala 
S. LEONARDO, . 
S. Martino .. 


MERANO 


= è é# e e 


è =. È & è 


s è as su s 


Andriano 
Terme Brennero 


VIPITENO ..., 


ALLA DISCESA . 


Tipo dello 


hg 
Me td n to to ME at rd Md red Hi NT gd HT ld glo rm Ho rd rd gio 


strumento 


Coordinate 


Longit. 


1° 55° W 
1° s6' W 
1° 59° W 
2° o W 
19 50" W 
1053" W 
1057 W 
1552" W 
1941 W 
1031 W 
1° 4o' W 
1936' W 
1532' W 
1%29" W 
1°4o' W 
1922" W 
1°22' W 
19 13' 
1017 W 


1013 W 
1913" W 
1°18' W 
1925" W 
1026" WI] 


1°21° W 
1° r2' W 
1°16' W 
I°I4' W 
0° sg" W 
1° 7 W 
10 a'W 


- |{0® 56" W 


o W 


geografiche 


46° 46° 
46° 43° 
46° 43° 
46° 39° 
46° 43° 
46° 32° 
46° 33' 
46° 338° 
46° 38' 
46° 38° 
46° 45° 
46° 44' 
46° 44° 
45° 42° 
46° 33° 
46° 40° 
46° 48' 


46° 45° 
46° so' 


46° 49' 
46° 47 

46° 4r' 
45° 35° 
46° 33° 
46° 37° 
46° 35° 
46° 34° 
46° 31° 
46° 59° 
46° 58° 
46° 54° 
46° 55° 


46° 54' 


Latit. 


Quota sul mare 
(metri) 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE 


Cocwnome E NOME 


DELL'OSSERYATORE 


Guizzo Vigilio 
Folgheralter don Domenico 
Riz D. Ignazio 
Ioos Lorenzo 
Gutgséll Anna 
Pichler Giuseppe 
Théni Giuseppe 
Molinari Augusto 
Benedicter Giuseppe 
Winkler Giuseppe 
Gurschler Ermanno 
Masetti Mario 


Santer Giovanni 


Oberhofer Giuseppe 
Stirger Alberto 
Postal Giuseppe 
Laurent Bernardo 
Lantschner d. Giov. 
P. Seirer Otmaro 


Lezzeri Goffredo 
Raffl Giuseppe 
Praloran Pietro 
Breitemberger Mattia 
Minardi Elio 

Egger Luigi 

Kréss Ross 

Libardi Francesco 
Franceschi Maria 


Plank Enrico 
Wierer Giuseppe 


Conven. Cappuccini 
EDISON 


EDISON 


OSSERVAZIONI 


Funzionè anche dal 1897 al 
1915 e dal 1Igra al rgsi 
a Resia 


Funzionò anche dal 1857 al 
r9IS i 


So anche dal 1E7s al 
Funzionè ‘anche dal 1893 al 


1886; dal 1895 al 1915 
Funzionè anche dal 1895 al 
1915 


Funzionò anche dal 1895 al 
1915 


Funzionè anche dal zios al 
1915 


Funzionò anche dal 183< al 
1837; dal 1895 al igt5 


Funzionò anche dal 1857 a 
1859 


Funzionè anche dal 1895 al 
1915 


F. a. dal 1&6r a] 1883; dal1895 
al 1899 © dal 1907 al 1910 


F.a.dal 1854211858; dal 1867 
al 1874 e dal 1895 al 19135 


Funzionò anche dal 1897 al 
1915 


Funzionè anche dal 1905 al 
1907; dal 1909 al 1913 
Funzionòè anche dal 1909 al 

1915 
Funzionè anche dal 1896 al 


Al passo del Brennero funz, 
anche dal 1878 al 1913 


Funzionè anche dal 1668 al 
1874; dal 1896 a 19IS 


BACINO 


SECONDARIO 


Ridanna 


Rienza 
S. Silvestro 
Braies 
Rienza 
Casies 
Anterselva 
id. 
Aurino 


Isarco 
Tina 
Gardena 
id. 
Isarco 
Bria 


Isarco 
id. 
Ega 
Talvera 


id. 


STAZIONE 


RIDANNA .... 


Landro 
Dobbiaco 
S. Vito in Braies. . 
Monguelfo .... 
S. Maddalena in Casies 
Anterselva di Mezzo, 
Rasun di Sotto . . 
S. Giacomo . . . . 
S. Giovanni , . . . 
Campo Tures... 


RIVA DI TURES. 


è è s e s s 


LAPPAGO (1). . . 


Selva dei Molini, . 


S. LORENZO IN 
PUSTERIA .. 


è se v so so 


Lazfons 
QRIISET.. i su 


Ponte Gardena . . 
Fiè 


um miu 


» % a è 


NOVA LEVANTE. 
SARENTINO . .. 


BOLZANO . ... 


dello 


Tipo 


è # ® * è {I° 


to Mo fer 005 00 i i 060" 1A i e O °° 0°" 0A e Be LL Rc 


strumento 


Coordinate 
geografiche 
Longit.| Latit. 


(segue) ALTO ADIGE 


46° 54 
46° 39' 
46° 45° 
46° 43° 
46° 46° 
È 46° 50° 
46° 51° 
46° 47° 
47° 1' 
46° 59" 
46° 55° 
46° 57° 
46° 56° 
46° 54° 
46° 47° 
46° 33° 
46° 35° 
46° 39° 
46° 41° 
46° 44' 
46° 54' 
46° 49° 
46° 1° 
46° 45° 
46° 44° 
460 41° 
46° 34° 
46° 36° 


46° 29' 
45° 32' 
46° 30° 


46° 26° 
46° 39° 


46° 31° 


46° 33' | 


Quota sul mare 
(metri) 


Altezza della bocca || 


dell’ apparecchio 


sul suolo {metri} 


Anno dell'inizio 
delle osservazioni 


Cocwnome E Nome 


DELL' OSSERVATORE 


25 


OSSERVAZIONI 


Schifferle Giuseppe 


Sella Rinaldo 
Rauter Pietro 
Schwingshack] D, Antonio 
Lamp Maria 
Hofmann Carlo 
Pallhuber Giuseppe 
Zanoni Eligio 

Auer don Lorenzo 
Oberhollenzer Valp. 
Casanova Regina 


Stecher Eusebio 


Mair Ermanno 


Hopfgartner d. Luigi ' 
Mattiato Giovanni 


Daporta Fortunato 
Pescosta Ferdinando 
Clara Gasparo 

Biok Angelo 
Olivotto Vincenzo 
Unterkicher Caterina 
Da Col Davide 
Brugger Valentino 
Mair Edoardo 


Wassermann Dott. G. 


Markart Antonio 
Declara- Anna 


Alneri Anna 
Somonazzi Clemente 
Pedoth Maria 
Staz, Met. Z.A.T. 


SI.F. 
Cigolla Battista 


Ortner Giuseppe 


Lugli Angelina 


Funzionò anche dal 1909 al 
1915 
Fuîrlions anche dal 1893 al 


1871; dal al ror 
pali) mi I ci al 


1915 
Funzionè anche dal 1Bps al 


" EGIT | 
Funzionè anche dal 1895 al 
r899; dal raro al rats 
Funzionè anche dal 1895 al 

TS 
Fusziood anche dal 1893 al 


rar3 
Funzionè anche dal 1896 al 
1909 


Funzionò anche dal 1896 al 
1915 

Funrionò anche dal 1894 al 
IRIS 

Mancano le osservazioni del 
4 © 47 


Funzionè anche dal 1895 al 
1915 


Funzionò anche dal 18pg al 
1915 
Funrionò anche dal 1895 al 


affi flo ia 
rgor e dal 1912 al 19IS 


Funrionè anche dal r878 al 
LoIS 

Funzionòà anche dal 1896 al 
1899; dal rgor al 1915 

Funzioné anche dal 1897 al 
1908 


Funzionò anche dal 1884 sl 
IQIS 


Funzionò anche dal IEBo al 


1895; dal rgre al rgis 


Funzionè anche dal 1908 al | 


t9rs 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE 


nrr—————EEs.{[FK[ I nti —""‘»VNyN————__—rrrrFPPPP—FFFFF-{u{t@t##——————21  _ _r_oomòys@mmmm—__——Ò_1132@8 


Cocnome E Nome Bacino geografiche 


STAZIONE 


y OSSERVAZIONI 
DELL OSSERVATORE CONDARIO 


STAZIONE 


Redagno. ,....|| P 46° ar' || 1562 Unterfrauner Don G.| prc anche dal 1892 al Cadino di Fiemme, || P_||10 2 45° 14° 1926 || Corrradini Francesco 
S. Nicolò Caldaro . || FP 46° 25' || 568 Drescher Antonio ionico dal ded Anterivo .....|| P |{1° 7 46° 19° Amort Goffredo agri anche dal 1896 al 
Bronzolo . . . .. P 46° 25' |] 250 Giovannini Santo Puaszionò anche dal 1896 al POZZOLAGO 3 1°13 46° 10' EDISON | 
SARNO P 4s° 15° || 224 Ioppi Luigi Lal... La Li P_||1020' W| 460 9' Milani Mario | 
PRID\ Su Di du DI 46° 22° || 1580 Moreschini Enrico || Fuozionò anche cal 1882 al | MONTE BONDO- || ET | 1022 WÌ 46° 2' Rossi Giovanni 
P ’ 3 ; ; ; i | 
CARESER ...| 7 46° 26° || 2600 EDISON TRENTO «|| F} ||:2201W4o0 4 Boschetti Maria RO VIRI NEga siasi | 
La Mare P 46° 25" || 1964 | EDISON S. Orsola . P ||1° g'W] 46° 6 Martinelli Oliva 
PONT ..... Dr 46° 22" || ta01 | EDISON Piazze Pinè . «|| P_||1910 46° 10° Ambrosi Candido mania anche dal 1907 al 
P Aldeno. . . . 1.3. P |[1°22 45° 59' || Pessata Giuseppe Funzionò anche dal 1892 al | 
ASSO DEL TO. || Fr 46° 16°" || 1850 Del Pero Tommaso Pr ' igi F che dal ì 
NALE ..... P | FOLGARIA... .|| p |1°17 W] 45956 Schénsberg Luigia vaziob anche dal 1p0r al | 
Mezzana.  » = 46° 19 || 956 Pedrazzoli Edvige | Piazza (terragnoto). . || P_{lr°19 45° 53° Sannicolò Giulio | 
MALE' Puus sole va P 46° 22° 737 Suore Asilo Infantile pirla pre Pr al | | Fochese. ... La P zo 45° 47° Foian Luigi | 
Proves . sell 46° 29" || 1414 D. Vigl Giovanni Funzionò anche dal 1895 al ROVERETO ... pe 1°25 45° 54° Conv. Francescani | 
IGI5 | A 
COS. i x 46° 23' || 656 Padri Francescani | Fuosioni anche dal r896 al | ll Brentonico (1) . . || P_|{1°30'W| 45%49 Ottaviani dr. Luigi | ; | 
La " + 
Pr s Romeo: «a « P |[1930 45° 54 Mazzucchi Silvio | 
S. GIUSTINA (1) .|l p 46°21' || 532 | EDISON EPonifilaiio P ||1024 WÌ 45045" Vicentini Ada 
+. (0°2 GOCRIPRNNOOI 5 46° 27° || 980 Scanzoni Ida Funziono anche da 1855 Mk: ceva Hi |ro2y°W) 45045 | | Convento Capuccini | Aree ii apro si tota 
Mendola. . . . .. P 46° 25' || 1360 Bosetti Fiorentino || Funziond anche dal 1892 al Spiazzi M. Baldo . || P_||1°36 W| 45%39° | Zaninelli Ettore sera anche dal roos al 
SE r 
Romeno ..... P 46° 24' || 962 Graiff Augusto dia Belluno Veronese . P {|1°34 45° 43° Bridi Attilio | 
Denno. . ..... P 46° 17° || 436 Zadra Laura Dado de Py P_|l1036 W| 45° 36° Pesavento Antonio | 
PAGANELLA P 46° 9' || 1850 Agostini Giuseppe Mas a i P|1%4r Wi] 45°34 Varcheeini Loigi 
‘Pr . S. Pietro in Cariano || P ||1°%35 45° 31° Fornalè Domenico 
| SPORMAGGIORE. || ‘| 46° 13° || 565 Suore Canossiane Pane vi isa P ||1029" W| 45035" Zancarli Odilia | 
Mezzolombardo , P 46° 13" || 215 Zanellati Venerio VERONA . Di 1°28' W| 45027' Franchini Pio | 
ZAMBANA ... ps 46° 10’ || aro|| Veronesi Artemio Fosse di S. Anna P_||1°31' W| 45° 38° Tommasi Giuseppe | 
PIAN FEDAIA., . 5 api e lori Francesco MARZANA Ù |1026' W| 45°30' Moratti D. Francesco 
Massiî ...... P 46°28" || 1379 Sommavilla Battista Roverò Veronese. . | P_||1"34 W| 45*36 n i 
Pr Tregnago P_|{1018" W| 4s03r' Fratoni Gina | 
MOENA: ii ui ; i anche 
ENA | P| 46° 23° || 1198 allantonio Valentin n dal 1994 al Campo d'Albero P {|1°16"W| 45039’ Gecchele Rosa | 
Passo Rolle P 46°12' || 1984 | Baster Gildo Fanzionò anche dal 1880 al Ferrazza . P_|l1°r5' W) 45938 | Pasquali Giorgio 
Pan i } i i 
eveggio ta 46° 19° | 1420 Cemin Guglielmo CHIAMPO ....] Hi |\roxx'W| 45933 Cavaliere Alomendra [Ame 
PRE lina È i | è | 
DAZZO P 46° 19" || roz0 | Suore Provvidenza RAVE P ||1°13 45° 26° | ro23|| Visco Carlo - | | 
CAVALESE. . si | 46° 18" | 1014 Conv. Francescani || Funzionè abche dal 1882 al 


1915 


i LEELF‘SO(‘eeEI_MIe 


TAB, I, 
2 ÎsE $ 
Bacino 1$ : E si E Cocnome E NoME 
STAZIONE ci E; 8 (# 8g z OSSERVAZIONI 
SECONDARIO || ÈE 3 FE $ DELL’ OSSERVATORE 
dl LI #2] < c) 
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE 
Nrrierà Camisano . .... P_ {0044 45° 32° 24] — |[rozo[| Antonini Domenico ar anche dal 19r2 al 
id. PADOVA ., .... S 0° 35" WI 45° 24 || 12/[2.20 ago Turri Giovanni na anche dal 1725 al 
id. PIOVE DI SACCO = 0525" W| 450 1g° 7 li 1930 || Carraro Ernesto Di presa ComsanziaW13 
id. BOVOLENTA. . . | FT |o032'W|4stir | 7|?°|191r] Alessi Armido rene ane dal 1909 al 
È Pratiarcati 
Hr gig Li w sic W| 459 15" 4 Sn 1929 || Toffano Graziano Di propziati Consorzio ui 
Cattont Adige | COLLE VENDA . || ‘5 [0046 W] 45019' || 575] 94°|1975]| Fenzi Antonio 
ia |zovenceDo...|| E! | 0057 W] 45026 || 230|| *29|1976|| Mughetti Eugenio 
id. CAL DI GUAÀ... po 1° 4'Wi 45029 | coll ?2°|1937|| Toscan Gino 
id. Lonigo... . . .|| P |lr° 4'Wl 45924 || 31] — ||1920] Cainelli Guido pete i 
id, Longare... ...|| P {|o°st' 45° 29° 29|| — |1gro]] Rossato Maria 
id. SATA bia cid 1° 4'W| 45° 19° 24 — co De Battisti Carla gir anche dal 1883 al 
id. Albaredo d'Adige . || P ||1°12' W| 45° 19 24|| — ||1orr| Tomelleri Albino 
id. Montegaldella . . . | FP ||0%47' 45° 37° 23] — ||rorr|l Troncon Lelio 
id. | Lozzo Atestino . . || P_[lo%so' 45° 18 19| -- || roro|| Furlan Arturo ato i SIRIA del 
id. Bonavigo . . .., . || P_|{r°ro'W] 45%15' 19|| — || 1924|| Faiolo Adele ° 
id. ‘Noventa Vicentina || P_|l0055"W| 45° 18° 16 — ||1902|| Ziliotto Mario F. crd È u N: dal 
id. Montagnana ...|| P [lo°s8'W| 45° 14 t4|| — ||1938|| Dalbianco dr. Giorgio 
id. Este... .... || P_||0%48'W] 45° 14 13/ — ||roro]| Busato Silvio 
id. Battaglia Terme. . || P_||0°4o'W] 45° 18" rx — ||rgro]| Ghirardo Angelo 
id. MONSELICE . . . || ET |o04a'W! 4sors' | 9|1*2%|1928| Fabbris Luigi 
id. Casal Ser Ugo. . . || P_||0033'W| 4s° 19° 8] — ||rorr|| Noventa Galileo 
id. Stanghella. . .. . || P ||0%4a'W] 45° 4° 7) — ||1809]l Puggina Costante 
id. Bagnoli di Sopra . || P_||0%35"W| 4s° 12° 6] — |{rorr]| Carozza Maria 
id. Combo sie sm P_|{0026' W] 45° 12" 4|| — |{1911]| Loreggia Giovanni 
id. CAVAN ara Di 0°13' W| 450 7° I iso 1939 || Bombonato Guerrino 
PIANURA FRA ADIGE E PO 
uom : e Villafranca Veronese {| P_|{1%37' W| 45% 22° 54|| — ||r1orr| Gasparini Sergio 
id. Ca' di David . .. P_||1°28' W| 45%23° 495 — |[1923|| Ferbellini Virginia | 
id. Renefioi si di al dla P _|[r°20' W| 45° 23' 3rj — |{19rr]l Ercolessi Laura | 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE 


(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno. 


Bacino 


SECONDARIO 


Adige - Tartaro 
Canal Bianco 


Dee 


STAZIONE 


+ Tipo dello 


strumento 


Cocxsome E Nome 


DELL'OSSERVATORE 


27 


OSSERVAZIONI 


Pa 
È 
5 


ISOLA DELLA | 


SCALA <a 
Bovolone . . ... 
Sanguinetto x 
LEGNAGO 


Badia Folesine .. 
TORRETTA VEN. 


GHE . 
ROVIGO 


è è 4 sa 


nezze 
Fizzon 
SARZANA (ldrov. 
S. Marco) . . . +» 


Castelnuovo Vero- 
nese 


Roverbella . ... 
NOGAROLE ROC- 
CA: 


e è. s s a _s 


us è & && ® 


Castel d'Ario . . . 


Fiesso Umbertiano . 
Isola del Mezzano , 


MOTTA DI LAMA. 


BARICETTA ... 


Ca' Cappellino. . . 
VALLE ee = 
i (I 
CA' MELLO (Porto 
Tolle) 


è è a ® sa a 


Le e Rc o 010 0 9 O 0° AL O O I e 


PIANURA FRA ADIGE E PO 


45° 17° | 


45° 16° 
45° 11° 


45° 12° 
45° 6° 
45° 5 
45° 5° 
45° 7 
45° 4 
45° 8' 
45° 3 


2,20 


1949 
1909 


IOII 
1923 


1910 


ISIT 


1943 
1924 


IQII 
1928 


1921 
1909 
IgIo 


I9I1 


| 1928 


IQII 


1923 
1926 


1923 || 


1910 
1911 
IQII 
1934 
1909 
1909 
IQII 
1937 


1938 
1928 
rgIo 
1950 


1940 


Basaglia Fioravante 
Grezzani Umberto 
Mantovanelli Maria 
Pretto Paolo ; 
Rossi Gabriella 
Campolongo Agostino 


Lo Castro Francesco 


Fozzato Ugo 


Raisi prof. Antonio 
Molinari Vanna 
Spoladori Nicodemo 
Pulli Albano 
Sembenini Bianca 
Falcinella Bice 
Menegatti don Gius, 
Tironi Gabriella 
Stancari Raffaele 
Malavasi Bruno 
Preti Guido 

Suor Bolognesi Ferdinanda 
Pav:nello Livio 
Zerbinati Tullio 
Gobbi Francesco 
Zerbinati Gino 

Zaia Luigi 
Passarella Melchiorre 
Smeraldi Fausto 


Finotti Rino 


Funzionò anche dal 1890 al 
1915 


Di proprietà Cons, S. Giu- 
stina-Rovigo | 


Fanzionò anche dal 1838 al 
1915 


Di proprietà Cons, S. Giu- 
Mancano 


le oss. dal rg4s al 1949. 
Mancano le osservazioni del ll 


Funzione anche dal 1895 al 
r9oé 


Funzionè anche dal 1883 al 
rgol 


| Mancano le osservazioni dal | 


Ig4s al 1949 
F. a. dal 188r al 1882. 


In marzo inizio funz. PR 
Di proprietà Bonlfica Pole 
sana 


proprietà Cons, Stella - 
S. Apollinare 


Di propr. Consorzio Bowlfica 
Isola della Donzella 


n re 
—— ——@ 


28 


Bacino 


SECONDARIO 


| DalQuietoal Risano | CITTANOVA ...... 


id, 


. É . CI & & DI 


Aborna 
Natisone 
Iudrio 


Sesto 
Slizza 
id. 


id. 


STAZIONE 


E 
ì 
« 


. 4 
RGB ne va ela è 4 
MOMIENO' ;, sosia è 275 
SALVORE .. 0... , 5 
Strupriamio::. vii pinna è z 
BASOVIZZA:: vt «a» 372 
POGGIOREALE (Opicina) . 320 
SicPelablip::; 4 nn a 225 
SERVOLA sn cuni È 61 
TRIESTE i ngi 4 I 
Monialcotn ... ut:-.4 6 


OO a sn na» 663 
GORIZIA: .--.., è AMENTE 86 
BUSI: io so Soi w#h& 633 
Vedi; ii sio su 4 320 
RIGIEBEE Lr ava iù + 264 
Cergnen Superiore... .. 329 
Aibania: sn we du Pa 196 
MO VOBE Oi ci eo i È 136 
PULEEBO: ii deci Da © 184 
EITERORA: e aa rà ati 730 
Clodici sua 240 
Montemaggiore ....,, 954 
CIVIDALE ci sio mu È 138 
S. Volfango......,., 154 
[RO e E SI RIE 1310 
Camporosso in Valcanale. . | 806 
AMEREVANIEO:, = irc i è 3S$I 
Passo della Mauria .... . | 1298 
FORNI DI SOPRA, ... 907 
RANE: co id es | 1200 
LA MAINA ......i. 1000 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


GENNAIO || FEBBRAIO 


ee’ ’_—__ m_—_— E << [-ÈÈhÈhÈhÈ-ÈÉÒÉééi| 


i 


d_-I_=J 


| 


giorni 


ali 


34.5 | 3 
350 | 7 


37,8 
373 
51,0 
61,0 


da 


A d& I 


= 


5 nh Ww 


28,4 53.4 | 6) 104,3 
18,I 47,3 142,0 
28,6 51,2 116,4 
24,9 | 551 136,6 
15,6 66,7 139,2 | 
374 54,8 | 114,8 
80,9 sko | S| 908 
45,8 65,8 | 9] 141,8 
45,4 64,7 8 85,0 
42,6 48,0 | 8) 96,4 
49,9 68,7 | 8) 89,8 
37,7 54,3 | 8|| 107,4 
54,8 | 59,0 | 7] 87.0 
ISONZO 
176,4 | roll 237,4 | 12} 257.9 
72,2 | II 111,6 | IIll 107,3 
201,4 | roi] 182,6 | r2j 205,8 
| 1245 233:7 | 15) 200,9 
105,5 | 13] 163,6 | 12] 166,3 
152,5 146,I | III 141,0 
113,6 | 9Q|j 135.8 |1 112,5 
51,8 164,4 | 7|| r1Io,0 
121,8 | 10) 155,8 | 13|f 127,8 
176,8 | 12] 262,6 | 1all 148,9 
147,5 144,2 | 13 152,8 
236,0 | 12] 233,3 | 13] 203,9 
132,4 | II) 119,0 | 12] roz,0 
| 128,7 145,4 96,9 
DRAVA 
48,4 156,2 | 13] 85,6 
34,5 Sii rrr,a | Qi 122,8 
55,4 114,4 | 12] 146,4 


TAGLIAMENT 


101,5 145:5 
77:5 | IIl| IOS,I 
72,8 | roll 155,2 
68,8 126,4 


LugLIo 


& co o wu uu wu Wu 


o] 


1 
7 
I 
0) 
I 
I 
I 


AGosTO 


261,0 

79,2 
306,2 
254,4 
146,6 
206,4 
214,I 
221,1 
127,4 
158,7 
154,5 
186,3 
137,8 
129,0 


127,2 
151.6 
201,8 


131,I 
1378 
171,0 
150,8 


r3 


II 
II 
I 


————m—m—-< sa e —p-——_——-: 


1144 


192,4 
196,7 


228,9 | 


216,2 


| SETTEMB. 


_——_+>v—r_—__ 


Tap. II. 


Orrosre |NovemBrE]| DicemBRE ANNO mei Sei È È 
sa 1° i PA 2% g 
$| mm (É[ mm | mm |É| mm | $ | mm | & | #35 
î | "Eb o | Bo] "Bb ‘Eb (3 È £ 
I 55,2 108,5 | 15 1056 04 LI » è 
I 54,5 | 9 129,2 | 14 983 93 961 89 22 
12) 54,0 138,8 | 15 948 92 948 93 D 
12] 56,4 | S| 149,6 | 14 973 9I LI Li Li 
13] 46,5) 8| I53,1|14 1037 93 979 85 58 
12) 81,3 | I 177.4 | 14 1177 100 1112 102 65 
| Isl 80,8 | ro; 1834 | 14 133I 113 1290 102 4t 
I TTt:a2 | 10) 217.2 | 14 1515 rio 1426 IOI 89 
I 71,0 | I0j 168,6 | 13 1070 106 98I 99 89 
12) 59,3 | 10) 132,0 | 12 1053 103 98I 94 ni 
I 44,2 117,5 | 9 1194 93 1135 94 59 
| 13) 58,5 158,4 | 14 1113 | 103 , ® n 
| I 43,0 106,2 | 12 1003 95 1000 93 3 
13) 776,7 | 16j 1rx,2 3159 117 3246 130 87 
I6l 2742 | ISÌì 53:8| 7 1477 109 , n L) 
18) 753,4 | 17} 174.2 |t 3235 137 3346 130 III 
17] 464,5 | 15] 126,3| 7 2537 121 | 2587 121 50 
ISÌ 333,2 | IG 95,6 1945 122 I9I2 118 33 
12) 316,0 | 13 83.1 1970 100 2195 119 225 
13i 319,6 | I qst | 5 1872 104 1844 109 28 
t4l 322,2 | 12) 67,2 1773 88 1522 | 109 251 
I4ll 383,0 | 16 62,0 1833 123 2145 122 312 
t4l 486,1 | 16} 96,2) 7 3541 119 2480 124 6I 
I5Ìì 396,9 | Is f#2,2 2272 109 2108 112 164 
Igil 625,7 | 15) 86,9 7 2797 116 2868 127 71 
16) 306,0 | 12 59,0) 6 1679 115 1674 117 5 
14?|| 513,6 | 15] 88,6| s 2233 gr? 2190 104 33 
I6il 122,6 | 13] 50,9 42,4 | 5 873 111 QII 106 38 
Io 211,2 | 9?| 71,4] 3 943) 6 1497 79?) 1st2 $9 15 
: 2198 | Isl 73,0 375 | 5 1569 IIS 1466 rr9 103 
t2| 224,9 | 12] II4t 56,1 | 5 1398 103 1565 123 167 
19] 224,2 | 13| 134,7 79,4 | 13 1393 120 1520 122 127 
19] 256,6 | 13] 136,3 | 4 97,3 | 12 1625 128 163I 117 6 
239,3 | 13] 1344 80,4 | 15 1556 134 » » LI 


per — 


nn 


d_—__ 


TaB. II TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 
5 - 
5 | Gennaio | Fessrasio]] Marzo ApriLE || Maccio || Grumo || Luccio ‘| Agosto 
BacINO CL es) e Sui 
STAZIONE 135 a : “ al -| Bi? E 
SECONDARIO cile mm. | Si mm. |5| mm. È mm. |&j mm. É mm. |5| mm. |5| mm. 
z : i) Bo n) a 
(segue) TAGLIAMENTO 
Lumiei AMPEZZO - «| 560] 750) 7| 890] si 39,8 111,4 93,6 | 13 103.6 | rif 131,8 
Degano ollina <.-; +-+ . | ri$o 60,0 | 8) 46,5 51,5 96,5 138,5 | 15 257,0 | 15 143,0 
id, FORNI AVOLTRI A 888 36,6 | 7 36,0 345 °- 67,6 rrs.0 | 1xll 131,2 | 13| 117,6 
Pesarina PESARIIS". . uu s 758 29,6 | sl 79,5 45,6 107,4 124,0 | IS 133,8 | 13) 130,4 
Degano Chialina (Ovaro) " ; 492 56,4 61,8 | 4) 53,6 137:7 130,4 | I4li 132,6 | IIl 139,1 
Villasantina , .....,. 363 85,9 78,6 | 6) 4593 130,6 113.4 | toi 148,1 | S| 178,6 
Bit PIERA’ cia a a ‘910 50,1 70,2 51,2 161,0 ror,3 | 12) 142,5 | 13| 141,2 
id. TM i nta fi Re 821 57,9 443 653 | 4 1512 118,2 | 12| 125,4 155,4 
id, Avosacco DOS SUE 471 67,8 57,0 34,9 127,0 70,7 | 12] rt0,0 195,4 
Chiarsò PAULARO:: 000 di Suu 690 | sg, 60,7 | S| 55,6 173,7 r10,0 | 12] 171,8 200,6 
Fella MALBORGHETTO .... 721 87,1 87.4 33:7 104,5 t16,I | II 130,0 180,0 
Fontebbana PONTEBBA: ..iiisla 562 947 r15.8 | S| 48,6 167,2 IoI,4 | 13] 144,8 227,2 
Fella Chiusaforte ........ 392 95,2 955 | SÌ 354 115,8 90,2 | Io 166,6 236.5 
Raccolana Saletto di Raccolana ... 517 82,4 140,6 44,6 164,9 124,2 | IO) 181,9 291,6 
Resia DOC Dire sui 1a ine 64 92,0 213,0 | S| 930 148;2 182,5 | IO 179,0 238,0 
id. Oseacco . | + «| 490 710 220,0 | S| 690 115,0 ‘94,5 | zo 237,0 | 265,0 
id. BESIA: | iosa» uh 380 | 114,0 178,0 60,0 197.4 120,2 | 12) 292,4 300,2 
Alba Diga in Alba ....... 650 | 108,1 141,8 | 4| <o2 119,3 81,8 | II} 1384 245.7 
Aupa MOGGIO UDINESE ... 337 72,4 | S| 938 433 II0,4 96,6 | 13) 157,8 243,2 
Venzonassa VENZONE ........| 230] ros6| sil 54.9 31 153,8 II1I,2 | 1oj] 186.8 261,2 
GEMONA ... us 307 | 102,8] 8) 1294 63,3 172,8 236,8 | 14] 153,6 289,2. 
Palar ARIRSSO: di dA ia & 197 gr.6 | 7) 113,6] S| 70,6 231,3 176,8 | Igll 175,8 240,6 
Arzino S. FRANCESCO ..... 397 86,2 | I6I 85.0] 5 s7a 193,8 171,4 | Iqll 88,6 155,2 
S, DANIELE DEL FRIULI 252 9t0 | | 115,8 48,4 | S| 1r3:;6 159,0 | 12] 78,4 136,9 
PURESNO :; svi area Wi } 201 | roo,I 153,9 54,2 | 6 113,7 173,9 | 1il! 78,3 186,3 
Cosa CLAUZETTO . . .....| 563] rro,6|rt4l 143,6] S| 672] 7 1722 206,1 | i4ll 58,4 292,0 
Travesgio . . La sa 215 | 102,6 130,8 54,1 | 6 156,2 219,0 | 12 83.1 178,0 
Spilimbeigo. . ....,.. 132 | 62,8 82,1 | 30 327 73,8 [200,0] |10?]] 61,7 133.9 
S. Martino al Tagliamento . 70 | r20,1|1 93.2 | 3] 53,6 QnI sl 219,3 | 1 69,7 119,6 
PIANURA FRA ISONZO 
Isonzo-Cormor | Tavagnacco, . . - «| Ai sa 221,3 | 6?|| rr89|5?| 653 28,8 123,3 | 8] 794 
id. UDINE 146 | r1o50| 8Î 123,6 56,6 77,4 50,6 139,0 | II 75,0 159,2 
id. Manzano . . 72 | 90,0 189,6 | sl 457] sl 60,7 62,7 124,2 | IO} 71.0 119,1 
dd. Cormons . ....... - | 63] 963] 6 128,7 450 | 3?) 40,3 64,5 | S| 96,6 79,9 | «ll 1ro,s 
id. Fossuolo:.... ._, a+ 62 | rozo| S| 164,0 sil 468) sil 106,1] 65,0 | 11) 148,4 69,3 | 4 135,9 
id. LAMEACCO -..-. .. a è 59 96,4 | 9 159,4]| S| 5923] dal 76.4| SI 794 | 12) 148.7 | 120) 1244 | S| 1192 
id. Gia bi ca da Aaa è 38 | r00,0 214,4 53,5 | GI 56,3 71,6 | 13] 97:3 136,3 | 6 74,2 
id. PALMANOVA . 26 |- 71.8 :1182 | sil 23,6| sli 62,2 36,0 131,0 | rr] 732| 6 £0,0 
id. Castions di Strada. (1... 23 79,2 157.3 | sil 5&2| sl 7011 66,1 | 10) 208.1 | Irll 794| 5l 93.7 


i giorni 


E TAGLIAMENTO 


[250,0] |r2? 


230,9 


ra 


[190,0]| 7?|| [200,0]|13?|{ [310,0]{12? 


163,8 
107,4 
197.9 


76,5 


73:90 | 


58,7 
339 
739 
7714 
76,1 
90,7 
106,0 
80,7 
80.3 
119,4 
120,2 
113,3 
230,8 
150,0 
183,5 


118,2 
137,6 
126,4 


4 -J] ©“ — — è o 


fui hi 
_ 


[n] 
o 


IO 


[110,0] |10? 


108,4 
109,6 


127,8 


98,0 


122,9 
133:2 


IO 


#5 5 _ si So «i «i é 


2503 
[1938] 
1497 
1761 
2201 
1899 
[1395] 
[1462] 


[1622] 
1408 
1294 


1323 


1448 
1429 
1377 
1055 
1371 


83? 
rio 

9I 

83? 
101 
104 
115 
102 
10I 


MEDIA PERIODO 


BeSR i, 30 FEES 


min. 


è 


DALLA MEDIA | 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI Tas. II. 


| 


a == n = = “—» 


Grucno || LucLio || Agosto I serreuo. OTTOBRE |[NOVEMBRE) DICEMBRE 


STAZIONE 


2i 
- nt 
i 


SCOSTAMENTO 
|| DALLA MEDIA 


Isonzo-Cormor | CERVIGNANO ...... 394 | I 84.6 1644 69,8 134,8 | Is 227,6 | 1 43.0 | 6 113,3 | 13 1237 99 1245 


7| 935 168,6 516 | 5 97 = # 
id. S. GIORGIO DI NOGARO 7 88,0 | 7] 106,8 51,2 44,0 67,4 43,8 50,2 125,0 | 14 197,0 | I 23,I 60,2 |10? 897 95? 1165 92 - 268 
id. TORVISCOSA (ua ca na 5 742 143,6 47,8 | 5 39,4 | I 84,6 132,4 61,2 132,8 | 14] 179,3 | II 394 88,0 | Iz 108I 98 LI LI ' 
id. Auguallala «ce ship 4 81,9 | Sl 164.3 23,I 453 | I 557 | 7 [100,0]] s?ll 477 126,9 | 12} 190,9 | 11]] 41,8 89,9 | 10 [997] or? 1147 97 - 150 
ia. GRADO sia ca dd i 2 440 303,0 20,4 24,4 | 10) 274 72,6 | sl 340 107,0 197,6 | I 37.6 108,0 | IS] 906 89 ' Li si 
id BONIFICA VITTORIA (tar.) I 92,5 | 8) 224,5 31,0 54,0 | ri 58,0 101,2 | 7| 394 121,2 | 12) 1944 |I 41;8 107,8 | II 1096 98 L ' Li 
Cormor-Tagliamento | Moruzzo . . . . ...... | 264 | 103:7| 8 161,9 51,6 | 2? 65,0 | S| 125.9 | 7) 1012 192,4 | 7) 156,2 [290,0] |13?|| 82,5 114,7 | 6] (1568) 72î1 1596 96 - 28 
id Pagliano.... «4 404 77 | 105,7 | 9| 182,5 48,8 | 5 45,8 1841 | till 76,3 179, | S| 148,7] tal 2486| 13] 71,0) 3| 710|x2l 1463 | 102] 1398 IOI 65 
id. S. Lorenzo in Sedegliano . . 64 | 101,3 146,5 443 | 5° 49,1 | 4 197,2 | 10] 422 127,9 | 7) 936] 7| zosa| to] 767] 3| 128,3 1299 73° 1393 89 - 94 
id. CODROIPO: i. sli dl a dd 88,0 118,4 344 | 5 64,0 | ri 150,4 | tI 37,6| 5 1460 97,6 | 1sil 203,8 | 11 60,0 102,0 | 10 II7I 98 1235 93 - 64 | 
id ARS: eni a Ha Pa t2 65,I 151,6 542 35,6 | S| 78,71 478 92,0 139,4 | ISÌ 209,3 | 13] 52,2| sil 67,2) 12 1043 Ior » è L] | 
id. Rivatotta ......... 7| 721] 6 136,3 50,2 - 44,6 48.I 723,5 | 3 100,0 148,6 | 16] 2048 | IO) 44,5 79,2 | ri] = 1045 86 I14I 86 - 96 
id. LATISANA ........ 7] 6,2 94,2 53,8 438 41,0 | S| 32,6] 88,2 91,2 | IS5Ì 1758 | 10 46,4| dl 85013 871 97 U Ù d 
LIVENZA 
Gargazzo |Gorgazzo.......... 53 88,0 39,6 1219 t10,2 | 12} ror,s | t0|| 168,2 147,8 |13?]| 296,7 | 13] 138,8 81,4 | IT 1473 106? 1734 108 - 261 
Artugna AVERRNO ria Ra RI di 159 | 106,6 63,6 127,4 | I 141,0 | 13] 1s1r,2 | IO) 173,4 159,2 | 14 313,9 | 12} 133,8 82,8 | 12 1653 1:18 1773 r10 - 120 
SACILE . > GA E 24 | S10 43,3 53,8 105,0 584 | «ll 126,6 06,4 | r2ll 201,2 | 12 894 83,8 | 11 1060 91 ’ ‘ ’ 
Meduna Frasseneit . . ...... . | s64| 27,0 49,0 198,7 112,7 | 12) 58,7| 8| 1367] 9 s4so | 17] 401,4 | 10] 215,0 55,6 | of 1961 103 2640 109 - 679 
id TRAMONTI DI SOPRA . . 4II 31,0 56,8 163,0 | I 128,6 | 13j 115.4 | 10 250,0 465,8 | 17 444,8 | 13) 1548 87,7 | 12 2086 117 2360 rig = 374 
Chiarzò Campone...... + «| 450| 136,0 42,0 158,0 170,0 | I 93,3 | 7] 185.0 259,0 | IG 499,0 | 10 185,0 92,0 | 6 2064 95 2343 100 = 279 
Silisia Chievolis. .... i 354 | 934 60,4 260,4 135,2 | 13] 107,6| 6| 236.4 512,2 | 17] 592,0 | 13] 1993 91,3 | 10] 2477 103 2788 103 - 301 
Meduna POFFABRO':. . 0 i. 0 516 | 138,1 67,2 173,6 159,6 | IS 93,8 i 198,0 348,2 | Is] sor,8 | 15) 235,6 108,4 | 12 2260 r19 LI LI L] 
id Cavasso Nuovo. . . . | 301] 99,8 60,3 148,4 195,3 | I 66,0 168,7 248,5 |14f]| 440,7 | 11 117,9 98,2 | 6 1854 85? 2222 121 - 365 
id MANIAGO ip. 283] 87.2 55,0 130,0 149,2 | I 54,2 163,2 171,0 | ISÌì 357,2 | 14lf Isto| 3) 39,0] to 1561 I14 1896 115 — 335 
id Basaldella , ; I4I 64,0 95.4 115,3 106,2 | I 60,5 i 125,0 226,0 [16?} 292,5 | 11 99,8] 5? 689/10 1276 tor? 1488 Io0 - 212 
Cellina CIMOLAIS:(: 0» dle da da 652 48,5 32,4 I6I,O | I 119,6 | 13j] 102,6 122,6 227,2 | I6j| 304,5 | 12) 151,5| all 78,0] 5 1489 102? 1618 108 = 129 
id. CELL aerea «+ «| 60 742 39,6 164,2 | 12 106,8 | I3jl 136,4 | IO) 134,7 | 261,9 | 16 299,4 | ri 196,0 88,5 | 7 1643 Io2? 1735 r1I4 - 92 
id. «DIGA CELLINA ..... 350 | [70,0]] 6? 43,3 131,9 113.8 | It] 130,8 | rali 127,6 389,1 | 18Î 326,4 | 10] 2592 951 | 9] [1821] 106? » L) » 
id. S. Quirino iu a II 57,2 51,9 201,8 Sil [120.0]!1o?|| 70,7 | 5|l 137,8 177.6 | 12)) 239,4 | 10 ITT,O 103.6 | 6 [1483] le) 1532 gr - 49 
Monticano Formeniga ....... sa ls i di 45,1 [1rd,0]| 8? 8,8 | 8| 599| 3 1048 87,3 194,5 63,5 592) ® [978] 73 1327 89 - 349 
PIAVE 
Sappada... .... 1217 64,5 | 6 39,3 | 334 747 |1 64,4 | xi 702,2 | 15) 148,0] r3|f 132,9 | 14jl 181,2] t6| I60r 51,5 553 | 8 1106 rio 1468 105 - 362 
S. STEFANO DI CADORE | 908 wm:8 | sli 345 | 248 73,9 | rill 73,4 { rill 118,2 | 12] 109,0 | 14 139,8 | 14ll 127,8 I7 171,6 | 1 951 55.7 | 10 1072 r18 1169 110 = 97 
Padola Dosolado.. ...<.... 1337 30,9 51,0 44,4 108,4 | 1 67,5 | 9| 104,3 |IS?|| 1342 | 17) 138,6 | r4ll 137,9 16, 198,3 | 1 76,6 70,6 | 12 1163 133? 1132 ri 3I 


run. 


Bacino 


SECONDARIO 


id. 
Desedan 
Val Gallina 


Andraz 
Pettorina 
Cordevole 
id. 
Biois 
Liera 
Cordevole 
id. 
Tegnas 
Cordevole 
Sarzana 
Mis 
id. 
Salmenega 
Porcilla 
Stizzon 


Ardo 
Cordevole 
I 
Sonna 


TAB, II. 


STAZIONE 


# 
MISURINA ....... 
AURONZO'.«. + «n° 


SOTTOCASTELLO . ... 


Porestagi0o .. cu #1 è 


) 
S. Vito di Cadore. .,..,. 
PERAROLO DI CADORE. 


Rivalfio: -.. ... si ' 
Longarone ..., .,.. 
Erto: di 1 Ù 


Mareson Zoldo (Piana) . .. 
FORNO DI ZOLDO 

FORTOGNA (Centrale). . . , 
VAL GALLINA {Diga) . . 
SOVERZENE, ...... 
BOSCO CANSIGLIO. . .,, 
Chies d'Alpago . ..... 
S, CROCE SUL LAGO... 
Fonte nelle Alpi... ..,. 
BELLUNO doi fu è 
S. Antonio di Tortal. . . . 


Andraz (Cernadol) . .. +4. 
Malga Ciapela...... î 
UAPRILE: ... ..- scure 


FALCADE .. «Ga. è 


Gola Pre: ia deine 


GORREDO . ga du 4 
Senpiraio sa ese eos o 


| Passo di Croce d'Aune, . , 
i SEREN DEL GRAPPA . . 


GENNAIO || FEBBRAIO 


1 


L 
do 
3 
i 
i 


152,9 | 14 
Irs,8 | 15 
104,3 |16? 
[120,0] |16? 
170,6 | I 
85,3 | II 
125,5 | 15 
127.6 | I 
135,8 | I 
1343 | I 
115,6 | I 
156,1 | 12 
137,6 | I 
121,0 | 15 


136,9 
110,2 
158,0 

89,2 
169,7 
112,3 
133,8 
116,7 
117,8 

88,2 
119,2 
108,0 
126,5 
142,0 
105,6 
105,6 
130,0 
116,0 
1246 

92,6 
106,3 
110,6 
130,8 
168,3 
I10,0 
177.6 
164,2 
107,4 
133,5 
157.9 
108,2 
1034 
146,4 
132.2 
19414 
182,5 
207,1 
174,2 
1149 
156,2 
139,0 


giorni 


mm. 


259,0 


152,6 
123,8 
151,2 
136,0 


[140,0] |15? 


1492 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


18 


144,5 |16? 


152,9 
159,0 
196,4 
144,2 
1794 
167,0 
218,6 
258,2 
137,3 
146,I 


200,0 


15 
I6 


giorni 


giorni 


945 
1303 
1040 

[1032] 


[1081] 


1428 


MEDIA PERIODO 


es 
Fai” 
< 
PA 

bi 

HE 
dA 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI Tap. II. 


| MEDIA PERIODO 


1923-51 


Te —r——_n\ 


SECONDARIO 


DALLA MEDIA | 
mm 


SCOSTAMENTO | 


Ariù MILLES: su sona sir ec 8 45,8 | 8° 357 52,0 Il [150,0] {10?|] 122,5 | 1 61,2 77,2 | 9|| 118,7 132,0 234,8 159,4 80,8 | of [1270] 101 1768 In = 498 
Tegorzo ROOR = ca scarba ii Ko 177 36,0 38,3 41,0 || 169,8 130,0 | gi 694 753 | 6|| 104,0 95,0 |12?} 282,7 | 10) 138,0 66,3 | 8 1246 
Onigo ‘* | POSSAGNO, . ...... 3291 art|7?) 466| 4 s1,8 113,4 144,5 | 6? 37,2) 7 70.4) 8) 103,6 101,3 | 227,3 | 10] 130,4 | si 71.2 {11? 1135 9I , » | LI 
Soligo Cison di Valmarino .. ..| 261 smi | 7 S557| al’ 508 158,4 | IO 155,6 | II 794 100,6 112,0 171,8 | 15) 281,2! Io) 1354 68,4 | 8 1426 102 1829 115 - 493 
id. PIEVE DI SOLIGO. . . . 133 49,9 | 43,9 | 50,4 72,6 |10? 66,4 | 7 31,6 70,7 112,1 133,8 | 12) 2083 125,5 90,3 | 11 1052 83? 1408 105 - 356, 


88 1559 88 — 313 
Tagliam.-Liventa | S, VITO aL TAGLIAMENTO 3I 77.8 88,0 36,0 85.2 | 9 121,2 6? 1758 gr. 121,2 1065 85? » 
id 4 Pordenone ........ 23 95,8 90,0 47:5 84.2 K 80,6 202,5 | I 83,3 88,1 1105 90 - 127 
id Brugnera... .. i... 16 78,2 40,6 | Gi 347 57,6 | 35,07] 2? 184,2 | 719 40,3 793 69? = 347 
id. Azzano Decimo... ... 14 89,0 101,4 | 3 46,7 954 | 9 62,4 7 148,7 67,4 88,3 gBI go? - 178 
id Sesto al Reghena ..... 13 94;B 97,0 | SÌ 444 TI4 9 96,0 131,3 | I 86,2 | 105,8 1053 93 » 
id. PORTOGRUARO . . .., , 6 52,2 108,0 | SI 442 60,4 | 9 30,8 146,6 | 1 83,0 95,2 876 84 - 203 
id. BEVAZZANA (ldrov. IV Bacino} 6 62,6 80,7 36,8 37:3 dl 49,9 1354 31,8 84,7 761 L) 
id. CONCORDIA SAGITTARIA 5 634 66,8 49,8 32,6 é 67,4 170,3 |1 63,2 76,8 803 88 è 
id VILIAR:: si Fa,d di «Ta 3 62,2 71,6 4T.3 37,6 s _60,6 6 167,6 | 1 38,2 79,6 854 Ù 
. id. «LSM e sn ra ri sica 3 74,4 74,6 34.8 31,0 STR 128,4 41,9 87,6 Boo 83 = 130 
Livenza-Piave | ODERZO i pasa 20 | 240 ST.7 | 33.6 62,9 | 5 46,8 ‘ 60,0 719 | 84,8 [666] 62? - 359 
‘ id. Fontanelle ........ tol 87.3 83,3 53,5 63.0 | 8 64,3 5 166,9 | 12Îl fSo.2| 94,8 1102 96 - 72 
id Motta di Livenza . .. 9 89,3 90,1 49,1 96,3 | 7? 60,0 5 124,3 80,2 127,4 1022 6? - 33 | 
id Ghiasand- ii dai, ina 7| 1044 80,0 36,0 76,5 | 9 57.2 6 106,8 72,0 110,0 927 95 © 18 
id VORRZ: na deal 4 50,2 | 44,6 348 29,8 6 41,4 6 130,4 75,6 80,0 729 82 D] 
id. FIUMICINO ... \ Li... 4 74,0 9I,4 38,5 37,4 | 6 29,0 5 119,4 | Sil 742 17.4 743 go - 140 
ia. S. DONA DI PIAVE ...l 4| 56,6 55,8 28,6 26,4 | 6 40,6 5 105,8 740 TTA 661 74 - 174 | 
id BOCCAFOSSA ... .... 2| 53,0 443 48 21,6 | e 31,4 | 132,6 56,4 76,6 640 n 1) 
id. STAFFOLO: .7. a.a a, 2 68,4 81,2 36,6 354 6 29,2 132,5 55:5 70,5 770 68 T) | 
id TERMINE: noir 2 | [60,0]] sì] 6s.0 48,2 46,8 dl 62,4 175,2 62,0 10514 [962] 81? - 62 | 
id Torre di Fine... : +u,: 2 59,6 60,0 | Si 347 19,8 41,6 | $ 143,8 | I 43,3 82,0 q2I 81 = 235 
BRENTA 
VETRIOEO: Gu. (W È . | 1500 25,6 3,2 33,3 95,2 | 12] 101,8 | 13] 130,2 | 12 097:8|1 73,8 | roj [90.0][11?|| [100,0]| 9?|] [1000]| 5?|| 72,5 | 9? [951] | 106? 1187 104 - 236 
Levico (Lido). ......| 445 170 33,8 37,6 71,7 65.5 {90,0]| 8?) 74,6 58,7 76,6 82,1 95,7 | 2? 60,5 | 6? [763] | 64? ‘ + | Ù 
Centa GENI 0 ancsaca spa 885 20,4 38,4 | 4ll 382 164,2 | I 65,3 95,6 | rr 97.8] gi So,0| z| 119,6] xgli 146,4 | rill 143,8 | s|l 661 | 10 1076 r10 Ù LI LI 
TERE A xe carrara s69 | 138 25,0 31,4 81,8 | 1ol 86,2 | 11 96,2 29,3 | ro 58,9 88,3 | 12) 103,1 1049 | s||.[70,0]] 9? [848] 95? > a d 
BORGO VALSUGANA . .| 476] 190 caTa 246 | 3 712 ti 49,63) 1048 | ri 1038 | 10] 662 91,4 | 14 122,8 61,6 | 72,3 | 8 814 | 97 1061 97 - 247 


nti n SE 


Tag, II. TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 
È GENNAIO || FersrAIO|| Marzo APRILE Maccio MEDIA PERIODO gs 
pe ri Recco msi È 
“©. STAZIONE 18È 4 - Sd ° 
SECONDARIO 482% mia |Bl'ini E cosi. VE E | 
<v D L o 6 
P=3 ko ho ho | Bo 
bo 
è È à 
Maso PONTABRSO «o si Dosi 888 29,2 26,2 roi 109,8 59,8 1038 106 LI LI LI 
Chiepina Blei isla ci iena Ho è 806 | 22,9 96,0 II 109,5 81,5 1036 97 » o LI 
Grigno COSTA BRUNELLA. . . . | 2030 51,8 223,4 | I 12] 60,4 49,8 1576 123 LI » » 
id. Maleno ...... 0a + obo 29,3 150,7 | 1 Ir 135,3 58,8 1280 100 :1478 | 110 - 198 
id. PIEVE ‘TESINO: . ...... 175 27,4 | sil ro2,4 | rr roll 124,6 67,8 rI4I 116 1197 98 - 56 
Cismon S.MARTINO DI CASTR. . | 1444 41,8 175.4 | 16 Izi 93:4 54,8 1615 131 1485 | 118 130 
id. RR a ant sca a 711 16,I 61,0 7 o 155,0 46,7 [1048] rog? , i a 
id. S. SILVESTRO... .... 577 39,7 107,6 | I II 121,0 80,7 1196 113 LÌ LÌ ‘ 
Vanoi Canllà i e A n as Dea 49,9 | SAI 200,4 | I 12) 128,1 78,5 1586 124°] 1357 | 113 229 
id. Canal S. Bovo ......| 757 48,0 98,I 105,6 60,8 [1146] 108? 1408 | 107 - 262 | 
Cismon PEDESALTO ..... .. ....| 3799 29,8 | sil ro3,6 | rx 145,4 52,8 1008 102 1203 | 103 — 195 
id Arab. n na i «ia «ca:) SR 30,7 101,5 | I 142,4 103,4 [1072] 86? 1423 | tor — 350 
id. Cismon del Grappa... ..| 205 32,8 116,3 | ro 8! 150,0 69,I 1079 83 | 1356 87 - 277 
Monte Grappa . ..... | 1690 512 | sil Iso,r | 10 Io 88,6 46,6 1133 88?|, » D] LI 
Valstagna FOZA ... 0... + + | 1083 4590 | sil 152,0 | 13 IOll 1494 73,5 1188 105? * , " 
id. Campomezzavia .. ... » | 1022 5S7.0 | 6 187.7|1 12; 1597 92,6 1536 115 LI > ' 
| MUD: cao sù dea 4 1057 59,7 131,0 | I 13! 131,4 95:7 1342 118?, 1702 rrr — 360 
TOliaro i... Pi aa 155 40,8 142,I | I 10) 1444 933 1230 97 Li LI Ù | 
BASSANO DEL GRAPPA . | 129 42,3 89,0 | I Il 102,2 65,4 QII LELE 1212 | Ico - 301 
Eolo snc i ù 72 442 | sil 108,5 | 8 ro] 88,8 83,7 1013 872] -1229| 90° - 216 
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA i 
| Piave-Sile Condanna di SEI 163 51,4 46,6 | 5 22,9 | sj 117,6| 8| 158,8] 0 142,6| ra] zos,t | 11 IO8I 68,3 1162 93 1297 94 = 135 
id. MONTEBELLUNA . ... 121 58,3 46,6 58,0 | S| 710) 8'| 130,8] s|.104,4 | 13) 1634 85,0 8514 1029 9I 1175 gI - 146 
id. ‘| NERVESA DELLA BATT. | 78] 68,0 48,4 45,8 68,2 | 6) 1448 94,6 | 11} 1474 85,2 89,4 1034 86 1175 | 98 - Il 
id. Istrana . |... .., +. | 40| 634 35,2 22,1 550 | 5| 89,0 68,3 | 10 109,7 | Sl 745 89,6 826 86 + Ù Ù 
id, VILLORBA i 38 69,1 33,4 | 6? 66,8 71,2 7 128,2 | I 75,2 | 12) 118,4 | 1ojj 86,t 100,9 943 96? 1142 94 - 199 
id TREVISO |» cio suc 15 | 60,0 394 546 | sil 4902] 7| son4| 8 684/12) 1346 S| 722 99,6 865 88? gfo | 9 — 115 
id ‘ Biancade i ua slae 10 83,3 34,6 48,3 | sil 395 s 77,1 72,2 | 12] 125,3 66,0 107,2 842 gI? 1018 93 - 176 
id. Saletto di Piave... ... ol 95,5 31,8 | < 83,9 ‘+ 3561 4| 133,6] ll so,s | 12) 146,7 71,5 101,2 991 85? 1050 | 88 - 59 
id. PORTESINE {Idrovora) 2 | 66,0 27,8} 5 274 | dl 368] sl 462| al 526| sj 122811 760 78,4 696 79? » 5 o 
id. LANZONI (Capo Sile) . , .. 2| 662 ‘304 | 4 23,0 28,4 s 26,8 51,2 | ri 1138 76,2 81,2 654 80 A 5 6 
id. CORTELLAZZO (ca Gamba) , 2 |" 59,0 30,4 | 4 23,4 42,6 | 5| 26,8| sil 66,4 | 10 1428 |I 46,6 88,2 644 79 878 86 - 334 
| id. TI: 0 Fed he scia 2 STA 37.I 25,2 | sil 56.2 3 27:3 | 5 63.6 157,6 | I 51,2 90,9 qui 83 » ’ , 
id, CA' PORCIA (Idrov. IT Bacino) . 2| [50,0] 7? 32,6 | 4 23,8 | sli 62,6 s ro,3 | 3 36,2 139,2 | 13] 42,8 82,6 [587] 81? * C) L 
Sile-Brenta Cartigliano ..u..(... 88 go, 49,2 | 6 28,7 | sl 120.2 48,6 | 6. 76,5 | 10) IS1,I 91,9 77.0 932 92?) 1179 93 — 247 
id. CITTADELLA >. i Wi 49) 494) 37,8 446 | GI 862) 7) 560] 7) 66,2| 13) 1240 94,0 86,4 838 95ì x , 
id. CASTELFRANCO VENETO 44| [55.0] 38,0 373 | 7) 990] 7] 640 59,0 | rall 14.0 | I 86,8 85,3 [829] 96? È 1068 93 - 2339 


Bacino 


SECONDARIO 


} 
E 

È 

x 


Villa del Conte. . ..... 28 
- Piombino Dese ...... 24 
Massanzago |... ...,. 22 
GOFEREGIO.. . sce ns Luna 19 
DIRSDO ra e e da 
Mogliano Veneto . ... 

SE a Ra DU 
CAMPOVERARDO {Foss} 
MESTRE {Zelo). . : 
Gambarare (Piazza V. di Mira) , 
ROSARA DI CODEVIGO . 
ZUCCARELLO (idrovora) 
Cavallino < i 0 vola 

CA' PASQUALI (Treporti) , . , 

LIDO (Venezia)... ... 

Faro Rocchetta... ... 
CHIOGGIA: si iu li 


LEVINE 4 suna 1171 
TOMEZEA:-: sr scene n 935 
Lastebasse:; i... 6I0 
ASIAGO voi vorr su Ku 999 
POSINA ii #4 dol iu 544 
Treschè Conta... .... 1097 
Velo d'Astico;.-. ui da 362 
COGOLLO DEL CENGIO 250 
(Centrale Zanini) 
Gronatag Di dii dea 417 
PICGRERE, |. set i 110 
CIRIATITINNO si ce a da 69 
Quintarello . .....,.. 32 
Pian delle Fugazze s 1157 
STARO: sc Sa Lew Sb 632 
| CEOLATI (5. Antonio di Valli} . | 620 
SGEIO.: si sa n n a 234 
ina: iis iu # Ma PH 147 
| Isola Vicentina ....., go 


ISVICBNZA > via i ci dal 


Hi i i E N | UU Wu a U& © © o 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


Maccio 


(mm. |É 


974 
I6I:4 
| 118,0 

98,6 
129,4 
108,8 
153.I 
183,0 
140,I 

93:3 

80,4 
1142 
153,9 
189,4 
171,0 
159,4 
III, 
119,2 

91,2 


Giucno | 


LucLtio 


46,9 
493 
61,0 
55.8 
53.1 
73:9 
$1,2 
41,4 
45,2 
45.3 
57,2 
62,0 
38,9 
53,0 
53,8 
71,2 
31,6 


113,9 


129,7 |10? 
8? 

I 
3 7 


rl 
I 
I 
1? 
I 
pi 


130,5 
114:7 


| 151,6 


159,3 
173.5 
130,9 
170,7 
120,6 
119,5 
111,3 

98,3 


| 120,3 
| 143,6 


180,6 
179,8 
138.8 
115,7 
117,8 


126,6 | 


tata 


«l_& o —» =» 


i da » vw 


1010 
1275 
1123 
L105 
1447 
1167 
1404 
119I 
1149 
1054 

94 
950 
1560 

[1677] 
1620 
1287 

[1074] 

953 
985 


TIO 
rIO 


= a 
— 178 
- 185 
= 170 
- 247 
® 
- 182 
"a 
- 250 
sm 
» 
t.] 
_ 245 
è 
- 168 
= 221 
- 267 
rII - 305 
rio = 313 
96 > 205 
16 = 339 
106 - 368 
113 _ 442 
106 — 308 
107 - 346 
106 = 379 
105 - 246 
9I - 168 
87 - 134 
D L] 
107 - 460 
L) î) 
107 = 29I 
10I - 363 
s ò 
94 - 66 


— ————— @—m___—_—_—_—II- —— 


Plima 


Isarco 
Fleres 
Isarco 
Vizze 
id. 
Ridanna 
Rienza 


S. Silvestro 


Braies 


TAB, II. 
Bacino 
STAZIONE 
SECONDARIO . 
LAMBRE D'AGNI . .. 
Rovegliana:-- ci cor i 
RECDARO:: 3 sos ui 
x Valdagno... i, 
Il Rio Castelvecchio ....... 
Brogliano . . .., . i... 
S. VALENTINO arca MUTA 
MONTE MARIA 
Slingia ARA a n anna 
Rom RUDE n dra va da 
Saldura Marlf: cc she rà WOW 
Rio Solda Solda di Dentro. ... 
Trafoi RARI di PA dh Pa 


Prato allo Stelvio . 


SILANDRO 


Tel . 


Plan in Passirio...., .. 


Talle di Sopra 


S. Elena , 


PRAIL:«sia è a 


Dobbiaco . . . . 


S. Vito in Braiea ..... 


Ganda....,., 


è i è è a è si è è dd 


è i è è è n dè 


Wu è sno nè iu 


so è sd £. è da Ss s. 4% 


, Albezra sul 


bivello del mare 
(metri) 


295 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI 


27,0 
13,3 


nn! 


(3) 


13] 174,8 
till 140,8 


Magcio 


Cho | 
mm. È mm. 
lun 


PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


(1) La media del periodo è stata ricavata dalle osservazioni della stazione di Resia già ubicata in località vicino a S. Valentino. 


Giveno || LucLio Agosto 
£| mm. |É| mm. |É 
"Bo “o "Bo "ho 
AGNO-GUA 
I 81,2 | 12] 157.1 | Io] 109,3| 7 
In 56,9 113,2 | 7} 121,0 
I 54.4 150,5 119,0 | 9 
Ill 43.6 97:3 GRZ 7 
I 33,9 | 2|{[100,0]| 7°] 80,3] 6 
12,5 | 1] 103,2) 7} 58,2) 3 
ALTO ADIGE 
81,6 | 13] 90,2 126,4 | 18| 
54.4 | IO 79,0 107,6 | 16 
50,7 85,2 [143,0] |16? 
42,5 714 95,0 | I 
34,9 93,5 58,6 | 7 
‘458 9 30,5 79,6 
104,9 | IO) 96,I 157,4 
32,6 SB,I 73,5 
394 49,0 82,2 
46,7 89,0 65,2 
[40,0]| 9?|| [50,0] 98,3 
554 72.4 99,7 
33,5 | 8? 65,4 [90,0]|r2? 
45,9 | 8|| 108,4 93,9 
103,4 81,7 124,8 |15? 
123,4 | 9 £9,0 137,4 
40,8 58,0 105,4 
49,1 | 8) 684 + 96,3 
51,5 |I 78,2 121,6 
47,0 61,2 101,5 
38,2 50,8 92,9 
41,3 78,4 108,3 
64,5 | II] 106,2 157,0 
72,5 | 10) II3:5S 175,2 
85,2 | 12) 96,4 132,6 
55,4 64,0 87,4 
73,8 | I 77,2 rIo,8 
80,8 | 14 101,4 120,8 
104,6 | 14 91,8 I4I,0 
II1,O | I 82,4 161,9 
104:3 | 13] [So,o]{rI?]| 98,5 


SETTEMB. 


OTTOBRE 


NovemBREI DicEMBRE 


ANNO 


i 


194,2 |! 
172,3 
170,6 
145,1 
138,0 
133,2 


LA 


= A _ @ 


ica) 
RI 


fio Rd e (O deo de A o o 


186I 
1445 
1582 
1206 
[1270] 
[1035] 


1197 

[824] 
[883] 
[805] 


102 
146? 
109? 
94° 
98? 


()é7o 
659 
724 
615 


MEDIA PERIODO 
1923-5I 


giorni 


{x} 9I 
87° 
8I 
79 
69 
» 
94 
» 
69 

"> 
BU] 
88 
go 
84 


SCOSTAMENTO 


35 


I 


DALLA MEDIA. 
mi: 


Noce 
Noce Bianco 


STAZIONE 

Monguelfo ........ 1078 

S. Maddalena in Casies . . | 1398 
Anterselva di Mezzo... . | 1236 

Rasun di Sotto... ... 1030 

S. Giacomo : è REG r192 

S. Giovanni pa IOII 
(Mniopo: Tate = su ni 890 

RIVA DI TURES 1600 

Selva dei Molini . e Se 1230 
S.LORENZO mn PUSTERIA | 813 
MOrvara i Cini si 1558 
SFIERBNBI: e e me 1545 
Longiarù : SE 1396 

S, MARTINO hp Sw I117 
Longega » + + » | 1030 
Fundres , bi da 1159 
Vandoies di sotto . , 873 

allen co cera è =» + + | 1354 
Kuno desi eu Gina ili 972 
BRESSANONE ., . ..., ,. séa 
Kadona i: deu li dl 1150 
CAGEISEE .. +a supe ene 1236 

Ponte Gardena . + | 490 

PE cone sl ka dle Fa 900 

Tag UE O N CA tor9 
Soprabolzano e +.» | 1206 
LIEARDANO , i 444 
NOVA LEVANTE... . .| 1178 
SARENTINO... ..., 966 
BOLZANO 0400 via ia 273 
IRE 3a air oa 1562 31,1 
S. Nicolò di Caldaro... . | 568] 14,4 
Bronsolo >. ii once al 250 2 
SALORNO . .......| 224° tr, 
PRIO ; Si iù pe a [coso T1,2 
| CARESER. ....., . | a6co] 90 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


toret 


39,1 


È 


4? 


Auf 


tut bi BI 


—ji_—_ 
rm. (É| mm [ff mm 


36,5 
64,2 
67,5 
34.8 
48,9 
3113 
395 
56,2 


40,6 


46,9 


72,4 


53.5 
58,2 
38,1 
63,6 
28,2 
88,5 
QI,I 


764 | 3| 


131,9 |10? 


[50,0] 12?| 


i 


I 


MEDIO E BASSO ADIGE 


GENNAIO | FessrAIO] Marzo | Aprite || Maggio 


Lai] 
f=i 


(segue). 


Giugno || LucLio 
mm. |É 

bo 
ALTO ADIGE 


95,5 | 8] 100,3 
35,4 78.2 
444 79,3 
720 | 8| .62,0 
33,2 45,4 


549 | 12) 68,6 | 


21) 130,5 
68,7 

S| 830 
Sl 86,6 
I 774 
13] 110,6 


I 
7 


165,0 |12? 


9I,I 
93,1 
136,0 
96,0 


131,3 


108,4 


I10,8 | 


Iojl 942 
roll 111,6 
12) 85,6 


I8Ì 734 


giorni 


(RI bi io he do di 
Saw dk eo tea ai 


mm. 


——z 


Agosto || SerrEMB. || OttoBRE 


69,2 


74,6 
75,6 
67,6 
78,8 
81,0 


[80,0]| 6? 


89,3 
80,2 
68,3 


5 


[70,0]| 5? 


75,9 
85,2 
753 


iui 


26,2 


27:34 


32:3 | é 


432 
32,8 


Tap. II 


—— 


MEDIA FERIODO 


1923-51 


88 
84 
78 
b 


{SCOSTAMENTO 


ii n TI eni 


TaB. II . TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


OTTOBRE ||NovEMBRE DicEMBRE tn È È | 
BacINO 3a 
STAZIONE < 
SECONDARIO È j 
dà 
Noce Bianco | La Mare... ......-| 1964 59,7 | till 114,7 8] r3i 117 L : » 
id. PONT ci cn ca is 1201 42,0 89,6 6 679 96 " " LI 
Vermigliana | PASSO DEL TONALE . 1850 550 | rail 96,1 8? 104I gg? I114 94 - 73 
Noce Ae IE Si Da 956 [35,0]| 62)| 53,8 6 [645] 78? EI4 78 - 169 | 
id. |, MALE sia 1 : 737 399 | 6 77,6 5 847 87 929 102 - 82 ! 
Pescara Promet:ce sete da asia I4I4 66,7 | 12) 112,2 4 IIOS 86? IO7I 82 34 | 
Noce Talelcer: sur ven vas wi 656 46,0 |rr?ll 580 3 [729] 75? grz 84 - 183 ; 
Novella FONDO: vGnes 9 ERE g8o 63,8 | Io] 69,6 2 [714] 68? L » Li 
Romedio MAdal. a .55,ì i ili 1360 78,9 59,7 2 679 65 I112 95 = 433 
id. RAMI are i Aaa 962 68,2 | 10] 107,5 2 906 73 908 | 84 = iu 
Noce IO vii la 1 ale] ca 27,0 | 7] 71,0 7 1oz0” 79° 1219 88 - 199 
| =‘Sporeggio PAGANELLA....... 1850 83,6 | I 77) 3 [1071] 72? n L , | 
id. SPORMAGGIORE .,.,,.. 565 58,2 | II) 159,7 5 1092 89 1102 90 = IO | 
Noce Mezzolombardo , ..... 215 61,4 | 7|| rar, 4 [1091] 67? 1004 80 87 
id. ZAMBANA .. ......| 210 69,9 | ol 931 7] 1047 85 L Ù ‘ 
Avisio PIAN FEDAIA ...... | 2044 116,0 | 16) 129,2 II 1155 124? n ’ ” 
id. Manin: il; suecs sa è 1379 90,6 | 12ll ‘146,7 8 roré Iz0 948 109 68 
id. MOENA: .... .0. <a 1198 112,2 | 13)! 1943 8 ror9 118 di ’ L. 
Travignolo Passo Rolle . . CE 1984 142,5 | r2l! 183,6 7 1486 96 » » ' 
id. Faneveggio ... 0... 1520 122,6 | 13) 186,5 II Ir68 I19 1213 114 -. #5 
id. PREDAZZO: i veli » | I020 93,0 | 12) 123,4 8 834 ivo? 939 103 = 105 
Avisio CAVZSEESE .. <a ro . | 1014 63,4 96,4 7] . 683 90 812 96 — 129 
Cadino Cadino di Fiemme. . ... 1150 98,1 | 7i 148,1 9 1199 tro 1136 92 63 
Avisio Anterieo.: scace su iu È 1209 74,6 100,3 5? [£92] 74 * LI ti 
id. POZZOLAGO (il 460 73.0 SÌ 73.6 B 891 86 Li ì L 
id. Lorin: i Pea ai wa 230 62,6 86,0 3 948 74? 1003 82 n 
MONTE BONDONE. 1530 115,2 | Io 90,7 4 1156 93 = Li ° 
. TRENTO: sa ca 312 90,6 | IO 89,0 6? 999 84? 945 93 54 
Fersina S. Orsola. . . .. 935 90,4 105,5 6 913 BI L » L 
Sila Piazze Pinè... ..... 1067 77,8 61,2 4 964 77? 1105 79 = 4 
Ae tai 212 89,1 -993 8 1192 dI I1s8 93 34 
Cavallino PROLIGSABIA: i sin nani è 1168 46,4 120,0 9 935 102? 1175 10s - 240 
Leno Piazza (Terragnoo), . . ,., 782 64,1 85,8 10 871 84 1182 |. 90 = 311 
id. Fotlismti: coni dda vane i 700 (50,0]| 8?)| 43 6 [729] 69? 1124 86 - 395 
id. ROVERETO: ii «i; 211 68,0 78,2 7 962 85 997 94 = 
ROnzo . +... 0. ss + | 974 66,7 112,0 II 1128 99 » L è 
Ala Ronchi . susa ace eat è 709 Tà,4 88,5 8 963 79? 1326 100 363 
id. ALA: > creda po ea i ‘190 68,9 82,1 6 945 69? L ’ . 
Spiazzi di M. Baldo . . ..| 930 32,5 54,9 6 [779] 58? I1IS 83 - 336 
Belluno Veronese . ..., 148 Bo,1 | sii 90,8 E t106 65 1058 FI 48 
DIGICB -—, «csi nia se wi 115 28,2 | 3 88,0 7 613 69 IozI 75 - 408 


-- — e 


GENNAIO || FeBBRAIO 


Marzo 


APRILE 


Maccio 


STAZIONE Z| - Ne] : E 
SECONDARIO = mm. i: | mu. È mm. 5 mm. È mm. t-; 
ko | (i | Ro ko 
| 
Tasso AGI sci sio LA È Ù 3 355| sl’ 560 37,0 | 
Progno di Fumane | S, Pietro in Cariano . , 24:4 49,3 30,5 
Progno di Negrar | Fane ....... Pie 2ll 32,3 33,3 | 21 37.81. 
NIRBONE e a a 15,3 25,2 6 174 
Valpantena Fosss di S. Anna... .. 60,8 | 3Î 126,8 9, 122,2 | I 
id. MARZANA ......4L. 23.2 51,4 | 8} 390] 7 
Squaranto Roverè Veronese . .... 3 379 sil 835 7 69,3 | 8 
Progno d’Illasi | Tregnago... ..... ; 3 287 sil 445 7 43,8 
Chiampo Campo d'Albero. . .... dl 61,4 229,6 | 10) 169,6 | 12 
id Ferrazza . . .. . 62,3 I77,0 | 10] 148,2 | 12 
id. CHIAMPO 50 coi sian è 38,1 88,2 | S| 1327|tr 
| Tramigna Smvazizn ana du Poli è 24,2 | 5! 29,7) S| 350 
| 
| PIANURA 
Brenta-Bacchiglione | Camisano. . ..... è è 41,3 449 | 8? 473 
id. PADOVA. ci ila SG i 26,7 | SI 438 42:3 | I 
id. FIOVE DI SACCO ..,. 23,8 | sl 16,8 43,8 | 1 
id. | BOVOLENTA sila ENuza i all 193|3?| 11,6 36,7 
id. S. MARGH, DI CODEVIGO 3 23,8) di 252 25,0 
iene | COLTE: VENDA:::-11 è 15,6 | sil 28,6 27,2 
id. ZOVENCEDO ...... 3 37,4 36,2 46,6 | 1 
id. CALDI GUA' e all 346 50,4 70,3 | 11 
id. Lilo ii sia dr è bè 35,6 32,3 39,2 
id. Longare -i0.-a sui Gea i 29,1 50,1 53.1 | rr 
id. COLOGNA VENETA ... 164 4l 292 36,8 | 7 
id. Albaredo d'Adige ..... 16,8 | 3) 47.5 28.7 
id. Montegaldella. ...,.,.. 37.2 55,6 | 8?) 34.4| 8 
id. Lozzo Atestino, . . . ... 3 178) si 398 25,5 
id. Bonavigo, “line dla è 3| 21,9 40,0 23:0 
id. Noventa Vicentina PAIA 3l 11,6 26,6 17,7 | 5? 
id. Montagnana... ...... 3 118 25:7 22,4 
id. Balbo r mu rec das 13,8 23,7 20,6 
id. Battaglia Terme. ..... 3) 1423? 40,3 27,8 | 8? 
id. SE vo4 dia LI 15.4 | 4ll 27.6 26,5 
id. Casal Ser Ugo . ... è. 21,7 15,4 31,6 | 7 
id. SIGNED: e ce ni 16,5 24,1 29,8 | 7 
id. Bagnoli di Sopra ..... 4 16914? 12,5 | s?l 36,9 | 7? 
id. DUE Vi su Si NI a 3] 16,6 26,0 34,6 | 8 
id. CAVANELLA MOTTE. .. 19,8 17:6 12,2 


Giucno 


E”. 


mu ————r 


LuGLIo 


AGOSTO 


(segue) MEDIO E BASSO ADIGE 


61,5 
33,2 
54,5 
15,8 
97,5 
100,2 
51,6 
90,8 


56,5 | I | 


135.4 
66,6 
133 | 


64,2 
51,7 
98,0 


94.1, 


59,4 
58,2 


742 
S| TOS:7 
7|f 103.7 
6 92,0 

41,8 | 


È 


FRA BRENTA E ADIGE 


SETTEMB. || OrTroBRE 


85,6 


114,2 
109,0 


EE 
d 

I 

2 

[x10,0] ,9%| 

"| 

116,7 | 10 


956 
91,7 
135,5 
105,7 
96,0 


I 
I 
I 


nc. = 


da_a Wu A 


ta_si si n “wu W 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


! VEMBRE]] DICEMBRE 


1923-51 


mm, 


Tag. II, 


MEDIA PERIODO 


i 


| SCOSTAMENTO 


DALLA MEDIA | 
mm. 


ei 


———— ———6yS-_o 


Tag. IL 


TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


mm tu 


Li 


GENNAIO || FEBBRAIO | Marzo APRILE Maccio || Giuano || LueLio AGOSTO 
ARE STAZIONE | Pia 

SECONDARIO mm. E mm. : mm. È mm. È mm. È mm. È mm. È 

"#6 “Eb "Eb _ |'Bb "Eb ; 

PIANURA FRA ADIGE E PO 
ATI Villafranca Veronese... . 54 34,0 x6,5 | 2 39,6 126,4 64,2 
id. Cid Dev: nei 49 26,0 14;6 56,7 128,I 46,6 
id. Zevio. ita su è re 31 | [30,0] 24,9 33,3 136,9 | S| 63.9 
id. Isola della Scala... ...| 29 312 13,2 [30,0]] 4?) [xroyo]| 5?) 58,3 
id. BONVOGOOE --,. o a si a 24 24,3 8,8 28,7, | 4 53,6| sli 430 
id. Sanguinetto... .,.... 19 27,3 Bit | tr 37.0 | 3 1183] si 410 
id. LEGNAGO . ....... 16 38,4 145 | 5 42,6 89,8 | 6 40,3 
id. Badia Polesine ...,.,,.. II [35,0] 13,8 | 4 274 61,9 ' 35,9 
id. TORRETTA VENETA .. ro 36,9 15,0 | 3 42,6 504 47,0 
id, editato a 9 46,1 13,2 37.4 52,2 35.7 
id. MOVIGO: n Ca sURÌ 7 47,6 18,2 45,0 69,8 23.4 
id. S. Martino di Venezze . »- 6 445 13,0 | 3 28,9. 50,7 | Sl 16,5 
id. HCINORIO:  ca adae sia I 6 42,4 79 30,5 56,9 29,3 
Risi SARZANA (idrov. S. Marco) . . 5 [45,0 14,0 19,2 49,8 23,0 
Canal Bianco-Po Castelnuovo Veronese . . . | 130 [20,0] 21,6 | 2 58,9 100,2 | sl 35,8 
id. Roverbella . ...., ADS 42 30,0 13:3 | 3 36,6 78,1 | 5 67,7 
id. NOGAROLE ROCCA .,.. 36 29,6 12,3 | = 66,6 80,4 | 6 46,6 
id, Castei d'Ario.....,.. 24 41,6 13,9 12,0 41,3 | SI 71:7 
id. Governolo ......,., r6 32,6 9,9 i 28,7 54,7 46,6 
id. Gelli; 00; Du Pu Py 13 27,2 6,7 | 3? 445 58,5 | 4ll 38,8 
id. Castelmassa...,...., I2 28,0 9,0 41,0 740 | Gli 430 
id. EURO: cr apo re vr ro 444 13,1 | 4? 51,3 61,9 40,0 
id, Fiesso Umbertiano . ... 9 | [45.0] 7,5 552 82,2 37,6 
id. Cavanella Po. ...L4., 8 26,8 23,8 9,7 85,6 | dll 432 
id. - Isola del Mezzano va 3 [40,0] [10,0]] 4? 30,9 31,2 | 6| 42,5 
id. MOTTA DI LAMA .... 3 [359] 10,9 | 2? 15,6 STO | dl 494 
id. BARICGRETTA-\:<i ee in 3 [35,0] [xs,ò]] 3? 16,6 48,4 49,4 
id, Ca' Cappellino ..;... 2 41,0 10,6 | 4 8,5 130,0 | sl 26,3 
id. CA' MELLO (Porto Tolle) . , î 54,3 16,6 | 3 583 63,9 40,9 


SETTE 
mm 


42,3 


MB. 


[40,0]| 7? 


20,4 
33,0 
26,7 
33,0 


43,4 |. 


53,8 
43,2 
42,0 
36,I 
42,8 
45.9 
37,2 


a_i 


Nu 


OTTOBRE 


rm " 
| 
Pi 8 mm. 

L) 


Bo 


85,2 


[80,0] 10? 


106,0 
96,6 


106,5 


46,6 
352 
33,8 


MEDIA PERIODO 
193351 


mm. 


39 


SCOSTAMENTO 


DALLA MEDIA 
mmm 


I 
Do 


1 
3 


—— 


40 


Bacino 


SECONDARIO 


Dal Quieto 
al Risato 
id. 


Lumiei 


STAZIONE 


Altezza sol 
livello del mare 
5 {metri} 


DAL 
CITTANOVA .-..... 4 
Bhegole: cu <uu i 4 4 
DMMDDITEIBIS O, ia sà au 275 
MALNVORE: viene ci n 5 
ISEUMaAno:: so ea dl sa 2 
BASOVIZZA . ....., 372 
POGGIOREALE del CARSO | 320 
(Opitima) | 

Se: PRIORIO nana ali 235 
SERVOLA:;-. iu sid éI 
TIREBO:0 ui R i 
Monfakone.......,. 6 
Borcdla a sa Di sia 5 
ARIIRILECEENIE: o acacia » 

TR e da a aa na 663 
GORIZE: «ce dia a 86 
Mt oi va da wa da i 633 
Wadronza: sica 4 poi 320 
CISERIIS Gui sa #1 i 264 
Cergneu Superiore 329 
ASM: e a ? 196 | 
Povolatio soim.ice dm i 136 
PULFERO Lu vi. via i, 184 
RBB RER! rec su VI 730 
Cicli da Aa 240 
Montemaggiore è 954 
CIVIDALE: i. si sii 138 
S, Vollango . ...... 754 
SESTO: ipoliPRERA È 1310 
Camporosso in Valcanale 806 
TRAPERISIO: iiarrana d 751 


TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


| PRIMAVERA 


INvERNO 
. (dic.-febbr.) 


(mar.-mag.) 


274.1 |2I 89,7 | 
283,6 |22 83,7 
249,0 |20 103.4 | 
276,7 [20] 950 
296,2 |22 95:5 
326,6 |22 121.4 | 
370,0 |25 TITTI 
465,0 |2I 145.0 
286,6 |24 126,5 
303,4 |25 120,6 
315,7 |20 110,9 
329,5 |26 132,2 
276,8 [19 97,0 
ISONZO 

4591 |25 561,6 |27 
384,0 |19 179,6 |24 
382,3 |22 566,8 |28 
387.2 |zo 358,9 |25 
308,0 |24 303,9 |28 
356,7 {20 361,0 |20 
380,0 |18 3050 |24 
351,8 |2z0 220,2 |18 {| 
401,7 |27 || 263.4 {24 
508.5 [23 367,4 [26 
515,2 |23 322,8 |2I 
gina |2I 5154 |27 
414,3 |23 || 266,4 [25 
500,4 |19?}]| 297,3 |17 
DRAVA 

60,5 [15 || 1241 |z2 
361,8 |17 157,3 |IT 
3632 [20] 190,6 [27 


TAGLIAMENTO 


Passo della Mauria ..... 12098 
| FORNI DI SOPRA 907 
BATES: reina a 1200 


139,2 |I7 278,0 [27 
146,4 |I8 252,1 |25 
172,2 |I9 273,1 |30 


EstaTtE 


(giug.-agos.) 


288,7 
257:7 
241,8 
259,2 
294,8 
233,8 
2307 
387.2 
217,9 
228,0 
2397 
246,3 
188,0 


7553 
208,1 
694,6 


689,0 | 


476,5 
493,5 
463,4 
495:5 


4i1,0 | 


570,2 
451,5 
623,5 
359,8 
371,3 


369,0 
385,6 


- 462,6 


425,5 
390,8 
4910 


ria 


32 
34 


AUTUNNO 


{sett.-nov.) | 


774,0 


679,6 | 


647,9 
655,8 
694,0 
986,3 
866,2 
II24;I 
601,0 
1004,6 


| 13565 
558,4 
14374 
ID2I,Y 


287,9 
549.4 
552,4 


531,4 
555,6 
621,8 


22? 


[36 


36 


Anno 
(genrm.-dic.) 
Î 
1056 | 94 
983 | 93 
948 | 92 
973 9I 
1037 93 
1177 |Ico 
1331 |II3 
1$15 |tTIo 
1070 |I06 
rosa |tro3z 
II194 93 
I113 |103 
1003 95 
3159 |II7| 
1477 |Io09 
3235 |127 
2537 |12zi 
1945 |tr22 
1970 |t1oo 
1872 [104 
1773 | 88 
1833 |r2z3 
2541 |tIro 
2272 |tIog 
2797 |II6 
1679 |IIS | 
2223 9I? 
873 |1tr 
1497 | 79? 
1569 |1I5 
1398 |103 
1393 |I20 


1625 


rea: 
= 


£ INVERNO 
Bacino è LA (dic.-febbr.} 
STAZIONE FS 
ISECONDARIO]| ii A E 
3 ‘Bo 
(segue) 
Lumiei LA MAIMA Lone ; 1000 206,4 |22 425,3 5798 |37 1556 |134 
id. AMPEZZO sia | 3660 192,8 |I9 329,0 699,6 |3r 1483 |tirs]l 
Degne | oniima: > si drarenna 1189 126,5 |18 538,5 578,5 [36] 1534 [13 
id. FORNI AVOLTRI 888 89,6 |13 363,8 5spI |3r 1208 | 97| 
Pesarina | PESARIIS ...,,..., 758 | tari [ts 388,2 567,0 laaf 1338 [113] 
Degano | Chialina (Ovaro) ....... 492 144,3 {rs 402,4 698,6 [31 1589 |1rr | 
Villa Santina... .....| 363 190,2 |I6 440,1 903,9 |3r 1851 |trot 
Bit ZOVELLO ........| gio] 1397 [18 385,0 671,4 [3x1] 1586 [tz 
id. TIMER (avi i I io 133,9 |16 | 399,0 7580 |35 1683 | 118 
id. | Avosacco ......... 471 150,0° {15 376,1 717,3 |31 1572 |tIo7| 
Chiarsò | PAULARO . ....... 690 152.3 |I& 482,4 824,5 |33 1831 |113 
Fella MALBORGHETTO . 721 202,7 |I& 426,1 627,6 |35 Isro {Ito 
Pontebbana] PONTEBBA ........ 562 253,0 |r9 473:4 778,0 |33 1902 |117 
Fella Chiusaforte (Lv. cu di. 392 336.1 |2I 493,3 1033:4 |39 2083 |ItI 
Raccolana | Saletto di Raccolana i 517 261,9 |16 597:7 908,1 |34 2174 |10$ 
Resia Corta: cnc’ zii wa a x a 641 348,0 [17 599,5 1139,4 |28 2670 84 
id, Ossnbeo:souia dii Lu ve “| 490] 3360 |t7 596,5 | 11390 |29|] 2501 | gal 
id. IRESIA. <P; ig Va pi, 380 332,5 |20 712,8 12718 |34 | 2871 [rog 
Alba TARE RIDE: -.- o xa 650 289,4 |I6 465,9 674,7 |33 1757 |103 
Aupa MOGGIO UDINESE ,,. 337 206,0 |I9 496,6 ‘729,0 |32 1742 |Iro] 
Venzonassa | VENZONE ........ 230 206,3 |14 559,2 641,6 |34 1790 | 97 
GEMONA sa;a Da La i 307 280,0 |rg 679,6 | 723,9 |38 2198 |tI7 
Palar ACGESSO: ci sca SU HA 197 231,4 |18 593.3 | 1107,2 [36 2503 {t14| 
Arzino BS. FRANCESCO ... +. 397 221,8 |28 415,2 [850,0] [392] [1938] |128?} 
S. DANIELE DEL FRIULI | 252 249,4 |2I 374,3 556,4 |32 1497 |1oé] 
Pinno 13 ssa è 201 | 300,8 |18 438,5 6790 |29] 1761 | o6ll 
Cosa GUAGWZEITO soil 4 4 563 314,4 |18° 556,5 293,4 |35 2201 |123 
DINNER ara i è 215 276,8 |I8 480,1 759,7 |33 1899 |107 
Spilimbergo .....,... 133 176,8 |I1? [395,6] [561,0] (26?) [1395] | 72 
S. Martino al Tagliamento 70 279,4 |20 408,6 [si7,0] [as] [1462] | 82 | 
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 
Isonzò-Cormor | Tavagnacco ' 155 | [384,8] [17 213,0 |ts?lj [392,7] |t8?)) ([s80,1] [20°] [1622] | 83? 
id, UDINE .. ... 146 294,0 |; 184,6 |24 373,2 |25 518,4 |34 1408 |rio 
id. MENO: ann 72 383.7 | 169,1 |21 3143 |20 434,6 |29 1294 | or] 
id. Cormant.: 0 0 na 3 63 292,6 149,8 |r2 287,0 [15 510,8 |35 1323 83 | 
id. Pomzinolo:0; cc: su siga 6: | 3436 | 217:9 |23 || 353.6 [aoll  sina [32 1448 |ror 
id. Léueatto cio ia «n dei 59 338,0 215,0 |24 392,3 |22 482,8 [35 1470 |1I04 
id. Gradisca, « si su gue sa 38 | 408,6 181,4 |26 || 307,8 [23] 4497 [39] 1377 |trs 
id. PALMANOVA ...... 26 | 2710 | 121,8 |23] 2842 |24|{ 3794 [33 1055 |roz] 


lira rn 


Tas. IIL 


BacIiNO 


SECONDARIO 


” 


STAZIONE 


TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


INVERNO 
{dic.-febbr.) 


giorni 


(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 


Tsonzo-Cormor | Castions di Strada ....., 
id. CERVIGNANO ...... 
id. —|S. GIORGIO DI NOGARO 
id, TORVISCOSA ...... 
id Aguithela: ci 3 Folli i 
id. GRADO; | dc Le nu du 
id. BONIFICA VITTORIA (iar.} 
Cormor-Tagliam.| Moruzzo .......,., 
id. BasiBanei;i soi somma: (I 
id. S. Lorenzo in Sedegliano , 
| id CODBOIPO:.......-.-o-xn 
id, ARI: da cu gas vs 
id. Rivarotta. u i - . . i. 
id. © LATISANA ., . ... 
Gorgazzo | Gorgazzo .....,., A 
Artugna | AVIANO....,,. , 
SACILE , . ° 
Meduna | Frasseneit ......, î 
id. TRAMONTI DI SOPRA. . 
Chiarsò | Campone.......... 
Silisia CIISEDIE. crono dia 
Meduna | POFFABRO ....,... 
id. Cavasso Nuovo . ..... 
id. MANIAGO 1 Soli sb ; 
id. Basaldella ......., 
Cellina CIMOLAIS . ue scia È 
id. CLAGT « iu worsg nà 
id. DIGA CELLINA . .,... 
id. Mi AIR LL. ue nl 
Monticano | Formeniga "O MRI : 
MADIDOIA:\. di a 4 dn 
S. STEFANO DI CADORE 
Padola Dosledo:. s-. si cia i 
Ansiei MISURINA at Da 
id. AURONZD: Gi a Da 4 
Piova IIEBIAEARO i e di 


SOTTOCASTELLO ..,,, 


1217 
908 


19514 


311,9 {18 
336,5 [19 138,8 
278,2 {19 136,2 
2940 |2I 145,5 
329,9 |2I 97,8 
335,0 {IS 748 
403,5 |20 115,5 
325,1 |I5 240,0 
362,0 |19 195,9 
309,6 |17 179,8 
262,0 |I8 166,8 
305,1 |1r8 149,0 
292,8 |17 139,I 
214,2 |20 135.8 
LIVENZA 
209,7 |IR 262,9 
249.4 |2I 289,8 
184.0 |I9 163,3 
747 |16 385,9 
III,;4 |I6 353,I 
3145 |17 312,0 
243,9 |14]| 408,2 
269,4 |I5 370,0 
238,1 {13 | - 3r1,2 
213,3 |22 293,5 
146,2 |19 206,0 
121,6 |14 297,1 
186,9 |17?|| 272,6 
[177,2] |17?]] 2444 
218,9 [rr?l: 358.1 
138,2 |I4 [229,6] 
PIAVE 
123,8 |14 171,5 
86,5 |I2 182,I 
100,9 |I6 220,3 
[93,7] |14?]] 209,1 
80,9 |15 246,4 
81,4 |18 189,5 
106,2 |I6 155,2 


ba: 


25 


380,2 
318,8 
161,4 
278,2 


[203,4] |18? 


134,0 
198,6 
419,5 
439.5 
367,3 
334,0 
218,3 
220,6 
181,8 


379,9 
465,6 
290,0 


308,I i 


494,0 
443,3 


479,3 


451,4 
429,9 
366,6 
291,7 
344,8 


' 377,9 


372,2 


15 


33 


[328,5] |19? 


246,5 


383.1 
367,0 
377,1 
411,5 
387,2 
377.8 


294,5 


470,2 
405,4 
345.1 
351,4 
359,6 


583,3 
606,9 
387,0 
1161,4 
10654 
943,0 
1303:5 
108.5,6 
807.1 
679,2 
618,3 
683,2 
757,3 
9747 
528,0 
345,3 


392,8 
394,5 
412,8 
3447 
508,8 
4II,4 
376,8 


33 


ANNO 
{(genn.-dic.) 
mm. | 5 

i) 
1371 |1I9I 
1337 99 
897 | 9sì 
IO8I 98 
[997] | 91? 
906 | 89 
1096 | 98 
[1568] | 72? 
1463 |Io02 
1299 | 73? 
II7I 98 
1043 |tor 
1045 86 
871 97 
1473 |106? 
1653 |trI8 
1060 9I 
1961 |:03 
_ 2086 |1II7 
2064 95 
2477 |103 
2260 |I1rg 
1857 85? 
IS6I |1I1g4 
1276 |Iox? 
1489 |102? 
1643 |102? 
[1821] | 106? 
[1483] | 77? 
[978] | 73? 
1106 |zrio 
1072 |t18 
1163 |133 
Itti- | 136? 
1528 |I2z 
100 |109 
978 |109 


4I 


AUTUNNO 


2Î INVERNO ANNO 
Bacino "52 | (dic--febbr. sett.-nov.) | (genn.-dic.) 
STAZIONE ii e A 
SECONDARIO È cio = 

(segue) PIAVE | 
| 
Costeana | PASSO FALZAREGO . . . | 1985 81,9 |IT| 211,7 [26| 4731 |d4|l 42 [33] tar6 [rar] 
Felizon | Podestagno. . .......|1so6] 106,8 |14?|| 289,3 [2721 3732 |40 485,9 [35 1310 |rI22?] 
Boite CORTINA D'AMPEZZO . . | 1275 [66,8] [137] r7o. [28 407.3 |39 498,7 [33] ([1rro] |r17 
id. S. Vito di Cadore . ....| 1011 76,1 |1s?|" 158,1 |25 343:2 |35 320,0 |30 938 |1o7 

| PERAROLO DI CADORE. 532 93.8 |18 223,4 |25 327.8 |39 507,2 |32 1186 |rIB 
enlgio ca carne 496 82,5 |ts 241,5 |22 341,0 |32?] 580,2 |27 1293 {Ico 

Longarone . ........ 474 | 102,9.|:7| 314,6 [az] 3333 [32] 7532 |30o] 1549 [105 

None [Ge ne scan 926 147.0 |19 277,5 |28 4513 137? 7343 |32 1659 |trg? 
Maè Mareson di Zoldo (Piana:) . . | 1260 96,9 [t4| 281.5 [33] 3718 [39] 5434 [31] 1342 [tt9 
id. FORNO DI ZOLDO ....| 84 so,8 |i2 || 240,6 [2zs|l 4062 |4r|l 5438 [20] 1275 |t13 
Desedan | FORTOGNA . ....,..| 435 125,9 |17 343:3 |26 4094 |37 7552 |31 I670 |I15 
Val Gallina | VAL GALLINA (Dig) ...| 730 212,2 |rg 3644 |30 3530 |35 || 660,6 |34 1624 |120 
SOVERZENE i+. 390 | 1427 {17 285,7 |27 388,4 |34 611,9 |32 1463 |I13 

Lago 5. Croce | BOSCO CANSIGLIO. . . . | rogr 189,4 |2I 309.4 |35 396.2 |33 685,5 |33 1615 |127 
id. Chies d'Alpago... .. 705 162,7 |t7?]] 2543 |27 395,8 |35?)| 588.7 [302] 1429 |un? 
id. S. CROCE SUL LAGO... 409 130,3 |19 258,5 |24 303,0 [33 620,2 |a 1347 |tro7 

id. Ponte nelle Alpi. .....| 404 1375 |I7 || 227.7 |27]| 3782 [322] 573,6 [35 1362 |rré? 
BELLUNO scimmia è 400 143,1 |16 205,4 |23 358.4 |34 497,8 |27 1230 |1o3 

Ardo S. Antonio di Tortal... 513 170,8 |20?)| 304:2 126 306,7 |32 655,5 |32?2] 1445 |too? 
Cordevole: P'Arabbi. siii ns I6Ia 80,5 |I7 208,7 |33 413:4 |38 39I,I |32 1124 |124 
Andraz Andraz (Cernadol) ...... 1520 | 61,4 |I6 182,5 |28 317,1 |4I 350,5 |29 945 |II7 
Pettorina | Malga Ciapela ....... 1428 82,0 |I6?]| 234.2 [30 4562 |4I 474,6 |30? 1303 123?| 
Cordevole | CAPRILE ......... 1023 52,5 |13 162.1 |25 415,23 |42 372,8 |28 1040 |rr2| 
id. Alleghe (sala dii , ...... | 880 493 |13?]| 218,0 [337] [3217] |41?]| [380,7] [20?|] [1032] 123}] 
Biois FALCADE.........|tIso 380 |io || 192,9 [297|| [3745]{40?]| 4146 [ar | [ros1] 115?) 
Liera (SEO: -. vii i n cd se | TR 93,1 |Iz 2950 |33?) 468,1 |42 509,2 |3zof] 1428 |r123 
Cordevole | Cencenighe . ....... 773 792 |13 282,3 |30 297,8 |34 5047 |31 |} 1222 |tII2 
id, TAIBON (Nogarala dii , . . .| 628 90,4 |12 241,4 |26 346,9 |35 487,2 |31 1218 |108 
Ti: STR i ra 876 85,8 |13 | 288,7 [29] 419,4 j4I 685,2 {32 1537 |1I2I 
Cordevole | AGORDO,. ........| 61 822 |IG || 2290 [29] 389,4 [40] 4820 [30] 1223 [117 
Sarzana | FRASSENÈ .......| 1083 109,5 |16 282,8 |30 458,5 |40 602,0 |33 1483 |122 
Mis GOSALDO:( Siae ti4i 1346 |16 272.1 |33 410,7 |38 499,6 |32 1349 |t2I 
id. SOEDIRDIO . at 1 454 134:0 |17 294,4 |25 486,9 |36 655,5 |28? 1604 |Itxo? 
Salmenega | Cesio Maggiore |. ..... 482 147:3 |20 25712 |26 439,0 |36 610,4 |267f 1470 107? 
Porcilla Passo di Croce d'Aune . . . | 1045 131:$ |20 3555 [29 3193 [36 459,6 |30 1174 |rI6 
Stizzon SEREN DEL GRAPPA . . 387 112,0 |17 257.9 |22 332,4 [27 529,0 |30 1256 98 
Sonna Felbte di du Lea | ; | abo 1247 |I7 228,5 |23 331,5 |3I 534,5 |30 1248 |1I0I 
Ariù METE cina de sa 685 [123,5] |19?|| [324.5] [26?]] 257.1 {27 526,2 |27 [1270] | ror? 
Peter: [FOOT ce cacao du 177 121,2 |16 340,8 |23 248,7 |22 515,7 |asî| 1246 | 88? 
Onigo POSSAGNO ... ........ 329 145,5 |18?| 309,8 [20 211,2 |22 458,8 |27 1135 gif 
Soligo CISON DI VALMARINO 261 161,4 |I8 364,8 |27 292,0 |27 488,4 [20 1426 |102 
id. Pieve:di Soligo... .. ... .. 133 152,6 |I7 189,4 |22?| 2144 |I6 466,5 |24 1052 837 


42 


Bacino 


SECONDARIO 


Centa 


| STAFFOLO 


STAZIONE 


Altezza sul 
livello del mare 
{metri} 


PIANURA FRA 


S. VITO aL TAGLIAMENTO 


s è e e se ss e è 


FORTOGRUARO 
BEVAZZANA {Idrov. 1V Bacino) 
CONCORDIA SAGITTARIA 
gi Rei 
Caorle 
ODERZO 
Fontanelle . . . . 
Motta di Livenza... ... 
Gioeraià:; iui sicsioesaa 


s è è è a è 
è sos a sw ns è -d e 
è n. è è è è è s è 


FIUMICINO . . ... 


TERMINE: Gioie dina 
Torre di Fine... .. 6.4: 


VETRIOLO 
Levico (Lido) 
CENTA 


è ss è è so è i 
è dg cn pr. a 


v_ ù i & so è è è è è i 


COSTA BRUNELLA ... 


PIEVE TESINO...... 
S, MARTINO DI CASTR. . 
Tomadico. >. sa «a 
S. SILVESTRO 


è »_s è a dè 


& » & è» @® 


3I 
23 
16 


ti 
+ 


ced Hi 
b_n + D a da da “I 0 (0 U ui a_n o Gw 


INVERNO 
(dic.-febbr.) 


TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


TAGLIAMENTO E PIAVE 


235,3 |20 157,4 
232,2 |r9 218,5 
167,1 21 162,2 
251,6 |I1? 197,3 
259,8 |2r 194:7 
226,4 |19 148,2 
204,4 |16 98,5 
193,8 |I9 145,6 
207,8 |20 138,6 
213,6 |z0 142,9 
130,5 |is | [156,5] 
229,0 |2I 203,2 
247,6 |11 | 214,5 
264,9 |20 || 172,3 
160,2 |20 1476 
248,8 |20 1445 
I9gr,2 |I8 127,0 
158,4 |IB 124,8 
235,8 |20 175.4 
[168,8] |14?] 185,0 
182,9 |IB 148,9 
BRENTA 
88,2 [17 230,2 
fo, | 9 174,8 
88,9 |IS 267,7 
68,0 |14 199,4 
61,8 | 9 145,4 
51,0 |14 117,1 
75,6 |12 185,2 
100,2 |I8 414,2 
83,8 |14 238,9 
77,4 |18 197,6 
65,4 |13 337,0 
71,5 |I5 121,4 
99,4 - |16 233,3 
81,4 |15 361,8 
(97.3) [162] 2171 
81,6 |18 312,2 
99,6 |13 207,2 


20 
26 
Fi] 
ZI 


24 
di 
16 


19 
18 
18 
19? 


375,I 
235:3 
166,3 
206,1 


301,8 
[223,3] 
2734 
244,4 


274.8 | 
4952 | 


352,3 
551,2 


+ 391,0 
4074 | 


561,9 
367,3 
344,0 
465,7 
313,1 
279,4 
[288,5] 


17? 
20 
10? 
17 
19 
14 
18 
18 
19 
17 
15 
19 
12 


19 


345,6 
377,8 
305,3 
298,8 
317,2 
343,0 
297,5 
304,0 
321,8 
269,8 
163,I 
363,9 
288,8 
244,8 
267,6 
248,0 
236,4 
224,2 
237,0 
335,2 
249,8 


(951] 
[763] 
1076 
[848] 
814 
1038 
1036 
1576 
1280 
IT4I 
1615 
[1048] 
1196 
1586 
[1146] 
1008 
[1072] 


Bacino 


SECONDARIO] 


Piave-Sile 


Di 


STAZIONE 


Cismon del Grappa. . ... 
Monte Grappa . . 
FOZA ... 
Campomezzavia . ..... 
Rubbio 
Oliero 


lo ch eg na 


PIANURA FRA PIAVE E BRENTA 


MONTEBELLUNA .... 
NERVESA DELLA BATTA- 
GLIA parigi 


d'a è. 4 è » 


Saletto di Piave... ... 
PORTESINE (idrovora) . .. 
LANZONI, .. 
CORTELLAZZO (Ca Gamba) , 
Jesolo 
CA’ PORCIA tidr. 11 Bac.) . ,. 
Cartigliano... i 
GITTADELLA i: Fi sui 
CASTELFRANCO, VENETO 
Villa del Conte. ...... 
Piombino Dese 


è è è. è 4 » 


n ala ad 


+ ss. a as. 9 ®s . . Lal Li 


d'a nè è 


CAMPOVERARDO (Fossò) . 
MESTRE (Zelo) , 
Gambarare (Piazza V. Mira) , . 
ROSARA DI CODEVIGO . 
ZUCCARELLO (ldrovora) 


CA’ PASQUALI (Treporti) . 


PRIMAVERA 


InvERNKO 
{dic.-febbr.) 


E 
à 


DA 
3É 
a3 
"i 
si 


(segue) BRENTA 


205 116,7 [13 205,3 |20| 
1690 134,8 |14 356,1 |24}| 
1083 | [139,0] |16?]| 313.2 [29 
1022 147,9 |I9 420,6 |3I 
1057 196,4 |22.]] 3514 [337 
155 120,9 |16 293,8 126 
129 119,2 |18?||- 2081 |26]|] 

241,I 25Ì| 


72 166,7 |17 


163 196,2 |17 
I2I 170,7 |IE 
78 199,8 |t19? 


40 194,9 |I9 
38 205,1 |I8 
15 208,2 |I8 
IO |- 244,9 [21 
9 241,6 |21? 
2 206,4 |I9 
è 219,6 |2I 
2 194,6 |19 
2 217,0 |2I 
2| [t794] 
88 149,0 |I9 
49 175,4 |18 
44 | [173,8] 
28 204.1 |20 
24 188,6 |I7 
22 186,0 
19 183,6 
193,2 |I9 
200,6 
169,8 |19 
173,2 |ro? 
[184,7] 
199,1 |20 
150,1 19 
197,4 |I9 
188,4 [18 
203,2 


bo do OH w iu da la co coca 


265,3 
283.2 
235,0 
354,6 
275,6 
280,0 
219,4 
252,6 


(mar.-mag.) | (giug.-agos.) 


AUTUNNO 
(sett.-nov.) 


1079 
1132 
1188 
1536 
1343 
1230 

QII 
1013 


laici da 
e 


TaB. III. 


STAZIONE 


(segue) PIA NURA FRA PIAVE E BRENTA 


LIDO (Vaneda] . ... ui. 
Faro Rocchetta ....., 
CHIOGGIA: “i svi SRG 


ASTRGG: (iu soa va ari 
PONE: sci oi «l wa 
Treschè Conca... .... 


Velo d'Astico ......, 


COGOLLO DEL CENGIO . 
(Centrale Zanini) 
Crosatc ti Li Dda ss 


Breganlio; =) Si «iu 
RTREORIZE è pa anne fore 


Pian delle Fugazze .... 
STARO:= 0 2 vii Sia 
CEOLATI {5. Antonio di Valli} 

GEIE. 0 ac ia dux cla 


LAMBRE D'AGNI,.,.... 
Rovegliana è reni 
BECGARO:-. suiaiealo 
Valdagno ..... La 
Castelvecchio... ..... 
Brogliano: i. aa 


S. VALENTINO ALLA MUTA 
| MONTE MARIA. ...,., 


TOTALI STAGIONALI ED-ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI 


InvEeRNO 
{dic.-febbr.) 


164,6 
172,3 
Ir1,2 


76,3 


117,8 

86,1 
1115 
113,2 
108,3 
141,8 
122,6 
135,9 
158,2 
158,3 
193;0 
127,3 


[150,7] 


132,8 
152,0 


[150,8] 


1751 
1904 


AGNO 


199,0 
142,2 
150,8 
1744 
1848 
155,0 


ALTO 


56,6 
44,I 
50,0 
27,7 
30,1 


94.0 
71.7 
64,9 


BACCHIGLIONE 


266,1I* 


349,6 


‘317,8 


257,0 
368,2 
296,3 
348,9 
336,8 
276,8 
236,6 
1775 
224,1 


ANNO 
(genn.-dic.) 
mm | È 

| 

624 73 
573 | 6? 
437 70 
Iorio |rog? 
1275 |I04 
1123 |IO$ 
T105 |105 
1447 |108 
1167 |1os? 
1404 |Ioi 
rI9I 96 
1149 87? 
1054 | 87 

946 83? 

950 | 83°] 

1560 |t13? 
(1688] | rit? 
1620 |IIo 
1287 |t03 
[1074] | 83? 
953 90 
985 97 
1861 |Ir3 
1445 | 96? 
1582 |I06 
1206 |troo 
[1270] | 86? 
[1035] | 75? 
BIT 118 
[705] | 98? 
(867) |1ro? 
597 | 34 
[470] | 65? 


Bacino 


SECONDARIO 


Rio Solda | Solda di Dentro 


Trafoi 


Plima 


Valsora 
id. 


Isarco 
Fleres 
Isarco 
Vizze 
id. 
Ridanna 
Rienza 
S. Silvestro 
Braies 
Rienza 
Casies 
Anterselva 
id. 
Aurino 


Gadera 
S. Cassiano 
Campil 
Gadera 
Vigilio 
Fundres 


STAZIONE 


(metri) 


È 
a 
È 
< 


i 
È 
2 
E 


Prato allo Stelvio ... 
SILANDRO i 


Plan in Passirio 
Talle di Sopra 


a. s sn da ss as dè» 
è a es. dada » è 


VIPITENO . .. 
ALLA DISCESA 
PRATI... +4: 


S. Vito in Braies . 


S. Maddalena in Casies 
Anterselva di Mezzo . . 
Rasun di Sotto 


pisa na dc 


Campo Tures . . . 
RIVA DI TURES 
Selva dei Molini 
S, LORENZO IN PUSTERIA 


è ® è ss s_ s ss ©“ 


InvERNO 
(dic.-febbr. 


mm. 


16,4 
54,7 
13,7 
II,5 


[21,8] 
[22,0] 


67,4 
36,2 
46,7 

8,0 


cf 


PRIMAVERA 
(mar.-mag. 


(segue) ALTO ADIGE 


[63,2] 
128,1 
[56,5] 
32,9 
744 
115.9 
187,7 


[88,3]. 


211,8 
I43:I 
163,9 

72 
120,2 
14414 
118,9 
112;5 


° B9,0 


165,I 
226,8 
117,7 

83,4 
130,4 
227,9 


[113,3] 
[146,7] 


99,0 
120,8 
172,8 
179,2 
101,7 
191,9 
147,1 
200;5 
213,8 
187.2 
108,2 
276,9 
116,3 
135,4 
rrr,6 


(74:3] 


180,6 


ESTATE 
giug.-agos.) 


== 


155,9 
358.4 
164,2 
170,6 
200,9 


[188,3] 


237,5 


[188,9] 


248,2 
309,9 
339,8 
204,2 


., 313,8 


251,3 
2097 
181,9 
228,0 
327:7 
361,2 
3142 
206,8 
2618 
303.0 
3374 
3553 


[282,8] 
334,7 


47%5 


AUTUNNO 
sett.- nov.) 


E mm. 
°. 


155,4 
435,8 
257,4 
195,5 
231,2 
[240,6] 
425,1 
[399,1] 
$0r,2 
481,4 
[513,7] 
391,9 
385,2 
481,4 
[337.5] 
410,3 
283,6 
564,3 
538,2 
417,0 | 
2634 
424,6 
532,9 
258,8 
2753 
322,7 
263,3 
29014 
305,8 
226,3 
360,8 
316,3 
[318,1] 
382,3 
497» 
251,9 
328,8 
2587 
286,1 
235,6 
214,4 
480,2 


nà 
— 
= ————————_——& 


Bacixo 


SECONDARIO 


STAZIONE 


BRESSANONE . 


Fib .... 0 
TINO a. n a 
Soprabolzano . . . 


CARDANO .. ... 


NOVA LEVANTE 
SARENTINO 
BOLZANO ... 


Redagno...,. 


* . ® * L_] 


* = CI = 


INVERNO 
{dic.-febbr.) 


(segue) ALTO 
873 84,9 |14 
1354 51,2 |13 
972 743 |tr 
560 22,0 | B 
1150 65,0. [17 
1236 43,8 | 8 
490 39,1 | 8 
900 547 |10 
1019 593 |13 
1206 76,8 |13 
444 [39,1] |10? 
1178 58,2 |Ir 
966 47,6 | 9 
273 [39,8] [12? 


TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


PRIMAVERA bere 
(mar.-mag.) | (giug.-agos.) 
mm |É| mm |É 


ADIGE 
ro8,I |20 264,9 |34 
[150,2] |16?]| 295,0 [25 
87,1 |14 363,3 |35 
96,6 |18|| 269,0 [30 
133.1 |20?) 351,4 |4t? 
(123,4) |25?]] 3844 133 
124:4 |19 347.1 |30 
167,1 |17?|| 364.6 |30? 
86,9 |23 436,2 |29 
128,0 |22 347.8 |36 
79,8 [t6 || [259,6] |26? 
I6G5.I |24 || 447,0 [35 
166,6 |24 331,5 |35 
90,6 |I9 | 3194 |32z 


MEDIO E BASSO ADIGE 


i] io] * » » 


S. Nicolò di Caldaro... . 


Bronzolo. . ... 


PAGANELLA . .. 


sa n a è 


1562 
568 


250 


224 
1580 
2600 


1379 


53,3 |12? 
. 39,0 [to 
27.4 6 
63,5 |13 
67,0 |ra 
43,0 |13 


207,9 [20 || 395.8 ]35? 
109,3 |I5 2350 |24 
TIO,4 |I4| 2544 |26 
204,6 |20 284,6 |27 
1748 |25 218,8 |34 


AUTUNNO 
(sett.-nov.) 


_———_—_ 


Ti 


3118 |3I 
4r1,8 {25? 
303,6 |25 
252,4 |26 
342,8 |30 
254,6 |28 
226,8 |20 
263,3 |IS 
240,7 |20 
3750 |2B 
[202,2] |25? 
276,6 -|25 
415,6 |29 
359,6 [27 


[821] 


BACINO 


SECONDARIO 


Valpantena 
id. 
Squaranto 
‘Progno d’Illasi 
Chiampo 
id. 

id. 
Tramigna 


Brenta-Bacchigl, 


———z —r———————— — 


STAZIONE 


PREDAZZO ... 6.4. | 1020 


CAVALESE +; iu sé :{ 1014 
Cadino di Fiemme ...,.,.| 1150 
AIBETTEO: su sia aerea | 300 
POZZOLAGO . iii. 460 
Luv dii aa ra 0 
MONTE BONDONE . .. 1530 
SERRERTEZA pomace «CE ce « 312 
S. Orsola... xa, 925 
Piazze Pinè ... «ii i | 1067 
Alden wizard 212 
FOLGARIA ......,..| 1168 
Piazza (Terragnoto) . ....,.| 782 
Foce. «cars «è 100 
ROVERETO. su Wa - 2II 
Ronzo . . . s » 974 
Eolica A 709 
RA ode e da | 190 
Spiazzi di M. Baldo ....| 930) 
Belluno Veronese... ... 148 
ale Di i di a di i 115 
AL: core È 188 
S. Pietm in Cariano . . . . 160 
Fane ...... dea RI A 
VERONA: sSiogeai > 60 
Fosse di S. Anna. . . 954 
MARZANA ....., 135 
Roverè Veronese . . .... 847 
Tregnago... ... . 371 
Campo d'Albero ......| 90 
PIREO: sua a 361 
CHIAMPO. sie3 svi r80 
Soave E Na È 40 


PIANURA FRA BRENTA 


Camisano... |. |... . lla 24 
PADOVA <<. 2. doc 13 


PIOVE DI SACCO. .,... ? 


190,5 
165,0 


163,2 


E ADIGE 


lin 


45 
TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI 


InveERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO ANNO 


È _È AUTUNNO ANNO 
STAZIONE 13° (dic.-febbr.) | (mar.-mag.) || (giug.-agos.) || (sett.-nov.) | {genn.-dic.) Balano tan 1a? (sett.-nov.) | (genn.-dic.) 
5° E E. ||sEconparIO 38° E 
£ mn. | S mm. [a] È mm. | Ss 
peri ‘© © cons. è "ho 
ca pa | 
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE E (segue) PIANURA FRA ADIGE E PO 
BOVOLENTA... a 7 156,0 |20 67,6 |r4? 93.5 [1 206,4 |23 533 76? Ao ZERO: cori male è 3I [116,2] 17? r16,9 |r9 234,I |14 273,0 |24 [766] | 78? 
S. MARGH. DI CODEVIGO 4 139,0 |I7 || . 740 |19 66,6 |14 176,8 |21 459 | 77 id. ISOLA DELLA SCALA , . 29 109,0 |17 53,4 |rx || [x98,3] |1s?]| 208,4 |26 [600] |. 75? 
COLLE VENDA. . 575 162,0 |I7 71,4 |19 180,5 |14 195,8 |22 621 78 id. Bovolone, <<. dii su sia si - 34 [87.1] |15? 32,4 | 9 130,3 |I4 [147.3] |16? [428] .| 58? 
ZOVENCEDO . 280 168,5 |I5 110,2 |23 227.4 {14 || [271,8] {27? [794] | 83? id. Sanguinetto . ....... 19 90,7 |13? 61,8 {ro 196,3 [II 209,3 |t5 597 54? 
CAL DI GUAÀ ... 60 167,8 |19 155,2 |24 167,9 |13 306,2 |28 806 89 id. LEGNAGO i: nia 16 127.9 |17 72,3 |18 172.7 |16 229,9 |19 643 77 
MIGRATORIE Mea ib a 31 136,5 |17? g7.1 |17 211,5 |Is 268,0 |22 746 75 id. Badia Polesine... .... rr | ([r13,4] {17? 58,0 [14 125,2 |13 203,2 |2I [548] | 72? 
«0 29 177,3 |I6?| 132,3 [22] 1531 |9| 308,1 |25 778 | TT id. TORRETTA VENETA ..| i1o0| rr1a,6 [16 76.4 |I4 || 140.0 |13] 207,0 |22 575 |_.73 
COLOGNA VENETA... 24 | (132,9) [172] 82,4 |i6] 119,6 |iz|l 233.4 [25] [599] | 77? id. Lendinara... .. .... 9 119,7 [is] 527 |ts? 125,3 |1r| 2043 [20 539 | 67? 
Albaredo d'Adige 24 121,8 |16 93,0 |16 170,8 |I4?] 233,4 |19 652 727 id. ROVIGO: eci «ia alate i 17| [132,2] [17? 59,6 |i7 |] 138,2 |t3 214:4 |23 579 76 
Montegaldella 23 190,7 17 127,2 |22?| 169,5 [13 303,6 |23 793 82? id. S. Martino di Venezze . . . 6 144,5 |17 52,1 [14 96,1 |ri 209,8 -|2I 520 71 
Lozzo Atestino 19 140,3 |1I6 83.1 |I7 204,3 |14? 217,5 |19 659 73? id, Pieaoni Gi LU wa Wls:d 6 112,0 13? 49,6 Îro 116,6 |II 194,8 |20 518 59 
Bonavigo ..... 19 132,3 |I7 84,9 |16 177.4 |13 255,3 [19 685 71 id. SARZANA (larovora S. Marco) . 5| [r20,0) |16? 48,6 [Is 92,0 |I2 191,2 |21 [471] | 68? 
Noventa Vicentina . 16 126,7 |I6 55,9 |12 152,3 [14 || 203,9 |18? s60 | 651 co utare p.| Castelnuovo Veronese . . . | 130 [89,7] |14?]| 120,1 |13 194,9 |15 193,0 |20 [625] | 67? 
14 127,1 |t7? 59,9 [IS 1143 |t2 220,3 |I19 547 go? id. Roverbella: «.- i 42 108,8 |17? 72.5 |t2 182,4 |I4 213,5 |20 618 66? 
ESE di Lara 13 122,9 |2I 57,1 |IS°|| 118,7 |I6 196,1 |24 ‘516 | 82 id. NOGAROLE ROCCA ... 36 110,0 |17: 71,4 |t7 193,6 {17 || [199,7] |22?f [610] | 79? 
Battaglia Terme . I 154,2 ‘|16? 82,3 |Is? 107:7 |Il 233,6 |I8 582 68? id. Castel.d'Ariò . ... sc... 24 | [116,1] |15? 61,4 |13? 125,0 |13 215,2 |16 [580]. | 6o? 
MONSELICE ........ 9 126,6 |20? 69,5 [18 105:7 |12 || © 198,0 [ar sos | 77? id. Governolo . . ... sas 16] [99,3] [162] 96,5 | 8 130,0 |12 |] 230,9 [zx] [611] | 61? 
Casal Ser Ugo 8 163,2 |20? 68,7 |Is t11,5 |r2 234.8 |25? 584 29? id. Outleia:- iii scrata care ‘13 90,3 |12? 59,3 {r2?]| 141,8 [ro 212,7 |17? 560 58? 
7 129,8 |20 70,4 |18 136,5 |I2 209,8 |22 565 78 , SR Castelmassa 6 ..... nola ra 843 |16 46,0 |13 158,0 |I2 182,0 |I7 488 GI 
Bagnoli di Sopra 6 133.2 |18? 66,3, |16? 98,0 |r2 198,6 |2o? 537 nI? id, Ficarolo: . vi 3 «ia 10 109,3 |14? 39,9 [t0?]| 153,2 {Io 180,6 {17 539 | 5600 
RA Da TS Ed 4 139,3 |18 77.2 |15 77,6 |Io 188,4 {17 514 65 id. Fiesso Umbertiano . .... 9 [113,8] |14? 80,5 {Ig 175,0 |r3 206,0 |20 [632] | 67? 
CAVANELLA MOTTE... 1 130,4 |17]' 49,6 14 102,9 | 9 158,0 |23 474 | 67 id. Cavanelià Po. cui xo rs 8 106,7 |14 59,6 |r4?| 138,5 |ro 158,1 |18 535 | 59? 
id. Isola del Mezzano ..... 3 ([uro;o] [152] [518] |r6?] 104,6 |14 149,9 |19 [491] | 70 
PIANURA F R A ADIGE E PO id. MOTTA DI LAMA. EE 3| [rro,o] |14? 46,0 |14?||  r22.0 |ro 162,5 |19 (482) | €2 
i id. DARICETTÀ: ec mio 3 [tro,o] 15? [52,2] |13?]| 1144 |rr 161,4 |22 [484] | 67?) 
Glige- Tartaro | Villafranca Veronese 54 115,9 |16 91,4 |tz 230,2 r4 | 199,2 |17? 64o | 61? id. Ca' Cappellino .....-. al [14r,3] |17? 35,1 |13 164,8 [io] 146,6 {21 gio | 66 
49 | 104,9 |14 935 ls | 231,4 |13 | 231,5 bol 691 | 64? id, CA' MELLO (Porto Tolle) I 140,5 |20 444 |13 109,7 {I0 158,2 |2I 303 73 


PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI Tag, IV. 
SVI et ente | Ve aa INTERVALLO IN ORE ua 
BACINO i : 6 13 24 
STAZIONE ? — - e - 

SECONDARIO i i Inizio Inizio Inizio Inizio | 
mm : mm. mm. | I 
giorno e mese ocrà giorno e mese orà giorno e mos ora giorno e mese ora |l 

i iliriial | 

DAL QUIETO ALL'ISONZO 

vi 

Dal Quieto al Risano | MOMIANO ,....... 275 | 3%3 | 28 luglio 12,30/] 39,4 | 28 luglio 12,10] 48,4 | 29 luglio 1,10|| 61,8 | 28 luglio 22,30 61,8 | 28 luglio 22,30 |[106,2 | 28 luglio 12,10| 
Dal Risano all' Isonzo | BASOVIZZA........ 372 | 15,4 | 24 luglio 32,00 || 22,8 | 11 ottobre 12,00|| 40,4 | II ottobre 10,00 || 52,6 | 28 luglio 21,50|| 55,6  t1 ottobre 8,40] 65,8 | 283 luglio 10,20 | 
id TRIESTE =: Dedo II | 20,1 | 29 luglio 2,20 |] 29,4 | 29 luglio 1,55|| 43,2 | 29 luglio 1,20] 54,6 | 28 luglio 22,30|) 56,7 | 28 luglio 21,05] 72,8 | 13 febbraio 24,00 

ISONZO 
2 # 

Torre MEUBI: > aes dn aio è 633 | 32,0 | 12 settembre | r0,00|| 528 | zo agosto 11,20 | 65,8 | 26 ottobre r1,20|| 116,4 | 26 ottobre 9,00 || 198,8 | 26 ottobre | 3,00[|298,0 | 25 ottobre | 1840 

id. CISERIIS.... Ed 3 264 | 360 | 7 settembre | 16,g0|| 26,8 | 7 settembre | 16,30] 46,0 | 21 ottobre 8,50] 64,0 | 21 ottobre T.I0||tog,6 | zi ottobre 4.50 || 170,0 | zo ottobre 17,40 | 
Natisone PULFERO'‘.i si. vis 184 | 18,4 | 20 giugno I6,IO|| 23,4 | 20 giugno 15,40|| 37,2 | 20 giugno 15:30] 444 | 26 ottobre 7.40|) 73,6 | 21 ottobre 5,00 || 107,8 | 25 ottobre 18,50|ì 
id. CIVIDALE -o-20 ar sa è 138 | 24,0 | 23 giugno 16,30|| 27,6 | 23 giugno 16,20||] 38,6 | 21 ottobre r1.40|| 66,6 | 21 ottobre 11,40|| 83,4 | 21 ottobre 6,00 || 109,2 | 20 ottobre 18,10 
DRAVA | 

Slizza | TARVISIO: siete st ala | 751 | 19,4 | 17 agosto Î 14,30 || 33,2 | 17 agosto | 14,00 || 65,8 | 17 agosto | 12,50 || 76,3 Î 17 agosto | 10,10 || 96,4 | 17 agosto | 8,40 || 123,6 | 17 agosto | 6,20 | 

" | 

TAGLIAMENTO 

Lumiei LA MAINA è a + | 1000 | 25,6 | 18 luglio 15,00 || 25,6 | 18 luglio 15,00 || 29,4 | 19 novembre | 16,00|) 53,8 | 19 novembre | 14.t0|| 99,0 | 19 novembre | r10,00|{126,0 | 19 novembre 1,50 

id. AMPERZIO: Gre ds #51 560 | 30,6 | 5 settembre | 2r1,30|| s7#| 5 settembre | ano] 778 | 5 settembre | 2o0,10|) 83,6 | 5 settembre | 17,10|] 84,2 | 21 ottobre 4,50||124,2 | 19 novembre 1,00 

Bùt TOLMEZZO:= i ix su di 323 | 33;3 | 17 agosto 14.40] 333 | 17 agosto 14-40 || 35,4 | 26 ottobre 5.40 || 67,8 | 26 ottobre 6,00 || 102,6 | 26 ottobre 3,00 || 134,4 | zo ottobre 110| 
Pontebbana PORIRBBA:.. «2 na 562 | 14,6 | 17 agosto 14,00 || 19,4 | 17 agosto 14.00] 27,8 | 26 ottobre 12,00 || 52,6 | 26 ottobre 9,20|| 898,2 | 26 ottobre 6,10|| 118,2 | 25 ottobre 21,00 | 
Resia BERSIA 05 sites ste sea 380 | 52,0 | 15 luglio 17.40|| 90,2 | 15 luglio 17,49 || 145,6 | 15 luglio 16,30 [178,4 | 15 luglio 15,30 ||189,2 | 15 luglio 15,30|| 256,8 | 25 ottobre 20,50 
Aupa MOGGIO UDINESE. . . 337 | 27,8 | 17 agosto 8,50|| 31,2 | 17 agosto 8,20|| 45,8 | 17 agosto 8,00|| 67,3 | 17 agosto 8,00 || 110,8 | 17 agosto 8,00|1126,8 | 17 agosto 440 
Palar ALESSO . MANIE 197 | 37,8 | 6 settembre | 20,40|] 60,4 | 6 settembre | z0,10||] 76,4 | 26 ottobre 9,00 || 106,6 | 26 ottobre 1,40 ||227,6 | 26 ottobre 0,20 |{276,8 |] 25 ottobre 19,40 

- S. DANIELE DEL FRIULI 252 | 32,4 | 23 giugno 15,30||' 50,2 | 23 giugno 15,30|] 66,6 | 21 ottobre 7.30 |) 94,6 | 21 ottobre 440 || 145,6 | 21 ottobre 0,30 ||204,4 | zo ottobre 16,50 

Cosa CLAUZETTO .....;.. 563 | 31,6 | 17 agosto I1,40]|| 354 | 17 agosto 11,20|| 42,6 | 21 ottobre 4,50 || 91,4 | 21 ottobre 4,50 || 150,2 | zi ottobre 0,40|| 219,2 | 20 ottobre 17,30 

| 

: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 

Isonzo-Cormor QIINB sco a nà 146 | 27,0 | 16 giugno I 19,15 || 324 | 16 giugno 19,15] 45,8 | 21 ottobre 11,00] 69,4 | z1 ottobre | 11,00] 88,0 | 21 ottobre 6,00 ||133,8 | 20 ottobre 18,00 
id. PALMANOVA. . ....,. 26 | 21,2 | zo agosto 12,50) 26,6 | 15 giugno r,Io| 43,6 | zi ottobre 13.30) 85,4 | 21 ottobre 11,20]| 88,6 | 21 ottobre 5,30 || 113,2 | zo ottobre 17.40 | 

id. S. GIORGIO DI NOGARO. 7 | 214 | 27 settembre | 12,00|| 26,2 | 27 settembre | 11,50] 61,2 | 21 ottobre 14:30 | 93,0 | 21 ottobre 12,00 || 94;6 | 21 ottobre 12,00 118,8 | zo ottobre 18,10 

id. Torviscosa . 5 | 50,0 | 28 luglio 9.00] 53,0 | 28 luglio 9,00 || 54,0 | 28 luglio 9,00 | 82,8 | 21 ottobre 12,00 || 83,4 | 21 ottobre 12,00|| 101,0 | zo ottobre 17.30 
Cormor-Taglia mento LATISANA .- ia 7 | 22,2 | zo agosto 12,10|| 28,8 | 20 agosto 12,00 || 56,2 | 21 ottobre 13,10} 96,0 | 21 ottobre I1,10|} 96,8 5.05 || 117,0 | zo ottobre 17,00 


zI ottobre. 


n — — << -- 


Tags. IV. 


BacINo 


SECONDARIO 


Artugna 


Meduna 
Cellina 


Ansiei 


Boite 


Tagliamento-Livenza 
id. 
Livenza-Piave 
id. 


PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI 


E 

L o 0,30" 

si i Inizio 

$ mm. mm 

ea giorno a mese | ora 
AVIANO SIAE 159 | 438 | 15 luglio ae] 46,8 
MADELEE sii arersvna ii 24 | 29,2 | 23 giugno 16,00!) 41,6 
MANIAGO ........ 283 | 21,8 | 19 giugno 19,20] 29,8 
GLAREUT i ai sa 600 | 28,2 | 5 settembre | 20,50]| 32,6 
S. STEFANO DI CADORE | 908 | x1,6 | 23 giugno t4.to| 11,6 
AURONZO ....,,. 864 | 238 | 7 giugno 13,50|| 23,8 
SOTTOCASTELLO 707 | 244 | 7 giugno 15,30] 24,8 
CORTINA D'AMPEZZO 1275 | 23,0 | 16 luglio 22,10|| 23,8 
PERAROLO DI CADORE , 532 | 14,4 | 5 settembre | 2r,g0]|| 20,6 
FORNO DI ZOLDO . 848 | 14,6 | 16 luglio 23,50|| 17,8 
FORTOGNA (Centrale) . . 435 | 25,6 | 5 settembre | 21,30] 474 
BELLUNO ........] 4ool 350] 5 settembre | 21,30] 410 
APRILE: i. io en 1023 | 29,8 | 15 luglio 14,30|| 37,6 
SGD: , ca n 6r1 | 11,8 | 21 luglio 16,50] 144 
GOSALDO . iui rig: | 15,2 | 9 agosto 22,50|| rm. 
SEREN DEL GRAPPA , . 387 | 21,0 | 5 settembre | 1s.;zo0l| ar3 
POSSAGNO. .....,., 329 | 30,6 | rt maggio 22,00 || 46,6 

PIANURA 

PORTOGRUARO . .... 6 | 30,4 | 3r agosto . | 14,30] 40,2 
MIELI: cesena dub celezi 3 | 37,8 | zo agosto 12,00] 30,2 
S. DONA DI PIAVE 4| 194 | 3 maggio 19,40 || 19,4 
BOCCAFOSSA .,...., 2 | 194 | 20 agosto 13,I0|| 23,2 
CENTFAGGGG SA DU Na 885 | 133 | 9 giugno r,50) 154 
TENDA di Diefi ca sie 569 | 18,2 | 2 giugno 23,55) 18,6 
COSTA BRUNELLA 2030 f 31,6 | 21 luglio 13,30] 30,6 
PIEVE TESINO ., .- | 775 | 146 | 15 luglio | 20,00] 16,5 
5. MARTINO DI CASTR. . | 1444 | 258 | 7 luglio r8,00]) 25,8 
S. SILVESTRO . ..... 577 | 20,0 | 15 luglio 18,20] 20,8 
FPEDESALIO . ...... 379 | 14,8 | 22 luglio 15,20|| 18,4 
‘BASSANO DEL GRAPPA . 129 | 17,8 | 13 luglio 15,40|| 21,0 


Inizio 

mm. 

giorno è mese Ora 
‘LIVENZA 
15 luglio 21,20] 48,2 
23 giugno 16,00 || 46,2 
19 giugno 18,50) 408 
5 settembre | 20,50] 544 

PIAVE 

23 giugno I4I0| 19,8 
7 giugno 13,50|) 31,6 
7 giugno 15,30] 30; 
16 luglio 22.10| 24,0 
5 settembre | 2r1,10|| 36,6 
16 luglio 23,50 | 36,4 
5 settembre ‘| 21,20|| 57,6 
5 settembre | 21,30] 51,2 
15 luglio 14,20|| 39,2 
19 novembre | 18,00] 254,3 
9 agosto 22,50] 39,6 
5 settembre | 15,20] 2350 
rI maggio 22,00|| 62,6 


FRA TAGLIAMENTO E 
31 agosto Ig;io]l 48,4 
2I ottobre IT,50|| 65,4 
3 maggio 19,40] 394 
21 ottobre | Ir,goll 69,6 

BRENTA 

9 giugno 1,20 22,0 
2 giugno 23,55] 18,6 
21 luglio 13.30|| 35,6 
12 luglio 14,40|| 29,6 
7 luglio 18,00|] 26,6 
rs luglio 18,20|) 3232 
22 luglio pui 35,0 
13 luglio 1540) 24,0. 


INTERVALLO IN ORE 


21 ottobre. 
23 giugno 

2I ottobre 
19 novembre 


21 ottobre 

7 giugno 

7 giugno 

16 luglio 

5 settembre 


19 novembre 
5 settembre 


5 settembre 
15 luglio 

19 novembre 
19 novembre 
21 ottobre 
ti maggio 


21 ottobre 
z1 ottobre 
2I ottobre 
21 ottobre 


9 giugno 
2 giugno 
21 luglio 
19 novembre 
ro novembre 
Ig novembre 
19 novembre 
rà novembre 


4,00 
15,50 
8,00 
I6,I0 


1,20 || 


23:55 
13,00 
15,00 

8,50 
16,00 
15,10 
15,00 


zI ottobre 
zI ottobre 
zi ottobre 
19 novembre 


21 ottobre 
zI ottobre 
7 giugno 
19 novembre 
5 settembre 
19 novembre 
5 settembre 
5 settembre 
15 luglio 

19 novembre 
19 novembre 
zI1 ottobre 
tI maggio 


i zi ottobre 


21 ottobre 
21 ottobre 
21 ottobre 


9 giugno 

20 giugno 
26 ottobre 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 


3:50 
8,00 


5.Io| 
14,00 | 


10,50 
11,30 
T1,20 
10,40 


0,50 
14:20 
3.40 
11,40 
8,00 
14,00 
12,20 
12,00 


Inizio . 


giorno è mes 


zi ottobre 
z1 ottobre 
zi ottobre 
rg novembre 


19 novembre 
zo ottobre 
10 novembre 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 
5 settembre 
15. luglio 

19 novembre 
19 novembre 
zi ottobre 
2I ottobre 


21 ottobre 
zI ottobre 
10 novembre 
21 ottobre 


9 giugno 
21 ottobre 
26 ottobre 
19 novembre 
1g novembre 
rg novembre 
19 novembre 
19 novembre 


3:50 
450 
“ 3,10 
10,10 


450 
6,20 
1,00 
s.10 


0,50 
5,00 
1,50 
8,10 
8,00 
8,30 
8,30 
7,30 


47 


zo ottobre 
20 ottobre 
zo ottobre 
19 novembre 


19 novembre 
zo ottobre 

ro novembre 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 
zo ottobre 

19 novembre 
18 novembre 
18 novembre 
zo ottobre 


20 novembre. 


zo ottobre 
zo ottobre 
2o ottobre 
zo ottobre 


zo ottobre 
zo ottobre 
zo ottobre 
18 novembre 
zo ottobre 
18 novembre 
18 novembre 
18 novembre 


I 0 “ 
17,40 
17,40 

1,00 


17,00 
16,50 
17,20 
17,00 


48 


PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI Tas. IV. 


EEE} /]\[UvV(VJVN E )])ÌENNSNS’*®'©!******‘“. 4‘ ‘*==* —re——___e — _ —— [i e 


INTERVALLO IN ORE 


Bacino “i . I CA 3 i 13 | 24 | 
SECONDARIO ° i | I izio Inizio Inizio | Inizio | Inizio 
omraer= sce "mr cena: —_—mrTr—r—___—m-_m______— n MMI || ' mm. |_=—É È bhF_r_r___i mm. | ___———__ — 
giorno è mese ora giorno è mese ora | glorno è mest ora giorno e mess | cora 
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA 
Piave-Sile MONTEBELLUNA ....{| 12r1] 312 | 31 agosto 9,00 || 32,2 | 31 agosto 8,50|| 4r,4 | 19 novembre 8,00|| 52,0 | 19 novembre 7,20|| 77,8 | zi ottobre 450 || 92,4 | zo ottobre sno 
id. TRIENNIO ini 15 | 24:23 | zo agosto [1,00 || 24,2 | zo agosto r1,00| 25,0 | zo agosto 9,00|) qoyo | 21 ottobre 6,00 |) 75,4 | 21 ottobre 400 || 93,4 | zo ottobre SET] 
Sile-Brenta CASTELFRANCO VENETO 44 | 266 24 luglio 16,20|| 298 | 24 luglio 16,00 || 29,8 | 24 luglio 16,00|| 41,4 | 21 ottobre - 8.s0|| 64,6 | 21 ottobre 4.90 || 79,0 | 18 novembre 20,50| 
id. SIRA . ue, ; 8 | 14,8 | 28 luglio 18,40] 15,0 | 28 luglio 18,40|| 29,8 | 21 ottobre 9,50] 46,4 | 21 ottobre 9,55|| 560 | zi ottobre 450 || 61,2 | 20 ottobre 16,00 | 
id. ROSARA DI CODEVIGO ‘ 3] 16,8 | 21 ottobre 13:00|| 24,4 | 21 ottobre | 12,40] 53,4 | 21 ottobre 10,40 || 67,2 | 21 ottobre 10,30 || 68,0 | 21 ottobre 4,30 || 74,2 | 20 ottobre 15,50| 
id. LIDO venezia) . ...°.44 2 | 23,0 | 28 luglio 19,20 || 24,0 | 21 ottobre 13,20] 49,0 | 21 ottobre | unto] 66,3 | 21 ottobre 11,08 || 66,4 | 21 ottobre | 11,00]| 71,4 | zo ottobre 17,00 | 
id. CHIOGGIA . LL. via 2 | 10,6] 7 giugno 19,00] 16,4 | 7 giugno 19,00 | 27,2 | 21 ottobre 13,40] 30,0 | 21 ottobre rr,00| 36,4 | z1 ottobre 5,00|| 31,4 | 20 ottobre 24,00 
| 
| 
BACCHIGLIONE | 
Astico LAVARONE .-- x...» 1171 | 13,6 | 19 novembre | 14,30|| 27,0 | 10 novembre | 13,s0|| 65,8 | 19 novembre | 13,10] 89,6 | 19 novembre | ro,so||rro,2 | 10 novembre | 8,40||113,4 | 19 novembre | #40 
id. TOMEZZA-. + 3 935 | 252 | 3 maggio 810] 378 | 3 maggio | 7.40] 6,4] 3 maggio | 640] 642| 3 maggio 5,30] 746 | 10 novembre | 7,30||103,6 | 18 novembre | 19,30 
Ghelpach ASTAGO , è 999 | 1x6 9 agosto 21,00|| 16,6 | 19 novembre | 15,00] 32,8 | 19 novembre | 14.40] 61,2 | 19 novembre | ro,zo]| 86,6 | 19 novembre 7,40 || 119,4 | 18 novembre | 20,30 
Astico COGOLLO DEL € CENGIO 250 | 17,4 | 17 agosto 10,30 || 21,8 | 3 maggio 11,00] 34,2 | 21 ottobre 6,30] 45,0 | 21 ottobre | 630) 748 | 19 noventbîe 7,50 || 109,0 | 18 novembre | 19,30] 
Leogra-Timonchio STARO ...4. 0.4 e | 6324 198] 2 maggio 13,20) 31,4 | 2-maggio 12, 34,0 | 2 maggio 1240 || 43,6 | 23 aprile 20,00 || 78,0 |-23 aprile 20,00 || 129,2 | 23 aprile «| 31,00 
id. CEOLATI (S. Antonio di Valli] , È 620 | 19,2 | z1 ottobre 6,10] 26,2 | z1 ottobre 6.10] 55,4 | 19 novembre | rn4go] 91,0 | 19 novembre 9,30 || 113,2 | 19 novembre | 4,00||168,4 | 18 novembre | 18,50 
VICENZA ...... nai 42 | 17,6 | 28 luglio 16,05 | 29,6 | 28 luglio 16,00] 46,2 | 28 luglio 16,00|| 57,6 | 28 luglio 16,00 || 85,4 | 28 luglio 16,00 || 94,8 | 18 novembre | 20,00 
i AGNO-GUAÀ 
LAMBRE D'AGNI....,.| 846 | 248 | zi ottobre G.ro|| 35,3 | 21 ottobre 6,00 ZI ottobre - 6,00|| £1,8 | 19 novembre 9,50 110,8 | 19 novembre 4,401 177,8 | 18 novembre | 17,50 
RECOARO, . . ..... = | 445] 173 | 2 maggio | 11,40 || 20,8 | 2 maggio 11,10 || 43,6 | 19 novembre | 10,30|| 788 | 19 novembre | 10,00||107;8 | 19 novembre | 4,00||160,4 | 18 novembre | 18,40 
ALTO ADIGE 
S, VALENTINO arca MUTA | 1500 Go | zI marzo. 7,20|| 9,8 | 12 settembre 8,00|| 21,8 | 12 settembre 8,00 || 12 settembre 5,00 39,6 tI settembre | 23;co|| 47,6 | ri settembre | 18,10 
. | SILANDRO ..-. ui 706 | S&o| 3 agosto 18,00 || 10,2 | 13 agosto 19,50] 14,8 | 13 agosto 19,10 || | 21 ottobre 2,20|| 23,0 | 20 ottobre 21,10] 26,0 | 20 ottobre x6.10| 
E Passirio | MERANO... ......| 319| 17,8 | r2 settembre 2:40 || 19,0 | 12 settembre 2,00 || 25,6 | 12 settembre | o,zol 21 ottobre 2,00 || 33,2 | 11 settembre | i&,10|| 5swém | 11 settembre 18,30] 
Isarco ISRIPRITENO duna si 945 | 216 3 luglio | 16,30]] 26,6 3 luglio | 16,30]| 26,6 3 luglio | 16,30, 6 settembre | 10,50] 436 | "6 settembre | ro,soll 582 6 settembre I,I0 
Vizze PRATI ..........| 948| 133 | 18 giugno 13.40|| 13,4 | 6 settembre | 16,00] 314 | 6 settembre | 15,30 6 settembre | 16,00|| 58,6 | 6 settembre | 12,00|| 62,6 | 6 settembre 3,00 
Ridanna RIDANNA ......., 1350 | 48 | 24 agosto 18,30] 6,8 | 24 agosto 18,00 || 12,6 | 24 agosto 17,50 12 settembre | iI,00|l 36,6 | 6 settembre | oo] 558 | 11 settembre 15,10| 
Riva RIVA DI TURES. . . . . | I600] 16,4 | 16 agosto 14,30|| 16,4 | 16 agosto 14,30] 18,2 | zo agosto 18,50 12 settembre |,12,10| 33,0 | 12 settembre 5.50] 47,6! 6 settembre 7,50 
Rienza S.LORENZOIN PUSTERIA | 813] 78) 8 luglio 19,20] 9,4 | 19 giugno 19,00 | 17,2 | 19 giugno 18,50| 19 giugno 16,40 || 33,2 | 26 ottobre 0,00 || 34,4 | 25 Ottobre 21,30 
Gadera S. MARTINO . ......|r17] 76 | 21 luglio 19,20] 7,8 | 21 luglio ‘“19,20|| 14,6 | 19 novembre | 17,10 26 ottobre 6,00 || 32,6 | 19 novembre | iz,40|| 48,3 | 19 novembre | 10,50 
Gardena GRTIISEL::. dan na 1236 | 196 | 3 luglio | 1Boo| 210 | 3 luglio 17,50] 233 | 3 luglio 18,00 | 3 luglio 17,50|| 29,0 | 26 ottobre 1,30} 31,4 | 25 ottobre 22,40 
Isarco CARDANO . . ......| 444] 144] 7 giugno I6,10|| 15,2 | 7 giugno 16,10] 22,2 | 12 settembre | 13.00] 19 novembre | 16,10] 43,0 | 19 novembre | 9,30) 53,3 | 19 novembre | 0,00 
Talvera BOLZANO .... a... | 273] 160] 17 luglio 1,30|| 20,0 | 17 luglio 1,30] 31,0 | zo agosto 16,00 | 21 ottobre 3,00 || 52,0 | 19 novembre | 9,00] 68,8 | 18 novembre | 23,00 
- | l' li 


Tas. IV. 


BACINO i_ 
STAZIONE ii 

SECONDARIO z 

o 
SALORNO . .......| 224| 183 
Noce MALE .-.....,.,..:| 737] 104 
Avisio POZZOLAGO ..,. 460 | 20,4 
TRENTO, ca assets sa a 312 | 20,6 
| Cavallino FODGARIA:-ccicdi cs» 1168 | 18,6 
Leno ROVERETO ci PL Suu 211 | 20,8 
VERONA... ...... 60 | 234 
Chiampo CHIAMPO . ..,.,.. " Ifo | 23,0 
Brenta-Bacchiglione PADOTR: sù ds 6 x I2 | 23,0 
id PIOVE DI SACCO . ... 7| 17,6 
iS ‘BOVOLENTA... .... 7| 144 
e 1°" inn COLLE VENDA. ..... 313 l'n2,4 
id. - POVENCEDO i oil 280 | 238 
id. CAL DI GUÀ.. ....,. 60 | 156 
id, - CAVANELLA MOTTE ; . . rt | 140 
Adige-Tartaro-C. Bianco | LEGNAGO ......,., 16 | 16,0 
id. TORRETTA VENETA .. ro | ro,8 
id, ROVIGO: sane Si } 7| 23,0 
Tartaro-C. Bianco-Po | NOGAROLE ROCCA ... 36 | 194 
id. MOTTA DI LAMA .... 3 | 16,0 
id. BARICETTA ....... 3 | 150 

id. CA' MELLO (Porto Tolle) , . , È 


PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI 


23 giugno 


. 24 luglio 


9 agosto 
8 luglio 
22 luglio 

17 agosto 
24 luglio 

To giugno 


5 settembre 
14 giugno 
13 giugno 
19 giugno 
28 luglio 
24 agosto 
19 agosto 


28 luglio 
13 giugno 
9 luglio 
7 giugno 
19 agosto 
19 agosto 


‘| 28 luglio 


14,50 
13,40 
21,50 
21,40 
15,40 
16,40 
21,00 
11,50 


PIANURA FRA 


0,10 

0,40 
23,50 
19 50 
16,30 

4,50 
20,50 


MEDIO E BASSO ADIGE 


23 giugno 
24 luglio 
9 agosto 
8 luglio 
22 luglio 
17 agosto 
8 luglio 
10 giugno 


| 338 | 5 settembre 
18,8 | 14 giugno 
18,0 | 13 giugno 
22,4 | 19 giugno 
31,3 | 9 luglio 
-35,4 | 31 ottobre 

| 394 | 19 agosto 
PIANURA 
t7,0'| 28 luglio 
13:23 | zi giugno 
33,0 | 9 luglio 
23,4 | 7 giugno 
19,3 | 9luglio 
16,4 | 9 luglio 
17,0 | 28 luglio 


FRA 


14,50 || 23,4 | 19 agosto 17,50 
13,30] 18,6 | 21 ottobre 5.20 
21,50] 44,6 9 agosto 21,30 
21,40] 30,0 | 19 novembre | 15,00 
15,40] 26,2 | 19 novembre | 14,50 
16,40 28,6 | o settembre 0,40 
23,20]| 49,6 8 luglio 23,20 
II,s0|| 35,4 | ro giugno 11,50 


BRENTA E ADIGE 


0,50 || 31,6 | zi ottobre 10,00 
0,40 || 332 | 21 ottobre 10,40 
23.501 27,6 | 21 ottobre 10,20 
19,50] 23,4 | 19 giugno 19,00 
0,00 45,2 | 8 luglio 23,10 
I7.I0| 37,8 | 31 ottobre 17,10 
20,10 |) 323,6 | 19 agosto 20,10 
ADIGE E PO 
16,20] 29,0 | 28 luglio 15:20 
2,20] 31,6 | 19 novembre 1,00 
.| 23,00) 43,0 9 luglio 23,00 
17.00] 22,4 | 7 giugno 17,00 
23,00] 34,2 | 19 agosto 20,20 
22,10] 32,6 | 19 agosto ’ | 20,00 
15,00] 21,8 | 21 ottobre 13,30 


438 
33,0 
49,0 
304 
39,3 


37,6 
27,8 


sICELS? 


—_ — ——. 


INTERVALLO IN ORE 


19 agosto 
21 ottobre 
9 agosto 
19 novembre 
Ig novembre 
9 settembre 
8 luglio 
21 ottobre 


21 ottobre 
21 ottobre 
21 ottobre 
21 ottobre 
8 luglio 

31 ottobre 
19 agosto 


21 ottobre 
19 novembre 
21 ottobre 
tg novembre 
19 agosto 
19 agosto 
19 agosto 


14,50 
2,20 
21,30 
12,00 
12,00 
0,40 
23,20 
£,00 


8.20 

1,00 
11,00 
10,40 
17,00 
18,30 
22,00 


51,6 


19 agosto 
zo ottobre 
9 agosto 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 
8 luglio 
21 ottobre 


21 ottobre 
21 ottobre 
zI ottobre 
zi ottobre 
18 novembre 
31 ottobre 
19 agosto 


18 novembre 
18 novembre 
zI ottobre 

19 novembre 


-19 agosto 


19 agosto 
19 agosto 


11,00 
22,00 
21,30 
7,00 
£,00 
8,00 
23,20 
8,00 


zo ottobre 

zo ottobre 

18 novembre 
18 novembre 
18 novembre 
18 novembre 
18 novembre 
18 hovembre 


zo ottobre 
zo ottobre 
18 novembre 
19 novembre 
18 novembre 
18 novembre 


19 agosto 


18 novembre 


18 novembre 
zo ottobre 
18 novembre 
19 agosto 
19 agosto 
19 agosto 


49 


16,00 
16,00 
22,I0 
23:00 
19,30 
19,00 
12,00 


18,20 


17,00 
19,20 
11,20 


14,50 |] 


11,20 
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MASSIME PRECIPITAZIONI DELL'ANNO PER PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI Tap. V. 
=== —1[9T{1t1=<= _ “ ——. —r———————=—==———_———_———2ll1l1—_1_rr————————»—____mt_____—__ ——=< 
| NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO 
| BacIiwo 

STAZIONE 2 3 4 & LU) 20 30 
SECONDARIO - 
data mm. data mm. data || mm. data mm. | data mm data mm. data 
ISONZO 
Torre MUSI: apo sa LOG HG È 633 || 185a 26/x 321 26-27/x 335 25-27/x 339,6 24-27/x 341 23-27/x 619,6 18-27/x 668,g 12-31fx  -||784,8]  28/1x-27/x 
id. CIGEBERÌ cia ai ae ao | 264 || 93,6 rfix 17 21-22/x 183,0 21-33/Xx 183 21-24/x 185,4 21-25/x 377,8 18-27/x 306,8 12-31/x 346,8 28/.X-27/X 
| Cosizza Rascloi; sicu es sci ina 23 È 240 || 83,1 13/1 160,8 14-15/11 195,2] 13-15/11 195 13-16/11 19; 13-17/11 243,9 21-30/x 310,6 r2-31/x 433,3] 28/1x-27/x 
Aborna Montemaggiore |... ........ 954 || 120,2 26/x 210,4 25-26/x 313;7 24-26/x 34 23-26/x 22-26/x 421,0 17-26/x 534,0 12-31/X 634,3 3-3I/x 
| Natisone Cividale . . ....... 20. || 138] 965 rs/tt 170,0] = 14-15/1 Îxgo,7]  x3-1sfit  ||x90,7] 13-16 |rgo]  13-17/m [xo7so] € ar-go/x  [(253,4]  1t2-3rfx  ||318,4|  28/1x-27/x 
DRAVA ; 
| Sesto SESTO PW cn dal sia #4 è 1310 || 34,6 22/VINI 44] 14-15/vi 51,6 14-16/v1 553 14-17/v1 66,0] 1B-22/vIi 98,2 14-23/vi 151,8 m-24/v1 482,5] 17/vimi-1sfix | 
| Slizza Camporosso in Valcanale . . ... 806 || 98,3 18/virt r21,3: 14-15/11 121,3 14-16/11 ix4r,g|  18-2r/vir 141,3] 18-22/vini ||193,5 6-15/1x 211,5 6-24/1x 339,1) 18/vinm-16/1x 
| id. TARVISIO: 0 Lea e a 751 ||xx154 18/vit 140,0) r4-Is/it 16 13-Is/u 171,0 13-16/u1 171,0 13-17/t1 203,1 5-14fix 237:2] 25/vim-13/1x || 402,4] 17/viri-15/1X 
| TAGLIAMENTO 
| FORNI :DI BOPRA:., cirie va 907 || 953 20/x1 129,6 1rg-20/x1 130,6 18-20/xI 130,6 = 18-21/x1 130,6 18-22/x1 1548 21-30/x asfviri-13/ix ||265,9| 17/vii-15/ix 
| Lumiei LÀ MAINA ...........- 1000 || 115,8 2o/x1 13 19-20/XI 132,8) = 18-20/xi 133,8) = 18-21/xi 133,0) 18-22/x1 - [158,6] s-14/ix asfwitr-13/rx ||29r,2| 17/vIn-15/ix 
Degano FORNI: AVOLTRI.. si saavitcia 883 || 95,4 20/x1 108,0) = 19-20/xI 108,0 19-21/x1 108,0) = 19-22/xI 108 6-10/1x 165,4] = 21-30/x | asfwisi-13fix ||264,6| 17/vini-r5/tx 
Bit Paga Diet Ra Sn ol e 596 834 2/x 103,0 6-7/1x 147 6-B/ix 188,0 6-g/rx 195,0 5-9/1x , |[3639 5-I4f1X | 25/viri-13/ix ||383,0 s/rx-4/x 
Pontebbana FONTEBBA'« su sinivara ava a 562 || 96,0 18/viti 123,0 26-37/x 136,3] 18-20/vIII 166,2}  18-21/vit 195,2 5-g/rx 357,1 4-13f1x I-20/1x 474,0] 17/vin-rs/oe . 
Resia AMBO o e crea ce sa À 490 || 200,0 26/x 202,0 26-27/x 2 26-28/x 252,0 9-12/1x 332 22-26/x 411,0 s-I4fix asfviri-13/ix || 653,0 17/vitt-15/1x 
Venzonassa VENZONE . . :. a a 230 || 122,0! r6/vir I 21-22/x I 7-9/1x 19 18-21/vin 213,3] 18-22/vili 231,0| 17-26/vili 18/vitI-6/1X 441,4) 17/vini-rs/1tx 
Arzino S'FRANCESCO ili vili du è 397 || 109,0) 2a1/x I 21-23/x 204 21-23/x 205,6) = 21-24/x 207,0) 21-25/X 344,2] 21-30/x 12-31/x 445,4]  28/1x-27/x 
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 
| I 
| =Isonzo-Cormor IDINE “Oi Si Dad LI cx | 146|| 742 23/x 138,8 21-22/x 21-23/x ||161,0 21-24/x 161,0 21-25/x 208,0 18-27/x 257,9 r2-31/x = |2893| 28/1x-27/x 
| id. CERVIGNANO: Lx va #4 ai c& 7 29/vri 131,8 1415/11 I3-I5/11 133;2 13-16/11 133,2 13-17/11 I$I 21-30/x 199,2 r2-31/x 337,6 2-31/x 
Cormor-Tagliamento || Basiliano . . ........... TI || 79 15/1 139,1 14-I5fm 21-23/x ISTI| = 21-24/x 158,3] 18-22/VIII 191,9] - 2I-30/X |332:3 12-31/x 250,86] 28/1x-27/x' 
id. Milenmotta: ii css aa er 3 7 || 103,1 22/x 130,3 21-22/x 21-23/x 131,2 21-24fx 131;2 at-25/x 153,4 21-30/x | 191,5 12-31/x 2154] 28/1x-27/x 
LIVENZA 
Artugna AVTAMO 2 ai du e al ere 159 ||1r9;2 arfx 197,4 aIr-22/x ||209,5 21-23/x 21-24/X 21 21-25/x 259, 21-30/x 275,0! 12-31/x 333,3)  28/1x-27/x 
Meduna Prammeneli, di. ibid dla 4% | 564 ||150,6 20/x1 210, 19-20/x1I 216,2 6-8/1x 6-9/1x 301, 6-10/1X 4IT;I 5-Ig/ix 4867 I-20,1X 573,5) 17/viti-15/1x 
id. Cavasso Nuovo . . . ia... 301 {| 123,5 arfx 236 21-22/x 246,1 21-23/x Pr 21-24/x 249,9) —. 21-25/x | 360,1 21-30/x 370,7, 15/x-3/x1 455,4| 28/1x-27/x 
Cellina CLAUT è » 600 || 156,0 20/x1 1 19-20/x1 196,0] 19-2I/x1 I 19-22/x1I 196,0) = 19-23/xI 21 18-27/x 225,8 12:31/x 3356] 27/1x-26/x 
id. Sinirino iu sia s ora TI6 || 76,4 22/x 145 21-22/x 158,4 21-23/x |1 21-24/x 21-35/x 21-30/x 219,7)  I4fx-2/XI 358,9] 29/1x-28/x 


Pat pe TO) 


TAB. V. 


BacINO 


SECONDARIO 


Lago S. Croce 
Cordevole 
Mis 
Arib” 
Soligo 


Tagliamento-Livenza 
id. 
Livenza-Piave 


Piave-Sile 
° dd. 

id. 
Sile-Brenta 
id. 

id. 


MASSIME PRECIPITAZIONI DELL'ANNO PER PERIODI DI' PIÙ GIORNI CONSECUTIVI 


= 


_ 


—_—_——_—__ 


E 
. | mo x 
STAZIONE i i I 2 3 4 
sé 
a mm. data | mm. data | mm. data | mm. data 
PIAVE 
S STEFANO DI CADORE 908 || 70,3 20/x1 90,7 19-20/x1 " 90;7 r9-2I/x1 90,7 19-23/x1 90,7 
AURON. ara 0 nad 864 || 67,4 20/x1 94;0 21-22/x ||103,4 21-23/x 103,4 21-24/x 103;6 
CORTINA D'AMPEZZO (Grava) . . . ll tags |l 70,5 zo/xI 90,4 19-20/xI 90,4 19-21/XI 90,4 19-22/x1 90,4 
Eingaltona: suina sa Lu i 474 || 837 6/1x 120,3 26-27/x 125,0 21-23/x 1753 6-9/ix 180,4 
FORNO DI ZOLDO ....... 848 || 134,8 20/xI I5I,2 19-20/XI 151,3 19-21/XI 151,4 19-22/XI 151,4 
S, CROCE SUL LAGO ...... è 409 || 141,8 20/x1 184,0 19-20/xI 184,1 18-20/XI 184,1 18-21/x1 184,1 
CAPRIE. gioco ee de aa 1023 ||} 46,6 20/xI 718) 16-I7/vin 96,3) 16-13/vII 96,4|  15-I8/viI 103,6 
OGREDO: iii li VEL NUSANANGNI I14I || 89,6 20/xI 123,2 19-20/x1 122,3 19-21/X1 133;3 I9-22/XI 122,1 
MILO di Drava dr ; 685 || 93,0 21/x 154,6 21-22/x 155,0 21-23/x 155 21-24/x 155,0 
Cison di Valmarino . . .... : 261 || ‘93;2 23/x 160,3 21-22/x 164,4 21-23/x 165,0 21-24/x . 165,6 
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE 
Fordenone cu 0a sa ren 23 22/x 133,0 21-22/x 137,8 21-23/x | 137,8 21-24/x 137 
(paniere De dai a 3 23/x 80,8 21-22/x Ba,I 21-23/x 82,1 21-24/x 82,1 
Pantano: 0 pa i sa è 19 22fx 112,2 21-22/x 117,6 21-23/x 118,8}  18-2I/VIII 119,3 
TORRE DI FINE ....., 0° a 22/x 80,8 21-22/x 81 21-23/x 81,8 21-24/x 82,1 
BRENTA 
BORGO VALSUGANA... ...., 476 || 554 r4/vi 55 14-15/viI 57,0 21-23/x 57,0 21-24/x 57,4 
PIEVE: TESINO:; iui: 775 || 75,8 20/x1 119,0 19-20/xI 120,0 18-20/xI 119,0 18-21/X! 119,0 
S. MARTINO DI CASTROZZA 1444 || 73,0 20/x1 92,8) |  21-22/x 102,6j = 21-23/x 107,4 6-9/1x 108,6 
Wal ont a ai Boz || 89,3 20/x1 120,7} = 19-30/XI 121,9]  18-20/xI 121, 18-21/x1 131,2 
Ai ar clan dle au i 314 || 83,5 20/x1 138,3 19-20/xT 138,3 19-3I1/xi 138,3] 19-22/x1 138,2 
BOU: dii i Ae FAST 1057.|| 66,2 19/x1 116,9 19-20/x1 II 18-20/XI 118,4 18-21/xI 118,4 
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA 

NERVESA DELLA BATTAGLIA . 78 || 658 22/x 101,3 21-22/x xI15,6 21-23/x r14;f 21-24/x 116,0 
Saletto di Piave .-.-0”.. ue è 9|| 714 22/x 97;1 21-32/x 97,1 21-23/x 97,1 21-24/x 97,1 
CORTELLAZZO (Ca' Gamba) . . , 2 || 784 22/x 85,6 21-22/x 86 21-23/x 86,8 21-24/x 87,0 
Villa del Conte... .... da a 28 || 78,8 29/wii 135,1] 28-29/vii 135,1} = 28-30/vn t35,t1| = 28-31/vI: 750,3 
Mogliano Veneto . ........ 8 || 46,8 223/x 73,5 21-22/x Ty sti. 21-23/x 74,1 21-24/x. 74,1 
LIDO Tumezia) 0. 0 en 2|| 66,4 22/x 75,6 21-23/x 16,4 21-23/x 76,4 21-24/X 76,4 


ur a —— Ir 


19-23/XI 
2I-25/x 


‘19-23/xXI 


s-9/1x 
19-23/xI 
18-22/x1I 
14-18/v11 
19-23/xI 
21-25/x 
21-25/x 


21-25/x 
21-25/X 
17-21/vI11 
21-25/x 


10-14/vI 
18-22/X! 

6-10/1x 
18-22/vIII 
19-23/x1 

18-22/x1 


21-25/x 
21-25/x 
21-25/X 
25-29/VII 
21-25/x 
21-25/X 


NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO 


Io zo 
data mm. data 


21-30/x 
21-30/x 
21-30/x 
21-30/x 
II-20/XI 
18-27/xI 
9-18/vir 
rI-20/xI 
21-30/x 
21-30/x 


21-30/x 
14-23/x 
21-30/x 
14-23/x 


5-14/vi 
7-16/VII 
18-27/x 
21- 30/x 
14-23/x1 
21-3z0/x1 


21-30/x 
18-27/vini 
14-23/x 
a5/vir-3fvin 
14-23/x 
14-23/x | 


123,4 II1-30/X 
180,3 r1-30/x 
129,4| 25/vini-13/1X 
265,5 I-20/1X 
158,4 - r9/x1-B/XII 
187,5] 18/x1-7/xtI 
155,6] = 10-29/VII 
136,8 12-31/X 
186,4 t4/x-2/XI 
222,6] 13/x-1/xI 
176,3 12-31/X 
124,9 12-31/X 
152,3] 7-26/vitr 
131,7 12-3I-X 
100,2 4-23/V1 
174,4 7-26/v11 
184,0 11-30/X 
I94;Ij = 12-3I/x 
141,6] 14/x1-3/xt 
| 1552] 14/x1-3/xt1 
tarafo t2-grfxo 
133,6 7-26/vin 
136,4 12-31/x 
280,4 as/vm-13/wimi 
102,1 12-31/x 
120,8 12-31/Xx 


SI 


30 

mm. data 
183,0) 28/1x-27/x 
265,0) 28fix-27/x 
305,4] 17/VIII-15/1x 
3733] 3/1x-2/x 
247,3!  22/x-20/XI 
294 22/x-20/x1 
I o/wir-7/wvii 
221 a8/1x-27/x 
255,4) 28/1x-27/x 
292,8) 28/1x-27/x 
217,3] 28/1x-27/x 
x42,I 28/1x-27/x 
186,0 17/viti-15fix 
sa 28/1x-27/x 


28/tx-27/x 
q[wit-sfvit 
28f1x-27/x 
28/1x-27/x 
19/x'-18/X11 
28/1x-27/x 
181,2] 22/x-I9/XI 
162,7] 2I/x-I9/x1t 
I44,:0|] 28/x-27/X 
206,1| 25/VIl-23/VITI 
128,8) 21/x-I9/XI 
T34,4|  28/1x-27/x 
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MASSIME PRECIPITAZIONI DELL'ANNO PER PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI Tar. V. 
__ —T— —__ ———_———————————————————___ = yy 
| NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO | 
BacIisno | 1 i a = 
| STAZIONE I 2 3 | 4 i , Ro 20 30 
SECONDARIO | 
= la _& Ss rai SR SAR - MA ma fun] cen 
BACCHIGLIONE 
| Astico TORCE: consi ven are nor ora 935 || 710 20/x1 107 19-20/x1 121,6 3-5/v 124,6 3-6/v 1344 3-7/v 165,5) 24f1v-3/v 2538) 24/1v-13/7 -||267 13/iv-12/v | 
| Ghelpach ASIAGO: aliena e ni sid 999 || I 20/x1 148,4 19-20/X1 149,1 18-20/xI L49,I 18-21/XI 149, 18-22/xI 152,0 14-23/x1 158,7] 1ofxr-8/xit |l229,7| 22/x-20/x1 
| Astico COGOLLO DEL CENGIO (C. Zanini) || a50|| 70,2 20/x1 34 4-5jv 127,0 3-5/v 131,4 4-7/v 13 3-7/v 175,4 3-13/v - ||2340  23/rv-12/v ||241,4|  18/1v-17/v 
Leogra-Timonchio || STARO.. ............ 632 || 125 24/vi I7I 19-20/xI 177,1 18-20/XI 177,1 18-2I1/x1 178,6) 21-25fiv 22 20-29/1v 379 20/1v-9;/V 391,2) 17/1v-16/v 
id, DOEA: sconeredirenne ave va È 234 29/v11 131 19-20/xX1 131, 18-20/x 131,2 18-21/X1 1313 18-23/xI 167 21-30/x 23/1v-12/v |\2424 22/1v-21/v 
AGNO-GUA 
LAMBRE D'AGNI ....,..., 846 24/iv I 19-20/xI 186 I9-21/XI 193,4 a2-25/1v 198,2 23-27/1v 240,0) 24/vi-3/v 343,0) 23/1v-12/v 18/rv-17/7 | 
| VIBNGINENE 10 aioleveza in vaze | 295 l'ad 20/x1 seg 19-20/x1 si 19-21/xI fina . 19-22/xI ssa 19-23/x1 141,6 21-30/x 200,7] 23/:v-12/vo sn 22/1w-21/v 
| ALTO ADIGE 
S. VALENTINO ALLA MUTA 1500 || 42,0 20/x1 48,6) r2-13/1x 49,6 1r-13/1x 49,6) rr-14/1x - 913/1x 21-30/x 106,0] 2ifx-g/x1 [150,7 28/1x-27/x 
Passirio Talle di Sopra Lui. 1400 || 59,6 fix 65,9) = 1r-2/x 76,51 30/rx-2/x 79,7 6-9fx 6-10/rx 6rshx = |lxs4s 7-26/x 237,9) 6/x-s/x 
Isarco VIPITENO ico slug 945 || 46,6 -7hx 76,4 6-7/tx 84,3 5-7/1x "84,8 5-8/1x 5-9/rx 5-14/1X 178.6] 3r/vin-19/1x ||250,8)  s/rx-3/x 
S. Silvestro Dobbiaco . ..... a, 1250 || 32,4 s/vin 5451 19-20/xt 54,51 19-21/xt TI5|  18-21/vot 12-21/VILI 17-26/v  |{135,5|  3-22/vit |{177,9| 29/vira7/vini 
Rienza PREGIO! n n n a 1078 || 30,0 zo/xi 46,8 r9-20/x1 || 50,2 19-21/x! 50,3 19-22/x1 16-20/v1 15-24/vI 102,3] = 3-22/vIIr 146,6) 29/VII-27/vITI 
Aurino BGN: sana pa a 1192 || 348) 21/x 43,9] 26-27/x 47,6) 25-22/x ST.9| 18-21/vin r8-2rfvit 21-30/x 124,9] rgfviri-7/ix  ||x92,3| 17/vni-rsfrx 
S, Cassiano S: Cassano: Di iu vu sean 1545 || 48,7 20/xI 55,2| 19-20/xt 45,3) 19-21f/x1 > || 65al 19-22/x1 18-22/vim 17-26/vim |fra&o|  7-26/vini || 1764| 29/vir-27/viti 
| Gadera BEMARTINO:: DR Dt NESaus 1117 || 478 20/x1 48,2] 19-20/x1 5153] 18-2ofvitr 61,6] 18-21/viti 18-22/vIt t7-26/vui |[132,6|  7-26/vnr  ||181,4) 29/v11-27/vin 
Isarco BRESSANONE .......... ‘560 || 41,6 20/wn1 344| 20-2r)vitt || 73,01 20-22/vItI 76,0) 19-22/vIII 18-22/VIII 17-26/vi1i 122,6 1ofvimi-7/ix |\x68,3| 17/vur-rsftx 
Gardena ‘Ponte Gardena . ./......, 490 || 43,3 20/x1 555] 19-20/x1 st,gi = .19-21/x1 $1,7}  17-20/vim 21-25/x 17-26/wi1|xsoy,1| ryfvo-sfvim ||x72;7] 22/vin-20/vot 
Ega | NOVA LEVANTE... .,..... 1178 || 87 r4/vi 87,4] 14-15/vi 953] 14-16/vi 95,3]  14-17/vi r4-18/vi | 8-17/vi 139,1 5-24/vi 205,3] 9/vtt-7/vni 
MEDIO E BASSO ADIGE 
Bronzolo . ... °° ar/x 67,6) I19-20/x1 19-21/XI 67,6}  19-22/x1 Tod] 18-22/vni 21-30/x rI-30/x ° 29/rx-28/x 
Noce EZIO: suo ss CO PRO 19/xI 69,1 19-20/xI I9-2I/xI 69,1 19-22/XI 69,1 19-23/x1 21-30/x T1-30/x 28/rx-27/x 
id. MILE: Pu za Va Li 20/x1I 99,0 19-20/x1 19-21/X1 99,0 19-23/xI 99,0 19-23/XI 11-20/x1 8-27/vu 17/viri-15/1X 
Romedio ORME « araceore miupràurazià V/8 20/x1 81,0 19-20/xt 19-21/x1 81,0) 19-22/xt 81 21-25/1v 21-30/x 21/x-9/x1 17/vit-15/1x 
Avisio MAZZIO. + Ln n 20/x1 19-20/x1 18-20/viri 73,2] 17-20/vmi 98, 18-22/vIII 17-26/VIII 7-26/viti 29/vu-27/viti 
| Travignolo Paneveggio. .. Lia. 20/X1I 67,9) g-10/viI 8-10/v11 73,1 8-11fvit 784 g-13/tx g-18/wit _ | 8-27/v—1 18/vitr-16/1x 
Avisio POZZOLAGO.;;0 cu vin «a 21/x 19-20/x1 19-21/x1 68,0] 19-22/xt' 68,0) 19-23/xI 21-30/x 8-a7/vuni a8/1x-27/x 
Cavallino IERGIGORORIA: la nr lea 20/x1 107,2 19-20/xI r9-2I1/x1 107,4 19-22/XI 107,4 19-23/xI 14-23/x1 10-29/VII a8/tx-27/x 
Leno ROVERETO: sec ae 21/x 72,0 19-20/xI rg-21/x1 730) 19-23/xI 72,9] 19-23/X1I 21-30/x 11-30/X 29/1x-28/x 
Belluno Veronese |... 2o/x1I 95,1 19-20/x1 ro-31/xI 96,1 19-22/xI 95,1 19-23/xI | 21-30/x r1-30/x 30/1x-29/x 
VERONA i Lia Pei g/vrr 61,2 19-20/xI 19-20/xI . 67,8)  19-22/xi 68,3 18-22/x1 18-27/x1 g-28/vI g/vit-7/viti 
Chiampo CHIAMPO: en da Cal du 19/x1 91,8 19-20/xI 18-20/xI 95,0) = 19-22/XI 955 18-23/X1 ‘21-30/x . 14fx-12/x1 a8/1x-27/x 


RESI. 


53 
Tas. V, o È i MASSIME PRECIPITAZIONI DELL'ANNO PER PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI 


n | i È 3 NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO 
| Bacino LE: 
STAZIONE è 5 To. 2 ki ag | ra 
SECONDARIO ui | 
È mm. | data mm. data mm. | data mm 
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE 

Brenta-Bacchiglione || PADOVA. ....... r2 || 53,8 22/x 76,8 21-23/x IT4 21-23/x TIA 21-24/x 114 21-25/x 87, 14-23/x 105,0 12-31/x 129,4|  22/x-20/XI 
id. PIOVE DI SACCO... ....,., 7| 474 22/x s73Ì  21-22/x 58,21 = 21-23/x 58,4) 21-24/x 38,6 21-25/x 68,0 14-23/x 96,01 = 12-31/x 114,4] 22/x-20/xI 

| Bacchiglione-Gorgone-Adige | CAL DI GUÀ ., .......,. 60 || 62,8 IfxI 66 31/x-1/x1 66, 3r/x-2/x1 69,2 19-22/X1 70,0 18-23/XI gqé0| 27fx-5/xi 143;0| 21/x-9/xI 190,3] 22/x-20/XI 
id. COLOGNA VENETA... ..... 24 || 510 Ig/xi 70,0 19-20/XI go,3l = 19-21/x1 77,2 19-22/xI TTA|  18-22/x1 82,0 19-28/xI 93,3] 14fx-2/xi 142,0) 22/x-20-XI 
id Eito. side da ila ina 13 || 503 22/x 6ogl = 21-22/x 61,7} 21-23/x 61,7} 21-i4/x 61,7)  21-25/x 68,0) = 14-23/x 93,7)  14/x-2/x1 114,0) 22/x-20/XI 
id. Stanghella» ivi Sii saio si Wu 7} 475 22/x 59,6) 19-20/xI 59,6) 19-21/x1 i 646) 19-22/XI 64 19-23/x1 69,8 19-28/xI 82,0). 11-30/x 124,5] 22/x-20/x1 
id. CAVANELLA MOTTE, I |i 40,0 20/vin 44,3] 3:/x11-1/1/53 || 574| 31/xx1-1/1/53 || 63,5] 29/x01-1/1/53 | 677) 28/x10-1/1/53 || 742) 28/x11-6/1/53 || 100,2} 27/x11-15/1/53 ||123,2| 13/x1t1-11/1/53 

PIANURA FRA ADIGE E PO 

Adige-Tartaro-Canal Bianco || Zevio. . .. ... Pres uso 7 3I || 69,1 29/vu qi,4| 19-20/x1 gI| = 19-2r/xI 79,6 19-22/XI 977 25-29/viI 97,7) 2s/vit-3/viti || x27,7| 10-29/vir 163,9| 22/x-20/xI 
id. Torretta Veneta: i; co. 10 || 48,0 19/xI 67 1g-20/x1 .|l 6721 19-ar1fxi gosgl = 19-22/xXI zo,6l = 19-23-X1 | 7453] 19-28/xI 85,2] 19/xI-8/x11 ||123,4|  23/X-20/x1 
id. Pineonia Gai «i 24 BE 6 |l 48,7 22/x 563] = 19-20/3I 514 21-23/x 59,5] 19-22/x1 59,35) 19-23/x1 64;6| = 19-28/x1 77 rx-30/x 115,3] 22/x-20/xI 

Tartaro-Canal Bianco-Po || Roverbella . .........., 42 || 40,3 19/xI 749 19-20/XI 74,9 19-2I1/XI 81,1 19-223/x1 81,1 19-23/x1 82,3 19-28/x1 = |irog,3| ro/xr-8/x11 ||x32,1{ 19/x1-18/x11 
id. Isola del Mezzano . ......., 3 || 359 20/VITI 44,61 31/x11-1/1/53 || 58,61 30/xtr-1/1/53 || 648) 29/xm-1/1/53 || 748) 28/x1t-1/1/53 | 852 28/xm-6/1/53 ||x27,0| 27/x11-15/1/53 || 160,0} 13/xm-11/1/53 

î 


id. CA' MELLO (Porto Tolle) |. ...., 36,0 2o/vii © || 370)  20-21/vin 53,6] 30/xt1-1/1/53 || 6o,o] 29/xm-1/1/58 || 65,6 28/xn-1/1/53 || 90,6] 30/x11-8/1/53 |\1rz,o] 2x/x1i-9/1/53 |{139,2| 13/xu-11/1/53 


54 
ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE Tag. VI. 


NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMBIRO 


= 1111——\\ nn 


| DICEMBRE 19SI | Gexmarò 1952 APRILE 1952 MacGio 1952 ANNO | 
| Bacino sci CE A o pren | ro Altezza | 
BASA STAZIONE mi | ji pi Poi CI RAEE uECA i ; 
| .| lil 3 {giaro È | — giore ii Î 
| : | ro 20 | 30| Io | 20 | 30 ro 20 | sell 
| | 
| DAL QUIETO ALL'’ISONZO 
| A ; | 
Dal Quisto al Risano Momiano . è ea 4 sonno || 275 || —, |  [a]||—|{| — —-— |. || —_ [| |-|—|— i I I{_|-|[+I — [_[s.|=f/—_/f — [ — ||| — |—|—|— I 1| 
Dal Risano all’ Isonzo Basovieeniii foci cal — | n] AR inn ln dl 5 + OA pren) patata] [Pa ea (Sett) passi MIO] pate | DIS Pa deg at, | FSE (IPA (AME (COOBRI] RESETT 9 a | 
id Poggioreale ({Opicina} zo|-|_-{-{--{|_|—- LV) Peer) Gees] pes 5 lieta aaa — |-{|- ro sl 
id PRO ai une da da 25|/-—|_-{-|-{-|[T— Pg (0 fer e | OBBE  OBBF I DORPO, CAPS, DIF | fee) (AMIDO AGOIO VAIPIRI] Pasi (RIZON (ques) passi) MISI, (ipa, | PCs: oo e 3] 
| | É 
| 
Gedelec = Sia CURA 86 —- 1-|-_|-|-I —_ fu 3 Line fn Pini fini ie fi n Vie e Pc — [|| 3 I | 
Torre [FINE sir nce camere 63|T-|_-|-|-{[-|I B| 8/26 117 | #4 il-|-{-{—-{|-]|-|-{+| ro 13 
id WIORTOIEA an n i EE | [oi TQPOSSro, (INI CADI, IE. JR s|—| o sot cl al istalla aL} |[ ala —-1-|-| 146 8 
j id. Cimone: 2; du ton ei 263|—-|-[|-|-|[I — 3]|-|.5 sel 2/-[30-[|T—-{[-|-|-|[-{|—-{=-]|-[+|<|j — eait] [EMS] [EMIR o 72 s| 
Lagna Cergneu Superiore 29I|-|-[-|-|| — sil è? sI| 3 t/—|-{-|-{|-|-|-{|-| mm 7 
Malina — |Attimis........,., 56/—-|-|-{-|-|[| al{ 5 z| 3{-|3solro—-|-|[-|-|-[—-{-{|-{[-|+|[|—- — |||} 8: 5 
Natisone PUO a urne * 84|-{|T-|-|-{[-||— 4|-|- 129 | 4| glio gol —- |-l-{-|-{|-{-{|-[-|-|[|— — |<{—-|—-|| 154 8| 
Cosìzza Drenchia è Ti Anni © 730 | -<|-_[|[-{_-|| — 3|—|15 ligo| 4 sl-/-|/-{-}I-{[--[-[4<| 274 8 
id LIodbel cla doi VR zo —|-|--|{|| — ali 2 103 | 3 fifa i nt fin nl AI 7 
| Aborna Montemaggiore ...... gsgli-{-<{-|-|_ I 7|\ra|st 133 | 6 zi-|-|-|{{--[-=[-|[-/+I 263 16 
Natisone Cividale. +. 4 sona 138|—-{|{-|-|[-|-[|- ri-|- 80 | 2 —1+{--1+{[-{[-=-|-|-[<| a 3 
Iudrio Ss: Valango i ec è s4a|-{-[-[-|-|[| 6lT-|18 223 | 7 ti-|-|{-[-|[|-|-|-|=-| 314 15 
| DRAVA 
| Sesto Sesto +... 1... 1310 | — gp. nil. 30| 3l—|—|—| 15] 4| 3|—| S| 37| 8|13{xs 32| S|24|43|21] 8| 1|sl—{—| z| x|-|/-[-(—-|=|=|=j—| 134| 22] 
Slizza Camporosso in Valcanale 865 —|—{|—-{—-.—| sel a|—|—|-{ 35] 3/—|—|20[[135| 8|4o|7olfrool14o| 4|9s|rsolziol — | — |[so{6olaoll ze] r[1to[-|—{-|{-|—|-{[+| 380] 18 
| s2]EREAER EH 51 :PEAZ ERRE REASRzEAEEREAE]=EFA 3] : 
| I, TAGLIAMENTO 
| Passo della Mauria ....[|1298||—-|-{|-[-|— 5s3| 3|—|—|_| 29| s| 3|—|#7| s7| 7|17|31[42|{ 89] s5|3:1| 80/48|| 10) r|37[32| 8|| 38| r{[-{-|-{|{-|-{[—-|—-|—-| 6g 22 
Forni di Sopra ....,., | - —|-|{-{|| S| 3|—|—|-] 17| s|_{[—|xt| 600 7|14|27|49]| 73] 5|44| 82/49] 15] 1|20| s|-|{ 18] r{-{-|-{[-{|-{-[-[<]| 195 21 
Lumiei Ei n de fee de N/A rca 1200 || — ||| 4] 3|—|-|—| 30] 4|—|—{[20] 85| 7]|20/4s5[60]] 65| 4|55|90[60]] 20] r|solgolrio] 20] 1|—|/-|-|[{-|-{-[-|<| 265 19 
id La Maina ......, Too | — { —-|—|—-|—| 14 2|—|—|—| 16) 4|—|—{r2|138|] 6/14{s55[8sjjroo] 4|6sjrrs|j6o]| 20] 1|33/30| 4 13] 11—|-|{-{[|-{—-{-|—|—|l 30r 18 
Degano Collina. ....,..... n89 | — {-{-]|—-|-] 6] 3|—|—|—| 22] 5i—|—|[16| 6r| 6{12|28|40| s8| 4/35 57/25] 18] r[—|—-{H<| 8] x[—-|[-{-{-{-|-[-]|-| 230| 19 
id | Forni Avoltri <...\.,.. 88 | —|—-{-{|-||II- — |—|—_|_ 9| 3|/—|—| 9]|{ 40| 7|10]27/32]] 48] 3/2z0| 38/10!) ze] 1|-|-|/_[—-|T-{[—-{-{-[-{[|-|=-|-|<| 117 14 
Pesarina Pesariis .......... 78|-|-|-{-|—|[— — +++] — [= [++] 76] 5|—|a3[30]| 07] sia: 60|25| 5} 1{-|-{{ s| 1[-|-|-[|-—-{|-{[-|+{<] 194| 12 


= di ei n 


i ..,.,_,rarube@ rit tr S LdL.L9Loeeoo r”»r—r”rmm» rr —r—.PTt!; nm’ ”<ÈEroq’PìPÀACANNeo 
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TAB. VI. 


Bacino 


SECONDARIO 


Degano 


But 
id. 
Chiarsò 
Buùt 
Fella 
Pontebbana 
Fella 
Raccolana 
Resia 
id. 


ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE 
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 


OTTOBRE 195I 


Alterza 
fhanto neve È 
È giorno 


STAZIONE sul 


Precipitaz. 
em. 
giorni 


; 
Precipitar. 
cm. 


(segue) TAGLIAMENTO È 
Chialina (Ovaro) . ...... 30 
Villasantina —|20| 34 
MOVE: ...-e lis sui 1a dal gro || — —|18|30 
— | 1$|30 
2|20|40 
—_| 7|4 
20 | 50|70 
3]15|53 
2|I10|30 
5|15|65 
15 
6 


fin 
in) 
bi bio sio dio di 


Paularo 


Pontebba 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


LERKIEFTLERE: 


| 
| 
| 


Ma: La 4 © Ka Dial 380 || — 
Diga in Alba... ..... 650 | — 
Moggio Udinese 
NERITERDEOE 1 DE ia 230 || — 


bi i Ww 


| 
| 
s 


l 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 

| | 

| | 

i. 
SSEHkAPLEP£LECES 
Ri Aa i ©» W «JI  è& wu & & © © iI o © ina Ju A 


Alen: Si IR sula 4 ala 197 || — 
S. Francesco 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
/ 
weoklaut 4% 


S. Daniele del Friuli. ..,. 22/i—-|-{-|-[-{[{T-{-<|+{[-|+[[|—-|-|-|-|— |--Il ‘13 AIR] ESSI CA EPS] arci rs I) 39 OE Piedi E, 
PRISADO 40. e eretta zoxa |— || ||| — — || — | — | —|—|— — ||| 15 lu | | | — | 
Roli co gle sa sie 563T—-—lT-[{[[-[|[|—-{=-|[|=-|]|=-{[|—-|-—-|—[|—|—_ —|t0}|3z0| 70 20|3-{-[-{[|-|-{-|[{—-|={— 
Traveno i Gui dea sui z5if—-—{-{|-{--[+[-{[{-[-{[--{[-{IT-|-|-|-{— — {tn 1 -=-[{+iI_{-|+[+|-{-{=|[= 
Spilimbergo... .. 13z2/|T-{-|-|[-|-|—- —-{-{-{|-|-[-{-|—- —-|-[|-|{-{[-|+{+|I_{-{[+{-|-[{I—-{[=-|[= 


FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 


pira Arcani 55 — |—-|{=|[=-l-f — [-{[{=-{[—|=[| = {=-|=[-|={|| 5| 3|—| 3i-|l 24 


IIGIne: cs ave sca viti vata 146 | — | —-|-|-[-[|—-[-! [||| T—-[|-||_|=- (7 — | 3} 4l 35 
Cormons... ...... SI ili [+] [||| -|-[|a (6 


Lanzacco . . ....... sel. 4--1.54-:9H.- +4 [++] 2 


Torviscosa 
Aquileia 


Basiliano 8 di n ss ad O A : TIT — | — | —— | = |-—-f —&- | |. _|/|_;[—| — | > [/omjz| =] — — |] 


——n 


i 
ale 
w 
Bodio it a Lo Gi di WE WU OL Vi de e LU è » W Ul Ul » £ U 
Sl 
uh 
he 
ò 
| 
bi 
ò 
| 
PA 
ff 


A 
) 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
wa 
| 
/ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


cine nm 
ll 
|| n 
— || — 
—i| — 
— || — 
—_ | 
— ll si 
—|| — 
— || — 
— || — 
— || — 
— || — 
— || — 
— || 
—|| — 
— || — 
— || — 
ll — 
—- —- 
— — 
| 
A 
n 
—_ — 
aq 
— || — 
— _ 


Alterza 
manto neve 


$ giorno 


MIT (I 
dela 
sitii__|e 
si 
setalilhas 
sticlala 
ciula|& 
nas] een) Nisi 
lliala 
dala 
ateo la 
et si a (6 
cstiul 
LIE PN 
su 
Niba VAR] PE, Vea 
slo lae 
adele 
scià | cr | | 
pes [52 [EA 23 
slice 
eta 
n | — i | —_— | 
SET pet PRE CS 
cai EI 
elica 
stile fra 
ae 
RI 11-.) [A 
ML ae 
MD, 
ditelo 
sure 
| 

| 
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ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE: Tan. VI. 
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 


= =. 


OTTOBRE 195I NovEMBRE I95t | DicEMBRE r9gsi GENNAIO 1952 FEBBRAIO 1952 APRILE 1952 
95 5L | i 5 
vi Altezza Alterza j Altezza (SI Altezza n 
|, manto neve || manto neve pi: É manto neve 2 
SECONDARIO 3 i | goso — | i | i s nono sg 
to | 20 | 0] to | 20 | 29 É 


| cormor-Tagliamento | S. Lorenzo in Sedegliano . . pa BN mle nie — |]J<|J<[|=- |=-{[<]|<| 1|-|-|—- Lf | pi fine Pif] {+e [=] 2 2 
i id. OGIGIDO . 0. e n sa4al—-|-|_|-{[—|{||— — || —- | —, | —_|—_ 1|-|—|— 35|-| | — [-_-|--|-|-| — | — | —_|—_|—|[ 1 — lin _ 23 3 
I id. è Aria dle dia A Ra 3i-|-{-|-{|-[|— ——|—-|-|-j_ — n ri-|/--|/-I-|---{-|-[|-[{-|-{-|-I{IT-[|_-[|=-|=-|- 14 I 
id. Bivaratta:. 0; iu sin 2i—-|-|-|-{[T-|-]|-|-|<| — ci lata sin Bini n ricalca — MERE PAM JEDI) SON RAGA RIONI PORSI] DIA NSA > 1 
id. Latisana .... LL, I ilT-|i_-|-|-{—-| — —-|-|-|[- ig FOSSI Poe] pe viale alal] alain ani 8 I 
LIVENZA 
Artugna donano. ii #0 si da i 159 || — | — | —_| s1-|{|- 3/ x VERE i sam ANT st nr Pil Ein 9 3 
Meduna Tramonti di Sopra . 4u | — — — || 6|—| 8|3z0] 30| = —|— —[ ||| 8 
Chiarzò Campone...........|{ «soll — _ — | —{_ 6[t|ro]g4o]l 731] 4/35|/solzsii af 1[-—-|-[-{-{[|-=-{[|=-|_-{-| — |-/-/S| 14 rI 
Silisia Chievolisz... ....... 354 || — ni — | _|— 4|—|ro|zo]j 47 3 —iì in PR (EI PERS (A i i 
Meduna Poffabro . a 516 | — _ — || 6|—| 7/40|| 32] 4 — || —|-|-|-{| 107] mn 
id Cavasso Nuovo i 301 || — — mat cali cate aaa placa aste aiielo culti E 6 
id Maniago .. sa || al —[|=-[-[-[={[{—-|=-|[={[=[|={| = — | —|- t|-|-|-lIl 7| ir — [—|- a ei lea Cn. 19 2| 
id Basaldella . Ai . 117 Riti Mi fondi Ce i e i i i Bari oa _—| —|— 2|_-|T-| I I — | | — | n | & 3| 
Cellina Cimolais... ..... P 652 || — — — | siT—[20[40o]] sal 4|15/35| sl 3| 1|-|-|-[{-{|—-{-|[|—{|=| = —- |-|-]|<]| 124 11 | 
id. villa ca vo RUE alii 600 | — I | 3|—|—| 3|—|15{35| sol «4 — || — | -[-|-|-| 175 rr 
id Diga Cellina........ 350 || — init | a sla 4|—|rs|3z0] zo| 1 ala ll nti 5 
PIAVE 

Sappada... .......||t1ar7||— | 3 4 105 | 6&|zo|5o|fboll 55| 4 — | —|-|-|lT-|=-|-|—- 18 

Silvella | Cima Canale. ....... I200 || — | 4| I ” 3| 5 t4 | Io 85 4 t|-|-||[|— |—|—|— ré | 
S. Stefano di Cadore . 908 || — | 2 3 57| 9|17{25|36|| 4r| 5 t|-|-|-|-|-{[|-|_- 2I 

Padola ‘ Dosolelio  ....-- .i a 137 |—-—|-—-|—-|-|— | 3 4 | 3 | 7|—|{12]|18| 67] 5 t|[-|-|-[|—-|-]|-[- 20 
Ansiei Misurina .......... [1760] » | : Ù + to | 12|22|40|64|l st] 4 alio|-|-| as| 1|-|—- n 
id. Casa S. Marco ..... 1135 || — 3 2 5a | 9|10|20/45| 7I| 6 si—|/-|-{[_|=-[|=[- 22 
id (Anironieo i dl. di dl a 864 || — I st] s| 6{r3[32]| 47| 5 viola ll leale 14 | 
Piova Lorenzago ......... 880 || — _ 3 6:| 8| s|lro|zoll sa] 6 o Yi 2000 Presa SA( RIE] (Fo Togi OA) o n 
Costeana Passo Falzarego . . . .. 1985 || — 7 2 40| 4|25|45|60] 4o| 3 a|ss|as|io] sl :|-|— 20 
Felizon Podestagno ........ 1506 || — 4 3 43) 5|20 20 | 40 5| 5 ti--|j-|-[|—T-{-{[=|[|_ zo 
Boite S. Vito di Cadore . . | rorr|l — I 4 28| s| 8|rz|zo] sal 4 tj-|-|-|T-{=-|={- 16] 
Perarolo di Cadore. . . . . || 532] — sa) “i 48| 8| 4|15|27| 37| 5 sali (i DINI Gai [iui Chant mat ai 13 
Mimnigiò -...-:-; 24 rr sa | 496] — — I zo] 6| 3/ro/zo] 24| 3 MPa] PS N Pei eg a e a 10 


Bacino 


SECONDARIO 


Ardo 
Cordevole 
Andraz 
PFettorina 
Cordevole 
id. 

id. 
Cordeiole 
Tegnas 
id. 
Cordevole 
Mis 
id. 
Salmenega 
Porcilla 
Stizzon 
Sonna 
Ariù 
Tegorzo 
Onigo 
Soligo 
id. 


Tagliamento-Livenza 
id. 
id. 
id. 


ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE 


Quota 
STAZIONE sul 

mare 

m. 
Longarone .......,., 414 
Ertb:.cio x CEE 726 
Forno di Zoldo ...... 848 
Fortogna {Centrale} . . 435 
SOUSIISNS a cu sana 390 
Bosco Cansiglio ...... 1081 
Chies d'Alpago... .' 706 
S. Croce sul Lago ..... 409 
Ponte nelle Alpi. ...., 404 
Balluno: + su craugza 400 
S. Antonio di Tortal . 513 
AMEnbe so Ru va Pa I6I2 
Andraz (Cernadoi) . .... 1520 
Malga Ciapela ....... 1428 
Gapele:<Gsi vu ses: ua 1023 
Alleghe suoi 6 Gi 979 
Allezbe (Sala di)... ... ... 880 
Cencenighe .......,.. 773 
Taibon {Nogarole di) 628 
Goldi-Pra:s ci a Ra 876 
ARORTO: nia a dar 6ri 
IOBlda., ao cia Tora Ti4I 
SIORDITORO:. a ae WE Sia 454 
Cesio Maggiore ...... 482 
Passo di Croce d'Aune . . . || 1045 
Seren del Grappa ..... 387 
Bedi. 0 Porretta zo 
MIERIOMI n e RA 0 da 685 
Peer: i. iwid i «aa 177 
ENGBBABTIO > sc sia 329 
Cison di Valmarino . . . .|l 261 
Pieve di Soligo . ..., 133 
S. Vito'al Tagliamento . . 3I 
Pordenone ..... ..-.., 23 
Azzano Decimo . . {... 14 
Sesto al Reghena . .,... 13 


NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI 0 SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 


OTTOBRE 1951 


Altezza 


manto nevs 


giorno 
so | 0 [30 


NovEMBRE IgsI 


4 
E 
2 
I 
E 2 
5 I 
3 
R- | 


—— 


po 


— as 


DICEMBRE 1951 GENNAIO 1952 FEBBRAIO 1952 

= PNR" di 
gerco | Sd] {| geo |S6| | seo |3i|f|_ goro 
10 | 20 È 10 | 20 | 30 di slalelà 10 | 20 | 29. 

(segue) PIA VE 

—-,+|[=-|<|=|—{-]| 45| 7| 1|x8| 8|| 30] 41 3|/—[— 
—-|-| t| x|-|—|-|j s?l 7|—{12[28]| 4r| 4|21|28| 5 
— ||| 20] 3|—|—| sl sol 6|18|24|so| 25| 3/35|4o|1o 
—|-{+|-|—-{—-|—|—| 59] #|—|1o|z0]|| 17] 3/30/1s| 3 
—||[-|[|_-|—-|-[—-|=-É 4r| 6| 3|14|[26| 23] 3|237/25|20 
—|-|_]|.33| 5|—{—|1S| 93] 8|18|47|87] so| 4|80/94|60 
— |-[{[{TI=-|—-{[|—{[—-|=]| 77 6é|—|[30|6ol so! 3|15|35|35 
—|—-|/-{[{—-{[{-=-]|—-|—][-]| 6] 7| 3|19|38| 21] 3|39|32|22 
—|-|_{{=-={[|—-{|=|=]|-—|l 63] 6|—|x6]|38| 23) 3/34|20|t12 
—|-|-|=-{=]|=|={_] 76| 7| 5|25/3s5|| 39] 5135|30|20 
| | a RI LT] SLI 
I2|—|—| 20] 4| 7|—{1ojl 39| 6|10|18|26] 42] $|30/|42|30 
—|—_|=| 16] 5| 3[/—| 6] 34| 8| 8|ts|xsf] so] 4|20/40|20 
10] —|—| 30] 25—|_][1s| 45] 6|18|30|43| 38] 4|35|58|35 
—|+[+| 13] 4!—|—|r0| 30] 8|12|18|34| 31| 4|35|48|16 
—{|{_||[ 10| 1[—|—| sl 12| 2| s| 6[is| 1o| r|r2|16|txt 
— ||| 3/ 2/—|-| all 20] 4 5S|rsl| 25] 4|Is|15| 4 
—|—|_|| 1x{ 2j—|—| 8] 28] 6|[ro|1r|35] 30| 5|28|40|1s 
— ||| 23 rt{—|—-{—-| 31] 6|-1|—|rsl 33] 4|1a|2as|1o 
—|—|_- =|—{_|—| 49] 7] 2|I0|25|| S5| 5|30]|45|25 
—{-|={-—|-—-|—|—-[{—| 29] 6|—| 2|[20]| 30] 3jrs{rsi s 
—|-|]l 20] 2/—|—|10] 6| 6| s|ro[as|| 45] 4|35|45|25 
—[+|-{={|-{—-|=|| 59| $ 5|45| ST| 4|30|30]— 
{| =|-{=[={—{ 6| 6|—|t2|37] 17| 3|33[30[21 
—|—|| 23] 6/—|—]|1s| 631 7|:10|27|5o]] 56] 6|55{70]23 
mele a_n an | 1135 20 | 4{18/22| 6 
—|-{J=-|[I_-{|—-|[|—-{--[—|l 60| 6| 3|22/38/l 25] 4|37[37|16 
—|[—-|J={{—{-=-]|=|_|—]| 6o| s[2a5|30{30{) 15) 1|34|10|— 
=== ===] | *[=]=|_8] all 
—-[-|[|=-{[-{|-|{|-|-]| 26| s|—|_-{|T-{[ 13| 1|—|=-|— 
cei nn 8{3|—|—|s| 30! 1|20|-|— 
—|—[{-=-{ - | —[-[|--{[= 3{ r|—-|—-|--| x| 1|[-|_|—- 


PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE 


Pr] 


- x i & 4 wi 


PA 


MARZO 1952 
Alterza 
È manto neve 
% Did 


I|—-|—-—|—{| — 
9% Cesa ni (al lena 
Iie[—| —i{ — 
IiI-|{==| — 
Iiloe[|=-=|-=<| — 
2/42|22| 2 4 
2|Io| si-| — 
r|—-|-|-|| — 
3|15|/-|--|| 17 
gira|.gi— 9 
2|30|15| s|l 18 
al—{—|= 7 
r|${si—-| — 
Ii—=[{——[{==|l — 
i glass 
vi siii = 
— lIs[—[==[| 17 
I i 1) Corsa Nan ZI 
— { 4gil=|=|l — 


APRILE 1952 


—_ 


MAGGIO 1952 


5 
"fà 


Altezza 


manto neve 


giorno 


10 | 20| 30 


© w m = 


alla dè do 


58 


ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE Tag. VI. 
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 


| 5 OTTOBRE 195I NOVEMBRE 1951 DICEMBRE 1951 | GenmAIO 1952 
uo E dosi È n = 
IA STAZIONE smi lg Pegli la sinto nova | 3 i E 
SECONDARIO | mare | EB i H sa] 
| mu È 19 | 20 | 30 ID |20|30 
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE 
| 
| ragilamento-Livenza | Portogruaro. . ...... rata papa PINS ER RES IE e Dott ss _Biliicciclainiic iti‘ et si 
id. Gaiorle: i: sosia i a 3zf=-[|_-{[—-[|={[—j{ — — —_[ {| —- | —|.-_|-|—|| — | —_ |—||- 3 _+. I] - | — | a] — | — [-2/|[|_] +. | = | {—_ |__| 3 I 
Livenza-Piave Cet: dra GR DR a zo —- [||| -[—, | —|[—_[-|—[ —-— | —[|_|_|- % 3/--|-|-|- |-|-|-—|—{{—-_ |—|_|—_|-||—-|_|—||—| — — | = || $ : 
id. Fontanella: .. ol «i: è si-{-{|-|-{-|I-{-[|-!-[-|[{—- — 14-41-1411 af 21+-|+|-[-{-]+[+]+||-{[-<{[-{={[=[|-|=-|=||= 3 I 
id, Motta di Livenza . .... 9l-|-|-1-[+J-<|{<{+[-1+[{[— {+4 9] 2[—{[—[ «|| 4| s[-|[|—{—-|={=l=-[|={—-|=|=jC|{I=|=|{J7|T 13 3 
id. ChIarano': | i sec #0 è si. aa — | _|--|| — 1-14 25] 2/-|/+|-<| 6| 2[-|+|—-|{+{+[+[+{I-|=-|=|-|-{_-|]|-|-|{|={— 21 4 | 
id. S. Donà di Piave. .,... al=—=|-|={[={[—-{[|={[-{[{-=-|=|={ — — | — | lu 7 2|-|—|T- I I cobicliontiezs leo lado alaebebelai l'atto F 3} 
id. Biactalicale +; 10; pui 2] —Pr ||| —[—{ — | —_[_||—=| — — | | ile 4 ri-|--|-{|T-[_|_-|[—_{T|[|T—-|—-—[|[—|—[|—| — — tini 4 LÌ 
id, Salto... -—.. ed 40 a 2alT-{|-|--{[-[|[| — — Tau inn u_u GI (ras (areas PSI | [saggi MI=So) Pio Pani VS 5 r| 
id, Torre di Fine... ... «il 2z/[{ —|—P[-[|--[--|[|I—-|{—-—-|=-[|T—|—-{[{—- |=-=|—-|-{|=- z rti_-|{-||| — — || -{{ — ai pi Si fa nn | iu] | —_ | ||t 1 Î 
BRENTA | 
| 
Vetriolo........-. [1500 -|]|—-[<[-[-| 351 41-|—-[=-| 29] 6|—|—|[135 6| 8 29 | 4 — Fadda 135 26 | 
Levico (Lido) .......|{ 445|[—-|[{--j_{-{-{|-{—-|—-|—-|=|{ 3| r|_-{-{|_ gia sa | a — |-jJ_l_ 47 7) 
Pergine Gana da gof-|-|-[/-{-[|-[|-=-|-|=|=- alizi-{—| 3 5/3 st | + — | --|-[- 45 s | 
Centa ione RR «| 85|[-[{=-{[|-|-|-j 2| 1|—{[—{[| 16] 3{—{[—{10 6| 2 SI | 4 — | -|[- 115 16 || 
Borgo Valsugana... ... 46|—-|-{-|-|-{=-{[-|[|-|-[|-{|-|-|=-[|={|— 3|— 12 | 1 — |-{--{[- 31 4 
Maso Pontarso . ja a 888 || —- |—|_|_{|_- t|x{-{|-|-|{14| 3|—|T—{tr s|o 30] 3 x | _ |—|—_ 14 13 | 
Chiepina Bemo ig Wal 86i-|-|{-|/.iÎI 4i ri-/+|-| 7| 3|—|—{ra 3| 2 31| 3 — I __|—-|_ gr Ir 
Grigno Costa Brunella È SE 2030 || 19) 3/—|—/10]| 78] 8/4o[so|3s|{ 6r| 9|45|40]|60 6 | 55 55| 4 — |__| 348 4 | 
id MalGn&..-...... +. ru po . |iogo{|—|—-]|— a 6| 2|/-|-|--| 29| 6| 2|—{15 6 |iIo 42: | 3 _ (= — | 153 | 19| 
id Pieve Tesino . . ... à 751 -|-|-|-|! af x|—|-|=| 16] 3|—|—|[10 6: 31 | 4 Facci MIR ESTE Pei 98 AI 
Cismon S. Martino di Castrozza 1444 | -{-—-|—[|-|H| 20| 23|[—|—|—|[l 35| 2|[—|—|ts| ‘4| 8 44/04 — [—_|—_[— 146 14 | 
id. Tonadico: ci; ste pia zii —-{—-[-|-{| «| 3|[-|[—[<| 6| s[—!-| al 6| 5 27| 4 — |-|-{[_- 78 18 | 
Vanoi Bo ne si E se ‘ 802. — | —- |{--{--/-K4SsN{---|+| | 2|-[--| 8 6 |io 43 4 i Pi ini 87 "| 
Cismon Pedesalto .........[ 379|{—-|-{|-{[-|-{-|=|-{[-<|-{[{-|—-|={[=|— 6l—- 17] 4 —|-|+|- 6 | to] 
id Arsiè dos ao sososononoa au | ira e. [e alli Salotto al 14 3 _—_ | — |__| 28 5 
id Cismon del Grappa. 26/—|—-[-|-{-{-{|-|-{[-|-|[| iii s|—- 17| 2 cclbelata 43 
Monte Grappa. . . .... 1690 | — | —|-|—|—| 45| 3{—|—-|—|l 97] 6|11:|—|68 7|49 70 | 4 — {- {| 264 | 21 
Valstagna Campomezzavia . ..... 122 —|-{j-/-{-{arx| 3[-—|-[—-|| 37| 5|—|—|30 8|26 33/4 a ata 147 | 23 
PIOBDIO ca e n nia . [rosz{—-|—-|—|—-[|| 18] 3|1—|T—-|—| 42| 5 un 9 |25 79| 5 sa 243 25| 
Qliiero ssa me a ; ss(—-|{-|l-{-{-{[|-{-{-[-[-|[{-|-|=|-|{— al 16 | x MERE, CPT) ODO 29 s 
n E . ’ z2Z/i-|-|--|=-[|=-|[| — |[=-=|—|=|—|l—- — die r|— p:1 1 — | — | lt II 3 
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA | 
Piave-Sile Cornale ji va è 163|T—-{|-|--[|-|-[{T_-[|-|[|-=-j|j-|-[— —|--]1-[—| 12] 3|—-| 3| 5|j 18 si —l=-[-|-{-[{=|=- [=-{-[=|[=-|— |= ||| 30 4 | 
2 ente SIE EEFOSSEEMZ EEE 1 3F241 2) ECAZIEESAZIEREAZIEFEA 21 è 


AE » 


TAB. VI, ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE-SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE 
-.NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 


—__—- — — 


OTTOBRE 195I NOVEMBRE 195I DICEMBRE 195I GENNAIO , 1952 FEBBRAIO 1952 | Manzongsa © 
BACINO i | —————+————+—-————P—_._/_r_— : 


STAZIONE Altezza È Altezza 


manto neve 
giorno 


mo |m||È ro | 20 | 30 


SECONDARIO 


pi 
cin 
giorni 


Piave-Sile Nervesa della Battaglia . . 2I-|-[-{-{-{-{[={[<{=|<| _ 


— uN #| al | 1 71 r[=[[--{|_-{=-|-[[|=]1=||[-|=- mi Tell E 3 
id. SEO ca rn n o 38 —|=-|--j-{-[-[—|[-[-_|[|— | -—-_ ||| 4 al-i-| & t|-{-{-|lT-|[|J-{-[-|{[-|=-|-|-{[-{|I_-{=-|=|=|— 9 3 
id Treviso. . . . re luana iii] [elio] na 14 $ 
id. Eiancala: si di Lina a oil atei i reiH sl ele [aedalalio laid 4 
id. Saletto di Piave... ... 9l—-|j=[|-|[|[-[[-[|-.--[-[-[{—- ;|_-]|-|-|-/[IT_-[|-|-|_|—- 3 si ei in e e ia. [ente Prin fi 3 I 
id, . Portesine (idrovora) . . .. 2/|-<|=-|-|-|| — i i i È 2 7” ENO) JAN | (IMMIIN | SGFSS2000]] \E=3=%) | PESSANO AMIR | MPS re) DAI (ST [SO] | Pesi E PSC [o a DEA | NPI POSI AI GS ASI 2 I 
id, Cortellazzo (Ca' Gamba) . . sian iti inn CRIS ORI Ra LECH ala 5 ctr 
id. Jenolo: cu 01 sat sl è EEE EEEAEEEEE 2 ti-|-|_ I I|/-|-[{[-{I-[|=-=[|--[=[|-{[{_-|-{-|-[-{[{-|=[|—|—|— 3 2 
in. Ca' Porcia (idrov. II° bac.). ci ilialelilo farfalla atua lauletolotaslalalli Leila 5 I 
Sile-Brenta Cartigliano ..... 22 --|-|.|_| —-_|—-—|—_||jt — |1-|-|-{- 5 2i-|/-|-| 13 cia eolica eee EER 18 3 
id. Cittadolla. .}..;i.., 49 | —- | -_-|-=[|—-[—-|[ — | - [—|—|-=|l — —_— 1 | [Il 10 TIi—-—/-—|--| HI Liici ci | iene mit I 2 
id. Castelfranco Veneto . ; sai =[-!-|_{[|-|=|-||-{|_[-|_|T—|— * | nfntl pl ru ri sindaco ian n ie _ 13 3 
id. Villa del Conte ...... Pa) per ee] Part pene VI pet) pen Paci es tt | EI RRCAI FCTA (PERI LO 9la/-{—-| a] 13 ie aaa ZI 3 
id. Massanzago , von» Ha © 22/—{=[-|-|-{|-{[=-]|-[|-|-{IT-[|={—-[|-{[— bh a| || LI Ii-||/il ——_ {| | ln | iui ti 3 
id, Rartarolo cio ci scioninsa gl-|-[|-|--|j — nniliunuÒunan la o 6i ri--|-{ ol 1-|-/-[| [|| —l— |lm|—=il ac 22] po VASI ELA 15 PI 
id. MR 0 de a Bi | fe fe n e | ii fn n Dl ci Vi I tieiitalicaci asleep nto cn Vi Tan E An ii I 
id, Zuccarello (idrovora) ... n e en i i E o si sia |e||al_] — [ultra] iii in iii inn 5 "I 
id, Chioggia . ...., pito 2iI-{|1-[|-|--[-[{IT-[]|=|=-{[--{-[|l-{-|-{--[+<-[=- {-]--[--]1-[|[=-=[-{-=-|-{[+{I- {[-{-/-[{+[-|/_-|---[<[[-—|=-|--|--{-| — — | 


BACCHIGLIONE 


Astico Lavarone ..\...... 271 [|—-{|-|-[=-[-| 5| 1]—-[-|<|Il 33] 4|—|—|{t7 17|18|25|| 55 26/55/32] 2| 1|17| 4|/| 4| *|[-|-|-{-|=|-|=|-|| 124 16 

id Tonezza . '.1..cu.. 14 935|—|-{-[-{+| 2] 1|-[-|-| 123/| 4|—|—|10 14|22|46]|| 46 s3|74|3s5|| 3| 1| 3|{—|— 1I}.-|/-I-{—-]|-{-|-]|+| mn12 17 

id, Lastebasse ........, Go || — [-— ||| — | [|| — | — | lf 1) 4| 8| 23 to|18|— E | t|-|-|-jl 'xr Ti] ==] li fe fi 50 9 
Ghelpach ASeRO + viaaiità stera 99 —|-{-j-|<| 6|x|-—|-]|-| 3: 4|—|—|20 17|25|39|| 34 42|s3lzo] 5| a|is| a|-| xx x|[-|-[|-[|—-{[-{|-|-|-|| xaa| 19 | 
Posina Peelia ci ii rs n caga eda ti gl xi -=|:3 2| 8/2r]| 30 9 o|-{| | r{-|{--{-[ x|{ t{+{--{[--{[-[-{-|-|[ 

Astico Treschè Conca ....... 1097 | — |—|—-|T—|—-| 16 2/-|-|/+|l 36|_5|—|—|25 19|r19{38]| 4r 40 | 55 |33 I t|15| 3|— tdi A] 

id, Velo d'Astio . ...... va |a i atoprali'— r|2| al 33 sl alal Adelina | luo 

id, Cogollo del Cengio (c-Zanisj . | 250 —-|1-{-{-{-{-[-][-[--K{S-[|-|-|{_ —j—|-|| 1| ||| 


id. Sandigo:; cc sii i fee TC gieng [end] proel (anzi [ESS SCSI KPPSS) [RO RA, FP pri LEVE ER pal] DOP 
Tesina CERIDERENTO) n li ana 33fF-|-{-[-/-[{[-[-[-[||[—| — 
Leogra-Timonchio | Pian delle Fugazze . .. .|is|lT-{—-|-{-|—I{ 22] 3|—|— 30 asl'4i-—-|— {20 
id. Staro <> tisane a Ra inntanl aleninmZn 
id. Ceolati (s. Antonio di va. .|l eof—-[|—-|-|-|-{-{-]|-.|-|- 3 


to o n dh da 0 o ll DD n» & dl a A 
(2) 
wa 

bo nio sio U ld da no o nio dio iO o a 4 ww dd » 


Î 
I 
| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
dee: 

ina wo Gad was è SÙ 


Ii_-/T—|T—|jl 32 — | S| 25 — {[|[— I|I|-|[-|_{{-|{|{-{[-[|-[-{[{-{[{-|—-[|=|- éI 

id, seit si ra) a 24/-—-{-|[-{--{--{-{-|-[|_- — {= :3 SA] VANE pen II coi ll I inni inn Tin in nl SE 
Giara Isola Vicentina... .... ei et nua ii csicutici «el alcalina 17 
VAGONEE: 05 di: dira) gi-|-[=[-[={[|-[{[-[|=-|_|-|=-|—-{-|—-[-—- ” —! —i—I I8 | — I PA) SESTA eo AE (ROSE ISPA YI TI IAS (A SAM, MET] PSE pero: pesi 26 


È 


60 
ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE Tar. VI. 
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 
Bacino — è x Il 
STAZIONE ; i 
SECONDARIO 
AGNO - GUA' 
ì Lambre d'Agni.......|| 846 — sfizi fi inn 1 —|—]rall 36| 7|17|20|44|| 28| 3 2| 2[30[22(—|| s{ t[-{-{-{|—-{|[={[-[|-[|-| S| 3 
Rovegliana.........|l 596| — — +] -[|-[--|4 s —|—-|—-| 36] 4/2|—|ts| 25] 2 3) x[-{-{[-|[|—-|=-]|-|-|-|[—-|={|-{=-|=| L) 
Recoaro .........l43{-{[-[-[-|-{f—- — [-[-[-{{T—-|_-|[|—-|—-|—| 25 3/-|-—|{s|zs[| al — | -|-[=-[+|[—-|[|[|-|-{[-[=-|[I—-|-{[=-{[-{-| 4 4 
Waldagition: cc sa usi 295 | — i iii aa] arl I AAA MESSER PIO | GSi Velia [Io Do Dea | VS con Losa | cssnecizenIf* ER 6 
Il Rio Castelvecchio. , ...... 802 || — —|—-|—-[{—-|-—-|—-{—|—-{ 36| 1|—{—|17| 36| 6|22|20/30| 33| 3 3 ||| 4| 1r|1-{—-|{IT-][|=-]|-[=|—|| 113 12 | 
Brogliano. . . ... 172 | — —-1+]1H[- |< -1-1+4-—{-{={+{[=| 7] 2[—|—|{—|[| 35] 2 —|-|[—[-[- — [+1+|+—-{-|--|-{[] 32 4 
ALTO ADIGE 
S. Valentino alla Muta , .. 2 6 29| 9|9 14 | 7 I8 | < 30 
Monte Maria... ......| 2 5 19| 9| 4 13| 6 x| rt 24 
Slingia Slingia i ana ! FI 5 a7| 6|4 14| 4 as | < 24 
Rom MEDE sine Sa alii I 4 20 |] 5| 5 _ B| = — |—- 13 
Saldura Mania; sugli :; ee 2 4 3| 3a|— “| 3 I1|3 14 
Trafoi | ireton a LINEE peg NT 4 3 21 | 8|23 20| 4 S| :» zI 
Prato allo Stelvio . .... = 2 6| 4/4 3| x: —|- 7 
so, sio cr Rael nla, é $i 4| a Ie oa EE) (AI feta pesi P 
Plan Plan in Passirio ....., 2 3 |. 3 | 5| 5 zo| 6 = 20 
Passirio Pikta o 07 ata E = eo 3 12 | 4| 8 | 14] 4 a| ra | 
id. S, Leonardo , . PI — 2 ro| 2|—- —P— [||| — _ 4 
id. S. Martino ......... si 1 | 10) s|— 6| 3 PIC: > POM | JESI DADA) (pi 9 | 
id. Merano dra nico I 7| 3| t| tr sisi | nti fil 5 
Valsura Se Rana su dr db d 2 & sari 4|— 6l Ir 2| 2 r7 
id. Pavicolo . ...... % 2 4 13| 4|— mi 3 a| 2 17 | 
IBLEETO: di os di at -_ 2 17| 3| 6 8| = — |-— 1 
SIMAEI cu an e erarea -_ 3 ro| 3| 3 to| 2 — .| — | 8 
Andriano . î _ x 16| 3| 3 6| 2 — |—- | 6 
Fleres Mlerpg:co dà da dia Ra 3 6 46 | 10|27 dal 8 zo | 3 3 
Isarco Vipiteno ici i Da da sa ‘I 3 13| s|— 9| 2 6| 2 13 | 
Vizze ei e ne i - 2 17 | 6{ro 25| 3 nica 13 | 
Ridanna Ridenna + - +0. vin soevica 6 5 42 | 12|20 63| 5 25| 5 35 
Rienza airone sol i Cardia 3 3 82 | 6|ro 3% 4| 20 | 2 19 
S. Silvestro Dobbiaco ..... coeve | 3 2 533] 4|ro li 4ol 3] 13 | 1 14 
Braies | $, Vito in Braies .....| 3 2 4 | 5|t5 | 43| 2] 18} 3 15 
Rienza MIDI e n rave 2 3 43| 7|19| 29| 4| | 12} 2 19 
Anterselva Anterselva di Mezzo . ... 2 3 33 | 7|18 45| 5 4| 3 3 | 
id, Rasun di Sotto ...... 2 | 3 go | 6|20 35) 3 8|r 15 
Aurino a Giaveno; Savi sù « 2 3 14 | 4|2I st| 5 34 | 3 17 
Riva Riva di Tures . . s 8 5 sa | 8/12 mr | 7 38 | 8 ” 


TAB, VI. 


BacINO 


SECONDARIO 


Selva 
id. 
Rienza 
Gadera 
S, Cassiano 
Campil 
Gadera 
Vigilio 
Fundres 
id. 
Valles 
Lasanca 


ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE' SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE 
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 


I vi OTTOBRE I95I NOovEMBRE I9SI | +: DICEMBRE 195I GENNAIO 1952 FEBBRAIO 1952 . APRILE 1952 
i à - E z 
STAZIONE — | wi {j Mic] È urna are Li ira 
mare sg —T giomo || #f È giorno i È g giorno 
m |È sa Le e E ala 
(segue) ALTO ADIGE 
{ Lappago . . . ..au&.a.||1435|—[-{[-{=-|=| 20 st. —|[—-|[|_ar| 2|—|—4ts| 431 8&|10|16|t2| 70| 7 ro | 42 Is| I6| 3/—| 6|-| 35 ti 
Selva dei Molini. ...,.. 1230 || — | —- |—|—-|-]{ 24} 1t|[—|—|—| 17] 3] 4|—| 7|| 29|10|15|1s|18] sol 7|20|so{trz r| I|i|]-|—-|| 1toe| I|-|—_ 
S. Lorenzo in Pusteria. .. || 813| — —[{=-|-|=]l 3] *|[{—-{|{_|{=|| 7| 3[—|-|—-|| arf $|xa2{18]|22] 20| 2|[:8|salisl — {-[|—-'!—-]|-{ 4| 1t|—-|- 
Corvara: ci iii Sui i 558 —{—|—{—|—|| 20] 4|—|[—|—{ 43] 3|r2|—|s6]l 48 s|rs[i8|30] sal s|32| si[zo]l ar] s|18|—|—| 16] 1|-}— 
S. Cassiano, . ... ..... 1545 | — {[-|—{[_-|—| 68 3| si—|—-| 24| 5| 8|—| of 43] 8|ro/:8|2s| ar] 5|30/46|35] 7| 2|[rgltr|[—|| 15| 1i-|— 
Longiarù. . . ....... 1396 {—|—-|—|—|—| sol ajiro|—|[—| 22] 3| s|—| sj 41] 6|[ro/is|zo] 55) 3|2sl4s|zoll s| ajrs|io| sl is] a{—|— 
S. Martino |... 117 -{—-]|—|—-{- 27] 3|—|—|—| 43] 8|r2]| s|29]| 4r| 1o|29]21{48]| 4r] 6[sq[a6lis{—-|-{|-|-|-[|—-|<-|=|- 
Longega . ......... 1030 — |—|-|—{[-{|| 16| 2|—|/—[-| o| 3] 3| a/ oll 27] 6|22|3:|38|| 28] 3a[arlst[27| —- |[-{ro|-|-[|—-|-|-| 
Fundres . . ......-. us —-|—-|—-|-/{ 8| 4/—|—{-| 16] 4|3|[—| sl 26| 8|20/|30|35|] so] 5|35[65{30] 6| afro!-|—|—-]|-]|-]|- 
Vandoies di Sotto . . . ., 83[/—-/-{-|-|-{—-{[|—-|—|-{[—|l sol a|—{—| 8] 13] 4|12|15|16 40| 3|18|35| 7] — une ani l'iparin 
Valles ueezia da «va » 1354 | — [-|-—[|—-{_{[| »# {13 |a|s]3>]| 18] 4|—|—|1r| 16] 7{1s|irr|3s| 37] s|ro{a4a6|zo[| — |— sE -—r [|| 
Luson . .... 1. 972 —|—-|!—-|| s[ 1|[_|—-][—-| 10] 3|—|—|{ 4 33] s| 8[is|1a] 37] 4[16]asfi4| — || s[—|—-|| 1] 1[-|_ 
Bressanone ....... sto —-—|-[-I-{-{T-|-<[--|-|- 6| 1|-|-{ sl 12] 7| 6! s| 8 3| 1|s-{-{[|-{[-{—-5-[|-{—-|-|[|-|_ 
Lazfons , - |Irttsol_-{[|-—-[|—[|—-{[—- s| 1|—{/—|—]|{ 15| 5| 1|[—|1ro] 26| S8|ro[{ro[25s|| 30] 4|20/{30{15 xi|{ :|-|-|-| 20| :r{—--|— 
Mi: du si RU e Le 99 — {-{-i-{<+II —|+{-|+[-|[[ 19] 2|—|-| eil 36| 6| s| 6|zo]| 16| x| s[isjio|-{|-—-{|-{-|-{|—-|={[—-|— 
Tires... ...... aa rorgl-{_-|-|—|<|l 15 — +-+ 16] 4| 3|—| 7] 20 6| slrr[zi] a8| a|isfzoi sil —-—{-|-|-[+|l 25 i 
Soprabolzano . * »- |I206{—-]|—-]|-{—-|[-{ 17| 3|—|-[—=|{ 29| 5| 2|—| 8|| 26 s| s|o|16 19 2a|-|ro0j 6 3| 2/ 3/-|--[| 206| 2|/|—-{|_- 
Rioni a sr 444 | —_ | = |—|=|{j — | — ||| 3 I| | -|- 9 sila Fedi eil lea 
Nova Levante... ....|78{—-{[{-{[-|—-[<+l 23] 1[—|—-|—{| 19] 3/—|—| 8] 33] 7rol ajzali ar] 320/28] 4i—|-{-—|-|+|[ ar) 2|1—-|— 
Sareofina:i ste si ba 3 fn sp ip e] e 7| a|—|—| 3| 16 3|1—{—|roll x ALE] 2 — |-- 
MEDIO E BASSO ADIGE 

S. Nicolò di Caldaro... . S68 | —- [= [-[-|-|L_ 1|-|- 3| 18 3_| 2 z| 4i 9 _ | iii 
Bronzolo i} ts 250 || — == Ni) fra 7| 3l-—|-| al 13] 4/2|5 3-| ro| rol | — licia ne latta 
ORESRO = eee * 224 | ——- |=|—|--|_I — |--|—|—_|_ s I|-| 19| 6Gi-| ai—-|Io—-[|—-|_-{|-|-—-[-[|I—-|-|=} 
Pit; rt si acer 15880 | — [-—{|T-|—-|—-]| 14 — |[--|=—|| 30 4 5Si| #8| 20 6| 5|7 5 8| 201 || 31 7i-|| sl 34 PA e 
Careser do aan ia 2600 || 36| 5|—| rjas|143| 9{Solrarjizo]] 12) 4 |I17|IIO|I 14] 3|85|78 3-1 80] 80 23 | 2) ssi45|63| 57T| 4|77|48 
La Mare. ......... 1964 4| 23|—|—|—-|| 64|11]|30]| so) go] 35) s| 25] 10! 30] 16| 5|25|25 4 | 30] fo 27 6 | 20 20 35) 5S8| 4|60/40 
Passo del Tonale... ... 850 | — {—|—-|—-]|—]l135| 7|35|35| 25 65) 3]|45| 30 60 | 6|70|70 2 | gsjiro 20| 1|6s5|5s|6o| 20] 1{30|— 
IMERGERITE: + c oota FI. | PZ RE AE VS O PIETRO Reg ee penne PO, Li pi Upi 0 pese peer 15} 6| s|s5s 3| sl 20 pi 1iabealilaialÒla 
Malè .. 0... 37I-—-|-{-{-{-{|-|-}—-|—|=| 1| 3|—|— :38| 4|—|.1 4| s|is — [aula || 
Proves vie 144 | — [—|{-{—|—|| xx] 2|/—|—|[—|{ 19] 3] 2|—| 10 25| 6|ro|ro 2| rol 25 si z[-|-{| 4l x|-|—- 
Cles . . 66/-{-|-|J--|-[I-{[|-{[|=-]|+[<|I 3] 2|—|—|—-| 27| 3|—| 6 al-/--{-{-|--|l-I_-|_|_{|_ 
Fondo . ..., sn goto l - | —- [|--IL 3a —|—-|+|| 8| a2a|-|-| 4l 12] a[-{5 2| 3| 8-{T-{-{-[|-|-[|T-|-{-|- 
Mendola . |... 1360 | — |-|—{—-[|—-| 25] 2|—|—|_{ 26| 3|—|—|1s| 4| 7|ro[ro s|slgs|fag— [| s[—{—| sx 
Romeno . .... * 962 || — — | j—-|]|| — — ||| rr 3|—{|—-| 30 24| 4|—| 3 2 5| 15 — | iii in ini 
Denno ii a a 461-—-|—-|-[{-[-[|-J-15-[-|<| 15| 2|—|-| 8| 14| s| 9[ 9 I 7| 13 i I Fani i n Fa O rn 
Paganella ...., Ig5o0|—{|—-|—-|— o] 1|—|—| sil 35] 2|—|—| 34 ss] 3|25|40 2 |Ico|I40|I — | — |190]| 8o|Goll 4o|. r|folio 


Maggio 1952 


si 
t| 
3° 


E 


Altezza 


manto neve 


giorno 


e 
10 | 20 | 30 


6I 


io 


+ © é 


62 


ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE ° - Tam. VI. 
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 


APRILE 1953 


Bacino 
STAZIONE 
SECONDARIO 
Sporeggio |Spormaggiore . . . I 4 — |- 7 
Noce Mezzolombardo è na rie 4/-—-| 3/(tzt2zi | r|--{-{_-{Jj-|-[{[-5-|--|- || 5 
id. Zambana, . .. 4 _ T = | — *) 
Avisio Pian Fedaia ... " 6 4|54 40 
id. Mazzin... à 4 10 al 33 
Travignolo Paaso:Rolle: .:. «scia 4 7 2|64 32 
"RI Paneveggio...... 4 7 s|- 18 
id. Predazzo... ., 3 é a|—- 14 
Avisio Cavalese . ©... 2 6 1] 13 
Cadino Cadino di Fiemme 7 T 2 22 
Avisio Anterivo ..., 4 4 z|— 14} 
id. | Pozzolago . ... _ 6|/—-|| 8|| 18| 2| 3/rto| xi — |—{-{-|{-[-[{[-|-|--|-| 8| 
id. ine Lia —_ 3 — | 6 
Monte Bondone . . 7 3 I|- 17 
RrBnio:siace a sede _ é —|— - 9 
Fersina S. Orsola e % 5 6 a|— 18 | 
Sila | Piazze Pinè .. 2 6 r|- 14 
VIGO ae si iù = 5S|—-| 3] Sil 24| 3/[—-|/-|-{I-[|-j-{=-{[-{[{[{_-[|-[|-|--|_{ 8 
Cavallino IRON cnc Dre versiona 2 5 | 14 
Leno Piazza (Terragnolo) , I 6 — | zo 
id. Fochese ..... I 3|—| s|jislii 34| 3/25 10/—|[ — |—|--|-|[|_|II —_ {| [|| (A 
id. Rowereto og st L4 da - 5 SI =] 
Monso, ».. 16 2a I T z| 13 
Ala Ronchi .. ' I 4 r|- II 
id. A reno Du dor 1a 4 mi , 
Spiazzi di M. Baldo I 2 r|_ 6 
Belluno Veronese , . L= 2 tia 3 
AT RAR e se 3-/-[-| 3] sz--|/-|-[-{[{-[--{=-|{T_-{-|-_-|—u} — 4 | 
Tasso Alicia sce puzza = da telperion L_z. 2| 
Frogno di Fumane | S. Pietro in Cariano ..-. lol -{-{-/-|+N- 11-41 _ — 1+jHdA] | 11+|[-{-{[—{[-=-[+]-[+-{[-|-[-[_|- I 
Progno di Negrar | Fane............| i 4 sla s || 
Verona al dia dEi a zi-|-[ al 3 ri-<{-+[{-][-{[=-5-{{-{_-1-/2{-I_ o 
Valpantena Fosse di S. Anna... ... 3 6 2 DAS cs] 
id. Marsi: ia sii acer lan a — [— I 
| Squaranto Roverè Veronese ,..... 7 4|—| al 6 28| 3] 0|—-|—| x| 11—-|-|-{--[-<{-|-|-| 9 
Progno d’Illasi | Tregnago. ......... i 2 SA 3 
| Chiampo Campo d'Albero . ...,, I 8| 2/ 417] 49 3.126(22i-/[{ —- {[-|--|{-{-[{-[-{-{[-{{_ 12 || 
7 PR RETRO: apr sr dc da — 3 _ E 6 | 
id. Chiampo ....., Po 3 — | 4| 
Tramigna Soave . +. Pi E 2 | 


i 063 
TAB. VI. ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO Al GIORNI IO, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE 
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO 


OTTOBRE L95I 
Quota 


STAZIONE sul 


Bacino 
Altezza 
manto nevé È 


giorno 
to 20 | 30 


SECONDARIO 


Precipitar. 
cm, 
giorni 


Dn. 


Brinta-Bacchiglione Camino... i «la dUi 24 [= inni ii fi 6 
id. Pagoea: cina li da a elia lle ale 


Bucine gonne 1 Cella Vena. Lu pn I silla ita aio ae ci alal et I 
id. BONINO: + i a Ranieri » 1 gina Iii] said ag 

id. Cal'di':Gudc a du da bl lello lella 2 MSI Pb LR = elichal ad vieladedaabeielelkda liaoliutsi 
dsoson sca os aa | SIE — | — ||| — | —_ | uni 15 rover io Ii lea 19 


id. Cologna Ventta ....., #i |] lella ela] IR a 
id. Albaredo d'Adige ...,. nl lcloatàei a ell 4 4 ilauadi 
id. Montegaldella ......, 231— {-{-{--|--[_-[|-—-[--|J-iIT—P [ll to 
id. Lozzo Atestino ....., on lalla fruit 
id, Pinii., 0 aaa acà di 9i/-{|-|-{-[+[{-{-|+-{[<[=[-|{|—-|{|- 
id, Noventa Vicentina. . ... ella aa —-|-|- 
id, Montagnana, ....... 14 SESTA () E (PODI NSA GL TR —_ | lhi] sei Pa 3 1]-—-|-—|T-Il zo 


à 
Î 
I, 
| 
| 
/ 
| 
| 
| 
| 
| 
all 
Y Uw 4 «i Uw ww i © hl Ms 
| 
| 


| 
| 


| 

w 

hell 

| 

| 
| 
| 
bei 
bili 
/ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Lal 
=J 

I E RT 


=) 
iù via È RUS i La 
| 
| 
Î 
Î 
| 
| 
| 
| 


GE 
| 

Fe 

n 

| 

| 


Aeon STO Villafranca Veronese... . PP) | Mani GAMA ICON DES (ION. LIPPAVOE (COMPO, GINO COMP: DION) [NE gg (SPSNI TC] ATEO COC EINCAOI MPERN FAI: Cni (Se ska — Rari s x 
-id. Ca' di David . ...... 49 || — PERE boo sl il —_ lt *7 I 
id. DAMlia sca screaninnni Brioni ia ni | ninni 1|i — ||| rr a 
id. fiala dalia Sala ci ci mio l'alarolal oct ni oloni ca 1 | 
id. Moweolil: sis esa casi ; siate 1+lSdÒia leali aeree —-/-|+| a 2 
id Sanguinetto. ........ ultimati da sl Met. (I PO Se ta x 
ld Legnago +... ... ade siii ciano tati #1] e | slalat ro 2 
id Badia Polesine va teleco a ie eee en alii 3 TTI (PRI POSA, DETTE 5 1| ini R 2 
id, i Torretta Veneta... .., tall ca ee aac anni aan RI dla i nf | i 8 I 
id. Lendipam: cc; i PE, ell clelia l'i ia n 4 ville lle 3 "gi pes — ui 7 2 
id. S. Martino di Venezze ... PT |Pertani Nrereregi |EEBESa Pera, CAB: (petali PNR DIM [posto] VOIR] | [elit] (PEPE) (PI 2 vr 5 ri — ||| 7 2 
id. PREDE: » nn ag da è Elaine i fila] eda = -—--|+|<+| 3 I 

Tarlaro-Camal Bianco-Po | Roverbella ......,.. ani |a be E° a si salulala ti xl — |[—|—[— 8 2 
id. Nogarole Rocca |... ... glie fa] |||] af] + — |+<[-]|+| 35 3 
id. Castel d'Ario ....... EI QI I nni RI I RO) ES VS VO A slo pet De ea i (ei VIS: 
id, GIORIO Le n LT) | (E OSSNE, (NPCTORE (Pal feto (POTERI | LANIER] (SIRO, penso] 20] PAESI | MST TAI ES CASI] Micce 9 3/—|—] all as la ni lit 4 4 
id Ostiglia "ossea + 13i|{T—- |=--[-f_-[|-|[I — [| |-|-|j — | |uul_T_lam 3| xr{-;-—|—-| 13 r\t- _ | lle 16 2 
id. Pitarolo: si sone num LA [1-4 38) | MipPeatSr]i) RPS Si UFSTIEOI LABBNESO] (ela) | [FOSSA N IGNORA (DENISDI, Quesiti PIPA] | EGEO (PESO TDI PST) EST Li 2|—-|-|{| 14 r| _ lin 19 3 
id Fiesso Umbertiano A “sl -|=|=|-|-|[k={[_-{-{-[=|[|-|-|—-|=!- 4 I|-i-|- 2 Ri — | nu 8 3 
id. Cavanella Po... ..,.. 8-1 -]/+|+{+I-[{-/4+1-]H- [+141-1.<f- {+-[+-[-[.+|] 3| 1|—- — |—_|_-|—- 3 r è 
id. Ca' Cappellino .-. ..., si l'adiacente a legioni 1 1 
id, Ca' Mello (Porto Tolle). . . vl leer Valter eno Tese Rarsa SICA FADII ee 3 PI 


Pian della Sega (Chiusaforte) . .., 
| Alla chiusura del bacino. . . .. 


‘Alla chiusura del bacino ...,., 


Win Ala 


ORO a 0 FAROE 1a” 


Woilo di:Cadere: o sus su 


2300 


63 
142 

dd 
357 
205 
6ré 
-82 
250 
333 


27,6 
28,7 
26,I 
17,2 
22,4 
22,0 


23:5 
187 
10,5 
16,8 
12,3 
14,9 
8,2 
755 
7,1 


vl Sir RS 


| 15,2 
14,4 


19,2 
16,0 
13,6 
156 
24,7 
16,4 
16,4 


I 19,0 


153 
14,2 


11,2 


134 
13,1 


AFFLUSSI METEORICI MENSILI ED ANNUI 


APRILE 


Maggio | 


Giueno 


TAGLIAMENTO 
51,7 | 134|| 37,0 99 || 54,0 
517 | 134] 37,0 99 || 540 
57.5 | 149| 36.2 97 || 52,5 
62,5 162 || 39,2 IOS || 56,7 
58,3 ISI || 25.4 68 || sa,I 
58,6 | 152] 254 68 || 52.5 
39,4 102 || 30,6 82 |l 49,4 
4983 | 129] 30,6] 82] 49:8 
59,4 | 154 42,9| IIS] 41,3 
53,2 | 138 |) 33,6 90 || 47.1 
63,7 165 || 38,1 102 || 37,8 
548 | 142 | 33,2 89 || 43.6 
64,0 | 166] 45,5 | 122) 48,2 
56,7 | 147] 40,3 | 108] 432 
50,9 | 132] 36,2 97 || 43,6 
81,8 212 || 58,6 157 || 72.9 
53,2.] 138 |] 39.6 | tI06|l 48,2 

LIVENZA 
74,5 | 193] 433 | 116] 52,1 
66,0 171 || 26,5 71 || 42,8 
60,2 | 156|) 24,6 66 || 39,4 
57.9 | ISO] 36,2 97 || 42,8 
62,I 161 || 31,7 85 || 42,8 
54.0 | Iqo] 27,6 74 || 40.5 
PIAVE 
28,5 74 || 23,5 63 || 38,6 
28,2 | (73) 250 67 || 41,7 
39,0 | ror| 23,5 63 || 37,4 
32,4 84 || 25,0 67 || 40,9 
37,0 | 96| 28,7 77 || 540 
343 | 89] 269] 72) 46,7 
40,1 | Io4gl 37,0 99 |l 37.4 
29,3 | 76] 299| Boll 52,5 
28,9 75 || 29,9 80 || 51,7 


i Da 
mm. lf mm. 


135 
Ii 
102 
Ili 
ri 
105 


LUGLIO 


o 
Ei [nm 
53.4 | 543 
53:4 | 143 
59,7 | 160 
64,6 | 173 
56,8 152 
57,1 | 153 
60,9 | 163 
58,2 | 156 
43,9 | I3I 
57.1 | 183 
52,6 t4I 
53,0 142 
68,7 | 184 
65,0 174 
59,0 158 
37,0 99 
56,8 152 
347 93 
530 1423 
48,5 130 
358 | 96] 
44,1 118 
42,6 | 114 
54,5 146 
| 47.0 126 
46,7 | 125 
47,8 128 
42,6 114 
46,3 | 124 
37.7 | TOI 
52,3 | 140 
51:5 138 


— pe - 


AGOSTO 
n 
E ila 
47,4 | 127 
474 127 
54.1 145 
58,6 | 157 
58,6 | 157| 
59,0 | 158 
493 132 
55,6 149 
54,5 | 146 
59,0 158 
82,1 220 
78,8 ZII 
109,4 | 293 
76,5 | 205 
69,8 | 187] 
64,2 | 172 
71.7 | 192 
73.9 198 
52,3 140 
473 | 128 
42,6 II4 
47:14 127 | 
44,1 118 
48,9 131 
50,0 134 
48.2 | 129 
50,0 | 134 
42,9 | TIS 
47,8 128 
so,8 | 136 
54,1 145 | 
534 143 


SETTEMBRE NovEMBRE | DICEMBRE 
ge i seruce ae I 

SÉ lm E 

sly 

È | 

71,8 186 || Br,jo 217 || 42,8 III 54 
7,8 | rscl 81,0 | 2x7] 428 tri 54 
81,0 | zio) 90,7 | 243] 51,7 | 134 74 
88,0 | 228 |) 98,6 | 264 56.3 | 146 Bo 
82,9 | 215 || 87,7] 235] sos] 131 86 
83:7 | 217 || 885 | 237] s0,9| 132 87 
89,5 | 232] 941 | 252] 455| 18 59 
96,8 | 2s1| 9856 | 264) 52,5 | 136 75 
99,2 | 257 ||1169| 313) 494 | 128 81 
105.3 | 273 || 106,4 | 285| so,2| 130] 79 
1277 | 331 ||127,3 | 341]| 32,8 85 1197 
126,5 | 328|li2::7| 326] 293 76 104 
196,8 510 || 112,7 302 |l 39,7 103 | II4 
137;7 | 357 ||128,1 | 343] 49,8! -129 106 
123,t | 319 ||I14;6 397 |] 440 II4 95 
140,8 365 || 174,0 466 || 43,2 112 122 
122,3 317 || 121,0 324 || 43,6 113 100 
169,4 | 439 [17858 | 479 72,1| 187] 299 80 
105,3 | 273 | 116,1 311 || 78,3 | 203] 343 92 
96,5 250 106,0 | 284] 71,8 |) 186 31.4 Bg 
82,2 213 || 105,7 283 || 54,8 142 || 26,9 72 
94 242 |{ 112,0 300 || 66,4 172 || 30,6 82 
103,8 | 269 ||106,4 | 285 || 71.4 | 185|| 29,9 go 
69,1 179 || 59,0| 158 20,1 52 || 20,5 55 
59,0 | 153] 60,s| 162] 27,8 72 || 20,2 54 
49,8 129 | 69,t 185 || 27,4 71 || 24.6 66 
56,3 146 || 64,6 | 173] 28,2 73 || 22,0 59 
52,5 | 1364 67,6) 181] 30,1 78 || 20,5 55 
55,6 | 144] 66,1 177 || 293 76 || 21,3 57 
57,5 | 149] 694 | 186] 38,2] 99] 22.8 6I 
53,6 | 139] 6,3] 183] 33,6) 87] 254 68 
52,9 | 137] 67,2] 180) 332] 86] zs0| 67] 


67,0 
540 
49:5 
dd 
49,0 
48,0 


34:5 | 


33,8 


34,3 | 


34,5 
347 


349 


37,0. 
36:3 
35,9 


2117 


1707 
1563 


1389 
1548 
1517 


—.-| me ar clinici — 


Ta. VII. 


Boite Perarolo di Cadore . . . 
Piave Perarolo di Cadore .. .. 
Vajont Nii EGG LI Pregran 
 Maò Muda Maè .....,.. 
Piave SOVCIEOOA: Li cui di 
Cordevole Pilone: si svga 
Pettorina Malga Ciapela . ..... 
Fiorentina DEEAGR: 13-20 sie ma i 
Cordevole Caprile... ... 4 
id. Cencenighe -.....,.. 
id. Ponte Ghirlo ...,,., 
Tegnas en aerea «i rara 
Cordevole RONDE AID: a i 
Mis Ponte S. Antonio... ,. 
Cordevole |Alla chiusura del bacino 
Piave SORUBINO Le i na 
id. Nervesa della Battaglia 
Brenta ME nd dé Kid 
Ceggio Maso:Costi ..,.,,.. x 
Drenta Ospedaletto . , , 
Cismon ‘ | Rocca d'Arsié . |... 
Brenta | Barziza (Bassano). . . . 
Astico Forni Val d’Astico . ..., 
Posina IRGIRE i son 
Astico BIEEAnER i ce i i 
Leogra Mazato:. i: ci ua i 
i Bacchiglione | Montegaldella. . . 
Guà Lonigo... .... i 


CHIUSO A 


C) . 


vale ed 305 9,0 
«ca + | T338 II;6 
pica pani sa 55 | 20,5 
ent | E 3 
eta | 7008 13,3 
cei 97 | T90,I 
i dda 28 | 10,1 
* nina 52 97 
è dle 221 9,3 
«00. 2377 75 
sli al ‘MI9 97 
tas 50 10,5 
viva scali 73 9,7 
ce a | 18,3 
867 | 11,2 

* «+ - [3333 | 13,3 
« a «+ [3763 13,1 
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37 || 34,0 88 || 28,4 76 || 43,6 
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MEOMIORO., ssi» ama i at ge I 

Idrometrografo . . Ir 

Idrometro od iarometrografo posto in ‘ focalisà ov' è sentito 
l'influsso della marea o dell'apertura e chiusura dei 
sostegni di navigazione oppure delle manovre degli im- 
pianti per le derivazioni d’acqua . . . . ..... 0 


0 — Aliezza idrometrica (in cm.): altezza del livello liquido 
riferita allo zero dell’ idrometro. 

2° — Altezza di massima piena (0 di massima magra) in una 
sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osserva- 
zioni : massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta durante 
il periodo di osservazione. Qualora, durante il periodo di osserva- 
zione, sia stato spostato lo zero dell'idrometro, i valori massimi e 
minimi assoluti osservati sono riferiti alla nuova quota dello zero. 


TaseLLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche di tutte 
le stazioni idrometriche che hanno funzionato, anche parzialmente, 
durante l' anno, Vengono stampate in carattere MAIUSCOLO le 
stazioni fornite di idrometrografo. 

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idro- 
grafica. Per ognuna di esse vengono indicati: il tipo dello strumento; 
se in riva destra o in sinistra o in mezzo del corso d'acqua; il bacino 
imbrifero sotteso alla sezione ove è situato l'idrometro; l’anno 
d'inizio delle osservazioni; la quota dello zero sul livello medio 
del mare; l'altezza di guardia; l'ora dell’osservazione: i walori 
della massima piena e della massima magra (in cm.) e le date in 
cui si sono verificati; il cognome ed il nome dell’ osservatore, 


SEZIONE C. - IDROMETRIA 


ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 


Stazione per la misura sistematica delle portate . . . . (M) 
ISOEBGIO e e n ni ne e an di nda si SOR 
Dato mantilie <. scusa sr © » 
into:10000t0 i a nia E ELL ALS EE 
Dato interpolato. . . . MERE. (1) 
Dato mancante perchè influenzato dal plinato vira sei de E 


- DEFINIZIONI 


3° — Altezza di piena ordinaria in una sezione fornita di 
idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine 


di anni): livello superato od uguagliato dalle massime altezze 


annuali verificatesi nella sezione in */, degli anni di osservazione. 
4° — Altezza di magra ordinaria in una. sezione fornita di 
idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine 
di anni): livello superato od uguagliato dalle minime altezze annuali 
verificatesi nella sezione in */, degli anni di osservazione. 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


TasELLA II. — Riporta i valori medî mensili ed annui in 


cm. delle altezze idrometriche per gli idrometri. che hanno rego- 
larmente funzionato durante tutto l’anno. I valori mensili mas- 
simi e minimi vengono stampati in carattere grassetto. 

Sono riportati inoltre i valori della massima e minima altezza 
assoluta osservata durante l’anno e l' escursione relativa. 

TaseLLA III. — Riporta, per le stazioni idrometriche più ca- 
ratteristiche le frequenze e le durate delle altezze idrometriche. Da 
tale tabella sono escluse quelle stazioni nelle quali vengono eseguite 
misure sistematiche di portate e per le quali quindi il regime è indi- 
viduato dalle portate (vedi Sezione E - Portate e Bilanci Idrologici). 

TaseLLA IV. — Riporta per alcune stazioni, che sono fornite 


Quota approssimata della località ov'è situato l’ idrometro 
dedotta dalle tavolette dell’ I. G. M.. . . . . 
Stazione per la quale non vengono pubblicati i dati giorna- 
lieri nel Bollettino Mensile . . .... 0.0... * 
Idrometro rimasto all’ asciutto. . . . — 
Dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che 
dal-rembipalone ci Ue iaia aka ai 


5° — Frequenza di una determinata altezza idrometrica H in 
una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: nu- 
mero di giorni dell’ intervallo considerato nei quali nella sezione 
Liga” verificata l' altezza idrometrica H. 

— Durata di una determinata altezza idrometrica H in una 
ul e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero 
di giorni dell’ intervallo considerato nei quali nella sezione venne 
verificata una altezza idrometrica non inferiore ad H. 


di idrometrografo, o nelle quali si effettuano letture orarie durante . 
i periodi di piena, 'i valori delle escursioni più elevate delle al- 
tezze idrometriche osservate nell’anno, durante intervalli di I, 6, 
12 ore consecutive. Le escursioni di sei ore devono essere mag- 
giori rispettivamente a quelle di 1 ora, altrimenti non verigono se- 
gnalate; lo stesso per le escursioni di 12 ore in confronto di quelle 
di 1 e 6 ore. 

Per ogni valore dell’ escursione è riportata l'altezza idrome- 
trica all'inizio dell'intervallo cui essa si riferisce, l'ora e la data 
di tale inizio. 

Nella fig. 1 è riprodotta la cartina schematica con la rete 
delle stazioni idrometriche in funzione nel 1952. 
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ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE 


MASSIMA MAGRA 


Data 
— | vari giorni 
- 90 I6-LX-195I 
_ vari mesi 
26 23-VII-1952 
— 16 $-I1X-1942 
— | vari giorni 
- 39 | 22-11-1901 
20 + I-IT-I952 


2 13-XI1-1952 


Cocnome E NoMmE 


DELL' OSSERVATORE 


Paoletti Giuseppe 
Lodolo Sigfrido 
Zupinich Guerrino 
Clocchiatti Guido 
Monai Giuseppe 


Zupinich Guerrino 


Gutwenger Max 
Treu Alda È 
Treu Alda 


CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 


5 7,88 1929 
D 6,05 I924 
D Paci 1914. 
D - 0,42 || 1920 
D = I,71 || 1924 
8 950,—* || 1941 
D 930—* || 1943 
s 525,—* || 1941 
D ‘440,—" || 194I 
s 355,—* || 1932 
5 475,—* || 1941 
Ss 500,—* || 1941 
s 755—* || 1928 
I 
D hi ils Pa 
s 410,16 ner 
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& 290,—* || 1926 
D 227,29 || 1926 
5 224,99 sn 
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Ss r4s,—* || 194I 
) 441 || 1940 
& 0,00 || I8SI 
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_ 200 4 XI-1946 

— 220 13-X-1933 
cs 248 | 21-xr1-1925 
cn. 305 I4-X-1933 
_ 354 12-XI-195I 


TAGLIAMENTO 


L 97 T2-XI-195I 
E) 86 1-XI-1952 
, 135 7-VIl-1946 
D 290 20-XI-1952 
Li 284 5-X-1935 
ù Is0 13-VI-1446 
n 200 12-XI-I95I 
tI 250 I6-VI-1943 
» 178 26-X-1952 
U 215 6-XI-1945 
4 370 4-X-1933 
3 275 13-VI-1946 
v 426 17-Xi-1940 
190 408 17-XI-1940 
n 409 I0-X-1933 
» 235 12-XI-195I 
» 600 13-KI-195I 
520 986 | 30-X-1896 


45 | 2-v-1944 

49 |  5-v-1944 
7 | rx-vil-1942 
o 22-11-1933 

32 | 3-1-1935 


- 2] 30-vit-1943 
7|  7-1-1945 
20 9-I1-1953 
17 | s-vi-1952 
fi 17-1-1937 
9 1-V-1947 


12 |- 17-vI-1952 
ta 6-VII-1943 


18 25-Xx-1949 

- 83 I7-V-1938 
- 10 20-11-1935 
18 28-X-195I 

2 15-11-1929 


Lo) 2I1-I-194I 
- 64 26-X-1949 

© | 31-x1-1951I 

33 I-VIII-1945 
- 38| 261X-1947 


Comuzzi Giovanni 
Baron Toaldo Giovanni 
Gambellini Dionigi 
Perosa Giovanni 
Milanese Alessandro 


Peressutti Valentino 
Feressutti Valentino 
Cimenti Riccardo 
Gubeila Luigi 
Floreanini Narciso 
Peresson Antonio 
Bergagnini Domenico 
Soffritti Antonio 
Grandi Sante 


| Vidali Luigia 


Grofnauer Edoardo 
Gimbatti Giovanni 
Bressan Albina 
Fascolo Arnaldo 


Picco Pietro 

Clarino Santina 
Marin Antonio 
Fabbro Angelo 


OSSERVAZIONI 


durante la guerra. 


Si hanno i dati per gli anni 18pé- 
nel rots. Il 1-1-1932 lo rero r 


di em. 376. Dal 1* agosto 1933 lo zero dell''idrometro venne 


alzato di cm. 398. 


Mancano le osservazioni del 1919 


In aprile cessa funzionamento. 


Mancano le osservazioni del 1918 e rpg. 


Mancano le caservazioni del tori è ro4gs. Nel 1r94gé abbassato lo 
serò cm. Iù. 


idrometrico di 


di un idrometro distrutto 
dromet: 


ro venne abbassato 
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Sl hanno i dati per gli anni 1896-1907 di un idfrometro distrutto 
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-— a) - -_ ct_— —_ mE =—-_ — LETTA 


MASSIMA MAGRA 


Sh 
1 i 
| 


| Cocnome E Nome 


î 
i Corso D'ACQUA STAZIONE 8É | | | OSSERVAZIONI 
$ | ur Data | DELL'OSssERVATORE 
n 


Sorgenti Gorgazzo ‘|| Gorgazzo........ i ii 


I 5 45:—* || 1924 8 || sorgenti Q-XI-I95I _ 7-IX-1943 Tizianel Vilma 
Livenza FIASCHETTI DI CANEVA © .|{Ir-I|l p 24—* || 1923 id. 17-V-1935 196 | 17-viri-1928 || Pizzinato Albino In agosto cessa funzionamento. 
| | id. S, Cassiano 0.0... ...... | I S 6,07 || 1882) id, nel 1916 6 18-111-1913 || Pivetta Luigi Mancano le osservazioni del 1918. 
| | Meduna PONTE NAVARONS. . ....|{IrI| & 260,—" || 1932 235 28-1-1948 ra 24-XI-1952 Paveglio Maddalena 
i | Cellina Stich (M)o..... d sai desi È s 640,—* || 1942 40 12-XI-I95I 40 24-11-1944 Fabbro Regina In aprile cessa funzionamento. 
| Settimana Stalli Nucci (M)e .......{|{ I D g00,—* || 1942 sz T-VII-1946 23 28-11-1949 Filiputti Giovanni In aprile cessa funzionamento. 
| Cimoliana Cimolais (Ponte Lama) (M)} sil È s 630,—* || 194I 83 9-XI-I95I 40 26-1-1942 Venaria Marco In aprile cessa funzionamento. 
Cellina MEZZOCANALE (M)>...., Ir-I S 435,—* || 1942 288 r2-XI-195I 19 28-11-1944 Paron Giuditta 
Meduna Visio sarei a sa dl I S 6,74* || 1883 847 29-X-1928 - 93 13-XI-I9II Springolo Gaspare Mancano le osservazioni del 1918. 
Livenza Meduna di Livenza 0......|{ I s 2,64 || 1921 sorgenti 10-XI-1916 || - 130) 27-111-1944 || Reschiotto Giovanni 
| | id. Motta di Livenza 0. ...,.., ; I D 2,14 || 1882 id. 19-x1-1935 || - ts 6-111-1922 Padovan Domenico Mancano la osservazioni del 1g1l. 
| 
| PIAVE 
| Piave Fonte Cordevole (M)...... D 1002,35 || 1932 63 27-1X-1942 - | 321-XII-1935 De Martin Giovanni 
| Silvella CIMA CANALE (M)...... tà D 1245,—* | sta | 67 27-1x-1942 |- 3| 6-x1-1947 || Cesco Resia Olinto 
| Piave PRESENAIO (Ponte) (M) . . .|IrI| » 965,91 | 1936 142 12-X1-I95I 3 22-11-1938 De Zolt Carlo 
| Frisone Campolongo (P. Masart)(M ....| I 5 975,—* || 1932 33 22-VI-1933 - 2 1-I-1946 FPomarè Noè 
| Padola PONTE PADOLA (M) ..... Wls 1190,—* || 1950 57 26-x-1952 2| 3-n-1994 || Ribul Pietro 
Digon Volta di Tamber (M)....., I D Ir7o,—* || 1932 40 IV-11-1946 = ‘14 8-I1-1946 Zambelli Gat Arturo 
| Piave PONTE DELLA LASTA {M). .|Ir-I| s 848,60 | 1932 357 28-1X-1942 3| 22-1-19393 | De Candido Beniamino Ri eno e gii Di ana (ptt e IRia ei ise T ezicala 
ii | AURONZO(M) ........ i — | x- x i ve jtuito il vecchio id ; il 
| Ansiei AURONZO (M) ... Ir-I|l n 864, 1932 || 205 27-IX-1942 35 3I-X-195T Zandegiacomo Silvio ll 14-V 1932 è stato agro cu; ent DUOvo sero 
| Boite | PODESTAGNO (M) ..... È D 1330,—* DE | 82 22-VI-1946 8 21-1-1947 Pompanin Giuseppe 
id. VODO DI CADORE {M)....|IrI| pp 818,27 || 1929 323 28-1X-1943 r7 29-1-1945 Talamini Gino 
Piave PERAROLO ® ,........ II} » ‘518,80 ||-T987 1228 16-1x-1882 |l- 70) r1-xr-1952 || Del Favero Anselmo Mancano lo osservazioni dal 1915 al 1920. 
Vajont Erto (Caldaia) © (M) .....{|{ I D 570,—* || 1949 ‘ 55 + 13 | 6-1I-1952 Filippin Pietro 
Maò MUDA MAÈ (Longarone) (M) . |Ir-I| 430,—* || 1941 231 27-1X-1942 7| r7-x11-1945 || Del Favero Emilio 
Piave PONTE NELLE ALPI ® (M) .|{IrI| n 363,76 || 1922 1748 (3) L2-XI-195I - 58 13-11-1944 Roldo Giovanni 
Ardo Il Belluno (M) +... ue ca hh E Ss 335:—* || 1950 4o D) » » Brigo Armando 
Piave BELLUNO 0 {(M) ...,. pa ca 5 330,—* sia 1R2705) 12-XI-1951I 30 5-11-1952 Brigo Armando LINE So i ES Ma a su pria fr eta 
Cordevole DIGONERA (M}......,.. Ir-I| np 1150,—* || 1938 97 27-1X-1942 5| 24-11-1944 Bernardi Bernardo In aprile cessa funzionamento. 
î Ir 1948 ER tai : Si hanno dati di altro idrometro dal 1938 al Nel luglio rpyo 
| Pettorina MALGA CIAPELA (M) . ...| U| 4 1425,—* | 1945 | 12 28 23-VII-I951 5| rs-i-1951 | De Biasio Antonio per dip + Psslio a 
Fiorentina FPEZZEGU [M).. ... ua «{Ir-I| Dp r14o,—* || 1938 || 12 52 12-XI-195I 3 17-11-1944 Andolfato Raffaele In aprile cessa funzionamento. 
Cordevole CAPRILE {M).. .......[Inll| p 999,—* || 1939 || 12 221 12-XI-1951 14 | 2-1V-1944 Andolfato Raffaele La aprile cessa funsicoarento. ì 
id. MASSIME ricerca da E 1 Ir-I| n 362,18 || 1928 || 2 TOI r2-Xi-1951 ||- 60 I-I1I-1952 Basso Valentino | 
Mis Ponte S, Antonio (M) .....{|{| I D 385,—* || 1946 || 12 I14 12-XI-I951 23 3-1-1947 De Min Maria 
Piave | SEGUSINO 0 (M) ....... | z 6 200,—* sba SÌ 339300 12-XI-1951 $| 27-11-1933 || Lio Giulio | Funzionò anche dal 1915 al 1917. 
id. | NERVESA DELLA BATT.o .| I | D 71:S4 | 1935 | roll 37634 28-x-1928 |l- sa| s-r1-192s || Zuliani Angelo 
id. Revedolis® ..... me a cl I 5 — 0,40 1908 8 376301) 3I-X-1903 — 100 8-I11-1934 Fuser Augusto Mancano le osservazioni dal 1918 sl 1926. 


(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti k 
elettrici del gruppo di S, Croce, scaricano nel bacino del 


Méschi 


sia - 
io pe A L'i 


tivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del 


di S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idro- 
metro è dotato di soli 2.00 metri di asta, Nei giorni 12-XI-1951 e 5-I1X-1952 il livello dell'acqua ha superato l'asta idrometrica. 


sz 1. 


TA ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE 


MassIMa PIENA MASSIMA MAGRA 


og 


| 
Corso D'ACQUA 


| 
o 
Canale Malgher | CORBOLONE ° ROME SETE Ea ro Il Ir-I | Ss | 2,—* | 1943 | 12 | Risorgive | —- I 386 | 27-Xi-1949 | 98 Î 25-IV-1944 | Geretto Elio | | 
BRENTA 
Lago di Caldonazzo || TENNA ...........4. Isl i s° 458,11 1929 7 52 L) 150 14-11-1951 23 23-X-193I Alessandrini Ferdinando Funzionè anche dal 1896 al.r913 a Calceranica. 
Lago di Levico LEVICO da co ene rnza Ir-I.| 439,73 1929 7 22 5 135 16-11-1951 48 16-11-1930 Angelo Beniamino Funzionò anche dal rB9s al 1915. i 
Brenta QANVIen::(AI: soia ara asi I Ss 437,—* || 1951 9 I21 4 50 20-X-1952 14 | 25-vit-1952 | Mosele Giuseppe 
| id, LEVICO-CERVIA ...... Ir-I| p 435,21 1935 8 I2I ò 181 | 12-xI-1951I 6 7-V-1935 Mosele Giuseppe i 
id. Borgo Valsugana ® ...... I D 375—* |l 19as| 12 214 s 223 31-X-1903 14 | 24-1x-1906 Rosso Luca Funzionè anche dal t895 al rora- 
Ceggio MASO COSTI ....... posi RS SD 870,—* || 19si || 12 195 x 218 8-xI-I95I 13 8-11-1952 Rampellotto Paolo 
Brenta Ospedaletto (M) ....... «| I S 301,69 1928 7 465 || I00 192 12-XI-1951 - 13 3I-I11-i944 Moretti Aldo 
Cismon Ponte S. Silvestro ....... I s. sBo,—* || 1925 || 12 192 » “350 38-x-1928 26 I-II1-1949 Bettega Matteo Funzionò anche dal 1895 al rpr3. 
id, ROCCA D'ARSIÈ® (M) ....|{Ir-I| D 239,—* || 1930] 13 622 ‘ 500 II-XI-1951 I 28-11-1932 Arboit Benito Il 12-XIT-1930 lo rero dell'idrametro venne abbassato di em. 15. 
Brenta Sarson di Bassano ® ....., I D 111,55 1915 12 1563 » 470 8-xI-I951 - 86| 29-XII-1947 Celona Stefania Mancano le osservazioni dal 1918 al 1921. 
id, BARZIZA (Bassano) (M) ... .{|Ir-I D 105,83 1952 tà:| 1567 l _ -_ — — Meneghetti Roberto 
id. BASSANO DEL GRAPPA (M)} ca s 102,50 nn LI 1567 || 100 475 16-1X-1882 - II 13-11-1949 Offingher Giovanni Dal settembre cessa funzionare Ir e M. 
id. LIMENA 0, .... urna ci 5 14,24 176 12 - 300 645 17-1x-1882 - 136 15-IV-1940 Pecin Carlo Chiusura sostegno Brentalla om. 1359. 
Muson dei Sassi Ponte Pennello 0....,....|{ I D 14,03 1896 || 12 ni 300 568 9-XI-195I 37 12-11-1934 Fantinato Antonio | 
CORSI D’ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA 
Sile CASIERS [MI] coca x Ir-I D 4,—* || 1916 || tr2 || Risorgive L 260 | 26-I11-1928 - 4 2I-1V-1949 Marcon Gaetano Mancano le osservazioni del 1918. 
id. Trepalade ©. .,.... pass È I D -03I 1897 || 12 id. " | 340 I6-V-1905 50 18-11-1949 Toniolo Erminio 
BACCHIGLIONE 
Bacchiglione VICENZA (P.te degli Angeli; © . . .,|{Ir-I{ D ; 27:04 || 1025 || 12 281 || 160 so | 9-x1-195I 18 | 2z0-1x-1943 || Cenzon Giuseppe x 
Astico Sealaeri DM... da vere ST E) 454,—* || 1949 || 12 68 » ||. 195 12-XI-I951 18 24-1X-1949 Longhi Lorenzo 
id. FORNI VAL D'ASTICO (M). . {| Ir-I D 315,—* || 1949 || 12 136 È) 234 8-XI-1951 42 19-X-1949 Spagnolo Gio Maria 
Val d'Assa PEDESCALA (M)....... IrIj D ,=* || 1949 |) 12 245 » tI6 8-xI-1951 8 | 13z-vir-1950 || Spagnolo Gio Maria 
Fosina STANCARI (M) ....... c 5) 390,—* mha 12 t16 n 240 9-XI-I95I 3 20-11-1953 Fabrello_ Caterino 
Astico Seghe di Velo® ......., WI D 254,74 1923 || 12 535 50 345 16-v-1926 - 23-BX-1940 Rossi Guido DI 1-1-1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di om. 15. 
Tesina Vicentino || Bolzano Vicentinoo ......{ I D 37.62 1892 || 12 n 150 415 16-v-1926 - bo t0-I11-1940 Meneghini Valentino 
Bacchiglione Lage 04 inn I D 20,70 1837 || 12 1384 || 300 674 I6-v-1926 - 94 21-X-193I Ciscato Leonida 
id. Perarolo di Colzè # eso)... .|| I D 20,70 1884 || 12 1384 || 300 695 14-XII-1916 — 4I 5-1X-1936 Rigno Marcello Mancano le osservazioni dal 190 al 1932 
id. Perarolo di Colzè ® oi)... .|| I D 18,40 1884 || 12 1384 || 300 812 I6-V-1926 - I6I 27-VII-1952 Rigno Marcello Mancano le osservazioni dal 1930 al 1933. 
id. MONTEGALDELLA (M)s ...||Ir-I| » 15,06 1929 || 12 1384 » 808 Q-XI-I951 - 56 IO-VII-1952 Troncon Lelio 
id. Cervarese S. Croce ®0 ., ..,.. I D 17,55 1913 || r2 1384 || 200 504 16-V-1926 — 334 | 6-vrti-1949 || Mazzuccato Sante 
id. S. Marco ®® ........ se il È D 15,91 1872 || 12 1384 || 200 451 17-V-1926 - 322 | 8-viti-1949 || Mazzuccato Sante 
Tesina Padovano | Ponte Pedagni (Veggiano). . .. .|| I s 14,—* || 1939 || 12 | Risorgive ” 534 9-XI-195I 7 31-VII-1945 Mazzuccato Giuseppe 


STAZIONE 


8 {| cc 
a 


Altezza di guardia 
cin, 


Data 


Cognome E Nome 


DELL'OSSERVATORE 


CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE 


OSSERVAZIONI 


Corso D'ACQUA 


| id. 


| 


STAZIONE 


[Citoln 8... 


Bassanelloo ..,. 


s & ss e è s 


al LL] LI . " » 


Padova (Ponte Molin) 0® ...., 


Bovolenta 0 .... 


Battaglia (Arco di Mezzo) ® 0... . 


Bagnarolo 0 ® (a monte) 
Pernumia ® ® (a moote) 


Ponte Arzignano .. 


Lonigo 0 , . 


® è» è Li * a 


a n è sè è èé 


COLOGNA VENETA ®° .... 


Borgo Frassine® . . 
Botte di Vighizzolo © 


CA' DOLFIN 0 .. 
Mottacuora 9. ... 


Saltusio . 


6 4a & sa 


Lana di Sopra (M). 


PONTE D'ADIGE © (M) .... 


Vipiteno Picasa 
Novale (1)® .... 
PRÀ DI SOPRA (M) 


| Bressanone (1) 0? , . 


* LÌ ® * ® ® 


* LL] + * Li * 
so © ws s “ 


Lal LI E) Li * 


Lago di Braies || Braies ............. 
| 


(1) Le caratteristichefdella stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z, di Vienna. 
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n doi di a aaa dE&E dd wi uogoa Id n 


uU © dana 


vw 0 ao vw 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE 


15,34 || 1916 
10,61* | 1898 
9,80 || 1870 
1,44 1882 || 
0,73 1919 
12,70 1875 
7,56 || 1873 
10,38 | 1908 
6,44 || 1908 
AGNO 
469,50 | 1927 
83,05 1884 | 
68,00 || 1927 
31,13 || 1924 
20,66 | 1926 
17,28 1912 
6,36 | 1875 
7,24 | 1875 
5,41 | 1853 
412 || 1853 
2,02 || 19:1 
1,18 || 1870]|| 
gI1i,—* || 1896 
506,12 | 1929 
442,—* || 1928 
1400,—* || 1951 
340,—* || 1928 
ss190 | 188 
946,63 || 1896 
1360,—* || 1908 
750,—* || 1941 
556,95 || 1896 
1489,17 | 1927 


Il 


i Massima MAGRA | 


(segu) BACCHIGLIONE 


200 450 I7-v-1905 
250 443 17-v-1926 
220 406 17-V-1905 
350 || 657 27-X-1907 
350 628 237-X-1907 
[e] 287 20-INI-I901 
310 460 LO-XI-1906 
o 218 I-X-1882 
150 || 350| 31-11-1882 


- 314 


145 
150 
Bo 


è 


8-v11I-1949 
g-VIII-1927 
26-1v-1893 
22-VII-1952 
I-VII-1938 
6-X-1914 
vari giorni 
vari giorni 
vari giorni 


Cocnome E Nome 


DELL'OSssERVATORE 


Mazzuccato Sante 
Zanella Lesbino 
Baessato Giuseppe 
Zinato Luigi 

Vitale Ugo 

Furlan Arturo 
Mescalchin Gioachino 


Il Miola Gaetano . 


Tiengo Guglielmo 


-GUÀ-FRASSINE-S. CATERINA-GORZONE 


79 145 
50 350 
250 486 
125 360 
200 575 
= 540 
o 3r2 

o 237 

o 304 

o 289 

le] 244 
ls) 195 


2-vI-19285 
15-V-1925 
I-XI-1928 
1-1V-1928 
16-V-1926 
I6-V-19265 
26-111-1928 
Ig-v-1925 
ro-X1-1926 
16-111-1928 
I6-V-1905 


° I5-I-I880 


ALTO ADIGE 


» . 165 
è 320? 
, 300 
L) I2I 
L) 165 
330 503 
Li l 275 
d » 
» 217 
250 356 
‘ 482 


I6-X1-1901 
27-1X-1942 
5-X-1935 
23-V-I95I 


| | 8-vil-1940 


I-XI-1926 
25-V-1951 
Bi 
9-VI1I-1951 
1X-1882 
2-XI-1928 


11-X-193I 
vari 

vari mesi 

24-VII-1950 
13-VILI-I92I 
27-1X-1943 
31-X-1934 
9-1X-1943 

10-1X-1906 
q-IV-1944 

12-IV-1949 
3-11I-193I 


3-v-1897 © 


12-v-1938 
18-11-1938 
7-111-1952 
23-1-1942 
5-v-1938 
28-11-1922 
» 
30-I-1943 
22-î-1937 
vari giorni 


| Maltauro Stefano 
| Nardon Alvise 
| Toscan Gino 


Cainelli Guido 
Mondardo Mario 


| Bertazzo Marcello 


Capodaglio Francesco 
Vaccari Narciso 
Puggina Costante 
Rubinato Giuseppe 
Baldon Nello 


Marangon Pietro 


Aufiani Bruno 


| Soc. Elet. Alto Adige 


Lutterotti Celeste 
Keinz Ernesto 
Fontanari Carlo 
Tamanini Enrico 
Mina Giovanni 
EDISON 

Delladio Riccardo 
Catulli Giovanni 
Bacher Giuseppe 


OSSERVAZIONI 


Mancano le osservazioni dal 1946 al 1949 


Mancano le osservazioni dal 1914 al 1grg. 
Mancano le osservazioni dal 1914 al toro 


Mancano le osservazioni dal tp14 al 1921. Dal 19-X1I-r9s9 lo zero 
dell’ ldrometro è stato abbassato di ci. 100. 


Mancato le osservazioni dal 1914 al rgai. 


Mancano le osservazioni dal 1914 al 19231. Dal 1°-LI-1930 lo rero | 
dell'idrometro è stato alzato di cm. 50. 


Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919. Nel rgag lo zero dell'idro- 
metro è stato abbassato di cm. 100. Ii 


cit ri— piinmx n e 1 


7-I1-1953 
25-11-1952 
11-11-1922 
I-I1I-1896 


r2-1-1926 


1-11-1943: 
25-11-1931 
22-II1-1949 
22-III-1928 

5-I1-1928 
18-X1-1933 
2411-1944 

I-Ilî-1922 

g-I-1950 

5-Itl-1949 


- 28-11-1926 


26-VII-53 
IG-X-I95I 
7-1-1939 
26-I1-195I 
6-11I-1952 


18-1v-1885 


14-Tv-1896 
15-1-193I 
G-111-1945 


31-I-1937 


17-11-1932 


T2-XII-1934 


IO-IX-I9SI 
27-1v-1896 
10-IV-1948 


TaB. I ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE 
| E: Quota È 5 E Bacino 
ì e: L dello zero BE 3 di 
Corso D'Acqua . STAZIONE 2EÎ £ || iarometrico || * $ 5É : 
PIÙ [a toi dominio 
te. L nm. m.} E] 
î RE 1-85. È km. 
7 o = 
(seguet ALTO ADIGE 
Braies S. Vito in Braies... ...., I | D I344,84 || 1927 36 L) 75 3-X1-1928 15 
Rienza Monguelfo (sup) (M) I D 1077,57 || 1889 273 » 275 1x-1882 5 
id. Valdaora (€) :....., I D 971,96 || 1890 593 | » 200 Ix-1882 - 2» 
id. Brunico (1)... , I S 822,93 || 1889 652 L) 250 Ix-1882. - 35 
Aurino CA' DI PIETRA (M} È D 1035, col 155 || » 2II | 20-VII-1935 20 
Riva SEGHE DI RIVA {M) La D 1520;— pr gi ’ 169 1-X1-1926 - 16 
id. Cantuiorio 0): ue a di I D 862,—* || 1907 117 » 243 I-1x-1940 54 
Rienza ona (a I D 799,35 || 1896 1303 || 180 350 27-VI-1910 31 
Vigilio Longegn:i conan ia 4 I D 1035, 1926 104 » 99 | 30-VII-1937 3 
| Gadera Mantana (M)......, I S 822.60 || 1926 387 L 193 I-x1-1928 25 
Fundres VOR n n ai I D 746,23 || 1027 103 » x4o 25-IX-1927 17 
Rienza VANDOIES (M) ... Ir-I Dl 740, IG4I 1923 ’ 347 28-IX-1942 7% 
id. Bressanone (') ® ..,. I _M 556,30 | 1896 2143 D) 356 IX-1882 zo 
Isarco BRESSANONE: (Ponte ex Littorio) . | Ir-I| s 5so,—* |l 194r 2883 » 376 22-v-1946 sI 
Gardena Trattoria Prenè (riva sinistra) , , I # 1080, 1926 178. || * T70 I-K1-1928 8 
id. Trattoria Prenè ® ,, I D 1079,—* || 1926 178 > 230 I-X1-1926 ao 
Bria Tiren: (M) | sci I D gso,—* || 1951 36 è 90 | 17-Vii-1952 10 
Ega Ponte Nova (Osteria) I D 870,—* || 1951 II4 i, 100 Q-XI-195I 14 
Isarco | Cardano 0® ...,,.,.. I D 276,—* || 1938 3750 L 345 9-VITI-1945 9 
Talvera CAMPOLASTA (M) . IrI| 1000,—* || 1950 140 || + 105 | -23-v-1950 18 
Valdurna CAMPOLASTA {M)... Ir-I{ n | 1000,—* | 1950 96 L) T0g 24-v-1950 26 
MEDIO E BASSO ADIGE 
Adige nati cada 7 | ol sie | 1025 | rl 6929 | 300 | soo | 24vir-1890 || - 80 
A | Egna [=] (1) ® . è ee n nh I & 313,02 1843 ta 7123 * ST4 28-1X-1942 = “10 
Mi S. Michele all'Adige 0 (1) . . I s 202,39 || 1844 || 8 7198 300 || s5s0| ra-:x-1888 || - 130 
DICA OO PONTI LUO SI = D 1166,68 iosa | 65 » 104 | 9-vitt-1945 I 
N | 
se PONTE ROVINA © [!) I | D 722,60 pur || 8 384 120 280 4-X-1935 II 
e Pondamo (i) in pa Ri I a 705:30 | 1908 bl 143 è 255 |  24-v-1908 8 
% TR, Rocchetta®® ...,..,,... hi S 257,91 | 1934 3 1360 L 314 5-X-1935 - 40 
e” Spormaggiore (Segheria) I s ‘s30,—* || ros | tr 37 A 300 |  12-xI-1951 . 13 
Li Zambana o (!) ....,,.,., I s 200,65 | 1895| 8 1375 240 || 450 1-XI-1928 46 
Travignolo Sottosazza 09... .....,., I D 1140,—* || 1929 8 103 ‘ 232 27-IX-1942 - 4 
Avisio Predazzo (P.te al Gazzo) (1) . . I S 979,51 || 1908 || 12 454 » 230 23-x-1925 24 


(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazicni del H., Z. di Vienna. 


6-11-1937 


Majrgiindter Hermann 


Rizzi Mattia 
Kofler Giuseppe 
Adamo Vittorio 


Negrini Remo 
Seeber Felice 


Prenn Giuseppe 
Mattiato Giovanni 
Olivotto Vincenzo 
Mattiato Giovanni 
Dacol Davide 

F.F. 5.5, 

Catulli Giovanni 
Catulli Giovanni 
Schmalz1 Giuseppe 


| Schmalzl Giuseppe 


e eee m—= 


Kritzinger Giuseppe 
Kofler Giuseppe 
Favero Arduino 
Locher Francesca 
Locher Francesca 


Comper Raimondo 


Pedri Giuseppe 
Dallago Cornelio. 


EDISON 

Rossi Luigi 
Paternoster Rita 
Stenico Attilio 
Zeni Angelo 
-Lunel Livio 


Dell' Antonio Giulio 
Guadagnini Giatomo 


Cocnome E Nome 


DELL’ OSSERVATORE 


73 


OSSERVAZIONI 


Mancano le omervazioni dal toi4 al 1919. Dal marto “1927 lo rero 
dell'idrometro è stato abbassato di cm. t06. 


Mancano le ctservazioni dal 1914 al e Dal 1* denari 1934 lo 
zero idrometrico è stato abbassato di cm. so. 


Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. 


li 


Mancato le osservazioni dal roig4 al Tara: Nel 1926 lo sero del- 
l'ifrometro è stato abbassato di 

Mancano le osservazioni dal 1974 al tgiz e Le del ai 1919. Dal 19-I-1936 
lo rérò dell''idromettòo venne abbassato di cm, too. 


* 


Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947. 


Mancano la osservazioni dal 1914 al ratg. Nel Gennaio 1929 io sero | 
dell'idrometro è atato abbassato digtm. 100. 


Vania le osservazioni dal ped al pure Dal 29-XI1-1933 lo rero 
dell' kirometro è atato cm. 30. Dal r° Marzo lo 
sero è stato alzato di cm. 100. ' 


Mancano le osservazioni dal 1914 al r9ty. 
Mancano le osservarioni dal 1914 al roro. Dal TIRI lo rero 
dell’ idrometro & stato abbassato di co 


"% 


Mancano le osservazioni dal ror4 al 1918. 


Mancano le osservazioni dal 1914 al uri g gi t°-IW-r933 lo mero 
dell''idrometro venne abbassato di 


Mancano le csservazioni dal apt al 1gro. Il 16-V-1926 l'idrome- 
tro venne asportalo piena. i 


Mancano le osservazioni dal-19t4 al 1orà. Dal 1-1V-1953 l'idro- 
metro è stato abbassato di cm. 100, 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE 


MASSIMA MAGRA | 


COGNOME E NoME 


OSSERVAZIONI 


STAZIONE 


DELL'OSSERVATORE 


Data 


Data 


BASSO ADIGE 


Avisio STRAMENTIZZO (M) ..... ) s T70,— ese 720 || » aso | 28-1x-1942 ||- 19 ro-111-1944 || Ventura Ermenegildo 
id. AVIS, dia asi Tia si sa Ir-I|l D 243.—* || 1938 934 L) 37% I8-IX-1942 E Li 23-11-1944 Milani Mario 
Adige | TRENTO (P.te 5. Lorenzo) o (M) (i) È 5 186,09 sia 9763(2]| 250 || 6rx I7-1X-I882 |- 63 26-1V-1896 Mazzina G. Battista 
-  Fersina © Trento (P.te Cornicchio) . .....|| I 5 226,73 || 1929 1640)| » 240 12-Xi-1951 |- 3 G-IMI-1944 "|| Dall''Asta Antonio RARI I queerna Siani da) 3914 E alien 1*-1V-34 lo sero 
Adige Mattarello (')0,..,......J AK s 179,08 | 1844 9882 350 || 705 I7-IX-1882 T4 26-1V-1896 Buratti Luigi 
id. SERRAVALLE e (M) .....|{Ir-I| p 150,—* || 1944 10514 » 445 28-v-1951 y1 3-IV-1944 Cipriani Lino 
id, PESCANTINA #0... .....,. LE ‘8 76,20 || 1888 10957 || so|| 430 17-1X-1882  ||--350 17-Iv-1949 || Nicolis Giovanni 
id. ori Scion Da de ad I 5 53:35 || 1857 11099 | - 36 || 450 17-IX-1882 — vari giorni || Bernardello Giovanni 
Chiampo Montebello (P.ie Marchese} ® , .,.,.,|{ I D 56,45 | 1884 114 300 || 360 16-V-1905 _ vari mesi Lovato Umberto 
Alpone || S. Bonifacio ® bop FR #3 I S 25,18 | 1881 291 250 || 6ro 8-XI-I95I —_ vari mesi | Minotti Luigi 
| Adige Albaredo d'Adige®....... I s 23.66 || 1857 11954 4o || 270 I7-1X-1882 || 365 5-V-1944 Pastore Francesco Piena ordinaria m. o,So Magra ordimaria cm. — t77. 
| id, RES ia e at et I È. 14,17 || 1875 11954 ol 435 2-XI-1928 — 23713) 6-V-1944 Ferrioli Arrigo 
id. Badia Polesine © a a dosi L D 14.16 || 1826 11954 o| 449 2-XI-1928 ||- 24503) g-V-1938 Cirella Fulvio 
Adigetto Badia Polesine ® ....... I D Is—* || 1932 = a è i * L] D) Cirella Fulvio 
| Adige Boara Polesine ®® .,...... I D 6,62? || 1835 11954 || 240 620 2-XI-1928 ||-x555)| 23-x-1896 || Visentin Pietro | Pioca ordinaria cm. 326 - Magra ordinaria cm. 17. 
| id. BOARA PISANI (M) .....|{Ir-I| ms 8,61 | 1853 11954 ol 399 2-X1-1928 — 28953)|  28-1v-1896 Puggina Remigio SÈ o 
| id. | S. Martino di Venezze 0® .., .|| I D 5,30? || 1921 11954 220 || 630 3-XI-1928 - 63 7-v-1938 Pavan Romolo [eretto RE ra aecla 
| id. | Cavarzere 0 ........,. | I DI 3,45 || 1855 17954 o| 345 18-v-1926 ||-3145}] 6-v-1938 Berto Gino 
id. CAVANELLA D'ADIGE e .. .|{Ir-I| s - 1,05 pi 11954 ’ 457 29-V-I95I m 3-V-1938 Baldon Dante I 
ò | 
| 
| CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO | 
| Tartaro Torretta Veneta . . .... sa Bi ‘| 6,35 || 1875 » 350 || soa 20-VIII-1934 88 22-1V-1949 Nievi Cesare Mancano le osservazioni dal 1913 al t9rs. 
î id. Torretta Destra ® ....... I D | 6,39 || ror3| , | 380 499 30-VIII-1934 so 22-IV-1949 | Golinelli Romano Mancano le osservazioni dal 1916 al 19 
Canal Bianco UIRDIRE sie i na pinione I D | 488 1870 n 300 || 425 | 31-VII-1934 64 26-vIIr-1929 || Bastoni Francesco 
id. PIREO: 8 n a na cia I Ss | T.-* || 1920 L) ‘350 || 420 6-11-1941 - 55 | 31-VII-1945 Spoladori Nicodemo 
id. Pomnro: Bat n i RE I 5 | 2,80 | 1870 | Dl 300 || 399 24-V-1941 13 16-111-1952 Periotto Giovanni 
id. Adria ® ............ I S| 0,55 || 1870 Ù o| 242 I9-V-1905 I I0-V-1937 Laurenti Angelo 
Naviglio Bussè Legnago (P.te Fior di Rosa) 0 ® , I D | 13,10 | 1857| » 60 || 175 23-v-1905  ||-132 9-Il-1934 Mattiazzo Faone 
PO | 
| Mincio Governolo {a valle). ....... I M 11,50 || 1908 || ra » | sco] 948 I4-Xi-I951 |l- 180 23-1v-1949 || Finardi Arturo 
Po Ostiglia ......, . I s 9,62 | 1851 || 12) ég6c0 || soo|| rorz 14-Xi-1951 |{- 167 I7-V-1917 Malavasi Bruno Piena ordinaria em. sog - Magra ordinaria cm. — g- 
id. Fontelagoscuro .......,.. I D 8,51 | rBo7|l tra 70091 * 42804} x4-xi-19s1 ||-551 25-1V-1949 Chiarelli Luigi 
| id. Poleeelib: i sio ac dasswianana I Ss 2,29 || 1797]| 12 7OOgI 450 || srsl)l r4-x1-1951 - 92 1v-1893 Ferrarese Arturo Piena ordinaria cm. gra - Magra ordinaria em. — 10. 
| Po di Goro Ariano Polesine 0 ,, <a I 8 - 0,03 || 1858] 12 goog1 || 300] 73064)| r4-xi-1951 |- 20 vn-1870 | Ferrari Amos 
| id. Corbola: 98... ui I D 0,38 || I829 || 12 7OO9I 320 || 7osl4|  14-X1-19$8I - 4 18-v-1854 | || Puggina Rodolfo 
id. Cavanella Po o ......,. I 5 0,55 | 1844 || 12 T009I 260 || 6oyl4|) 14-xi-1951 |l- 85 1v-1893 Zerbinati Tullio 


cc non e» 


(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. (2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (kmq. (2,0), prima appartenente al bacino 
del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento. (3) Per gli idrometri sull’Adige a vall Legnago non si tiene conto dei minimi livelli idrometrici 
registrati nel 1882 dopo la rotta del mese di settembre. (4) Il colmo risulta depresso in conseguenza e rotte verificatesi a monte ad Occhiobello e Paviole. 


Tag, II 


Corso D'ACQUA 


Drava 


Tagliamento 
Giaf 
Degano 
Tagliamento 
Chiarsò 
Fella 
Pontebbana 
Fella 
Resia 
Fella 
Tagliamento 

id. i 
Lago di Cavazzo 
Tagliamento 
id. 


Sa MESE 


| STAZIONE 


MAINIZZA è ....,.,.. 


PRECENICCO a... ... 


i STERPO DEL MORO è» . 


+PONTE MUINA ...... 
INVILLINO 0. ...,.., 
Fonte Lovea ..... i. 
Malborghetto... ..... 
PONTEBBA ........ 


Meiiitt: ice ni ae 
Moggio Udinese... .... 
Pioverno 0. ...., LL. 
VENZONE 0... .. iu... 
INDINDEDDO....., +0 101 ne 
Fraforeano .....,.... 


Tatiana: nia i pra 


MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE 


MEDIE MENSILI {in centimetri) I ALTEZZA MASSIMA || ALTEZZA MINIMA 


Ego 
MEDIA OSSERVATA | osservata 88 i 
ANNUA dosi 15 E 
Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno | , Luglio Agosto PEGASO Ottobre |Novembre| Dicembre cm. RACE Daia ui Tei E; e 


219 


IO 


REL 


ISONZO 
L] Li) TI Ti — » — % — 143 d4 TOI d 325 23-X —_ {vari giorni) » 
93 114 sà 79 TI (ul. 118 129 94 | sr [92] 433 26-X 53 | 1o-ti 379 
42 137 si: _— # ui) — — "4 97 55 38 — è 294 27-X — {vari giorni) n, 
44 SI 49 39 33 38 54 55 56 49 45 100 2I-X 26 23-VII 74 
69 .70 53 49 29 46 62 72 56 70 56 200 I-IV to |" 13-VII 190 
213 280 147 69 68 69 14I 246 160 206 168 s7o 27-x 52 IO-VI 518 
DRAVA i 
| € #E #| # | «| S®[ 0 28] Sg SJ SE] SS SJ) * 
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 
90 10s 94 89 72 Ta 79 100 106 103 92 171 21-X 6 | r1r-vor.:|] 106 
9I 106 95 90 Td 15 86 104 109 106 95 170 2I-X 65 13-VIII 105 
4T 42 36 39 27 29 36 48 50 SI 42 145 22-X 20 | rs-vui 125 
8I 79 7 89 88: 104 I15 120 108 Ir2 97 240 23-X 18 24-v 222 
204 200 206 FIGI 219 231 231 231 T9o 224 215 297 2I-X té 3-XII IBI | 
TAGLIAMENTO 
23 25 26 26 28 33. 36 L) I7 12 Ù) 42 I4-IX tr I8-XII 3I 
83 83 83 ‘ 83 83 ‘82 T9 L 85 82 + 86 I-XI 74 24-1X ra 
Bo 95 88 84 79 82 93 103 108 85 88 290 zo-XI 77 4-VII 213 
64 83 69 55 50 53 83 97 74 40 66 [216] I9-XI 34 | 3I-xII 182 | 
24 50 37 24 20 28 45 54 37 28 32 110 6-IX 15 22-VII 95 
133- | 142 135 129 124 133 143 150 133 122 132 212 12-IX 118 4-1 04 
so 54 4I 28 25 34 53 56 45 36 43 178 26-x 21 | 9g-VII 157 
n 2 Fri 28 9 = 2 4 7 Pri w I12 26-X ET 6-vII 145 
T 26 18 7 7 24 37 28 13 I7 120 12-IX ba YI-I 125 
BI L43 112 86 84 98 115 118 109 98 98 215 2I-X 60 8-11 155 
70 103 96 ma 74 Ti 115 86 sa 82 210 26-X 49 31-x11 I6I 
62 z02 95 Bi 76 90 99 92 99 63 8I 288 26-X 39 20-X 249 
33 152 168 BI 23 18 154 198 213 160 rio 329 27-X s 28-VII 338 
55 68 TI 53 54 58 93 125 100 76 75 480 27-X 50 25-V 430 
25 si 40 IO LI I6 83 139 100 62 sI 520 22-X n 23-VII 532 


MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE ‘'IDROMETRICHE Tap. II. 


Ù ED x i " " =. 
MESE M IE MENSILI (in centimetri) | Mapra 


Corso D'acqua | ANNUA 


STAZIONE Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto nt Ottobre |Novembre| Dicembre cm. 


LIVENZA 
Sorgenti Gorgazzo || Gorgazzo . sota 8a 76 76 93 89 76 60 59 79 95 100 84 8I 160 22-X . 38 | rg-viImI 122 
Livenza ES. CRMaro®. x 4 sa . 156 172 129 142 rz0 9I gr 69 gI 182 i 190 176 135 450 22-X 36 | 24-VIII 414 
Meduna PONTE NAVARONS ... 46 47 4I 4I 50 36 35 46 65 62 22 19 42 190 21-x 12 24-XI 178 
Cellina MEZZOCANALE 0 .... 98 98 96 107 109 98 97 98 105 rI6 105 64 | 99 | 214 19-XI 54 | 30x11 160 
Meduna Wisinale > . iui è, è 152 153 IOI I0I 95 104 49 54 130 169 » 181 113 760 20-KI 38 | rr-vni | 722 
Livenza Motta di Livenzao ..... 79 17 13 ‘ 23 4 » Gi | rr] 60 sa 84 55 404 | 22-x so | 16-vir | 534 
PIAVE 
Piave Fonte Cordevole ...... 79 78 79 90 . 87 83 83 86 88 9I 90 85 85 117 21-x 78 rI-I 39 
Silvella CIMA CANALE ...... 6 3 DI) ‘7 a 21 16 9 13 17 22 15 9 tz 63 26-x o 24-11 63 
Piave PRESENAIO (Ponte) . . .. 59 53 53 69 70 65 62 64 68 né 63. 56 63 174 Ig-XI 50 25-11 124 
Padola PONTE FADOLA ..... 14 ra 13 24 24 zI 17 18 22 30 2I 15 19 80 26-x II 2I-II 69 
Piave È |PONTE DELLA LASTA . 48 45 47 66 66 59 52 57 64 TI 67 58 59 145 | 26x 40 | 18-11 105 
Ansiei AURONZO' Lie è 73 TI 7a 79 79 8I £o fo 83 86 78 7! 78 rI8 26-x 69 | 30x11 49 
Boite PODESTAGNO: 0... 20 18 34 45 53 37 46 43 SI 34 [33] 35 132 26-x 16 I-II rI 
id. VODO DI CADORE . ... 35 33 33 52 6i 63 52 56 60 68 50 39 50 135 26-X 30 16-11I 105 
Piave PERAROLO o... .... so #7 Cr] 6 Pr) 56 » ri 30 10 Ci » 4 228 26-x ® II-il 298 
Vajont IO a o è 16 14 18 38 36 30 29 28 sr 66 44 27 36 » (1) » 13 6-II % 
Maè MUDA MAÈ (Longarone) ... rd è d 3 da 144 123 104 100 97 123 14I 93 49 dd 354 r-x ò » è 
Piave PONTE NELLE ALPI . . 7 7 7 IT) TI o 21 ro 15 38 $ mm I 208 | 19-x1 a | 8xu 256 
id. BELLUBDO:»° dritta wi è 34 33 37 39 38 45 63 56 6I III BI 54 54 26t 26-X 30 5-11 231 
Cordevole CAPRILE , di s 54 53 52 73 78 73 66 ni 80 70 58 67 114 2I-X 47 12-I1II 67 
id. MESS: ce ipccaza ko a 7 | 60 43 SI 35 23 28 45 67 37 ri 14 348 19-XI sa I-IIl 408 
Mis PONTE S. ANTONIO . . . 33 3I 34 si 49 39 38 37 47 55 49 37 42 320?) I9-xI 29 21-I1 291? 
Piave SEGUSINO #;. (iui < 107 103 III 130 136 127 131 130 145 165 132 99 126 372 19-xI | gr | 30-x11 281 
id. NERVESA DELLA BATT, ® | 59 SI 54 79 77 56 59 bo 84 101 rI2 88 73 206 20-XI 46 | II-II I6o 


Canale Malgher | CORBOLONE è . .... ‘ | soi | 195 | 167 | 182. | r73 | 166 | ISI | 147 | 155 | 182 | 192 | 192 Il 175 I 315 | I4ll | 134 | I5-VIli | 181 
BRENTA l 
Lago di Caldonazzo || TENNA .......... 55 49 48 62 66 56 49 45 45 sI 66 64 s5 || 7 2I-XI 4: | 16-voi || 38 
Lago di Levico TATE caverne rar * 76 72 66 gi 7% 7 T4 70 68, 73 vil 79 74 86 20-XI 65 20-IMI 2I 
Brenta LARGE crac e ac se n I 21 20 27 29, 22 17 14 15 21 27 26. 22 so | 20-x1 t4 | 25-vii 36. 


(1) L'idrometro è dotato di soli 2,00 metri di asta, Il giorno 5 settembre il livello dell'acqua ha superato l'asta idrometrica. 


TaB. II. MEDIE MENSILI' ED' ANNUE DELLE ALTEZZE’ IDROMETRICHE 
arr = Wal: ami 6 Ri: | 
MESE i , . MEDIE MENSILI (in centimetri) no 2 BO ALTEZZA AIDA ALTEZZA su | È #0 
OSSERVATA OSSERVATA È 
Corso D'ACQUA ANNUA € 5 1. È 
| Gennaio | Feb M Apri i i jo |: “Non "a ; = 
STAZIONE | ebbraio arzo prile Maggio | Giugno Luglio Agosto |Settembrè PE Novembre] Dicembre em. | SOR] Data cdi. Data | È R$ 
= | 
| (segue) BRENTA 
Ceggio MASO COSTI ......, 15 14 16 34 34 25 25 29 29 43 29 23 26 90 26-x 13 8-11 ‘+ 
Brenta Ospedaletto... ...... 16 6 »F 25 36 22 Io , 22 è 29 18 , 79 | 26-x' n 27-01 90 
id. Sarson di Bassano 0. ... # Pri 39 6 3 “a s % pes 2 sr » e 220 20-XI tri 7-XII 284 
id. BASSANO DEL GRAPPA *. 53 26 34 83 82 66. 45 SI Ta. 86 m st 6I 230 Ig-XI II 18-11! 219 
id. LIMEN Aa sn siena 2 33 (35) 44 45 PT] rr » 25 [62] 54 14 [x] 300 20-XI 101 13-VII 493 
Muson dei Sassi Ponte Pennello 0 ..... 124 126 115 | 149 155 129 Ir 128 138 I4I 138 134 132 410 I9G-XI || 102 4-VII 308 | 
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA 
Sile GASIERE Li coppreorà 40 30 ra [1] 8 o | (8) 9 38 49 47 47 [22] 153 22-X GM | ra vir 1I7I 
id. Trepalade:8: i ti 129 122 103 102 102 103 gr 108 124 | 140 | 139 148 rI8 218 -ix-X | “fo || 2-v 138 
BACCHIGLIONE 
Bacchiglione VICENZA (Ponte degli Angeli) © 14 62 so 53‘ 56 4I da 43 43 55 66 62 54 448 I9-XI 36 2-VI 4r2 
Astico MIGIRINIE na ceire dia 58. 59 zI 81 67 62 57 6a 66 - 72 72 a » 135° |UI9-XI 55 30-V 7o 
id FORNI DI VAL D'ASTICO 69 67 73 9I 9. fo 75 78 86 93 79 59 79 196 19-XI 53 35-XII 143 
Val d'Assa PEDESCALA ....... 17 17 18 2I 21 14 ri 9 15 21 23 3I 17 115 I9-XI B 18-vitl 107 
Posina STANCARI (Arsiero) ..... 9 4 6 23 35 18 12 II° 15 Pr 28: api 17 - 134 IQ-XI 3 20-Il 131 
Astico || Seghe di Veloo :..... Pri 36 » s ri  - * è» =: 1 nm = Imi ET 6 | 20-XI pei I9-Il 99 
Tesina Vicentino ||- Bolzano Vicentino® .... » # # #5 » pri 6 pei 4 Pri " 19 Poi 214 19-XI ‘-G I5-VINI 279 
Bacchiglione Lompnute® nol dii a 70 4I 14 38‘ 5o 8 * * 15 4 36: 55 35 30 | 482 20-XI si g-VII 533 
id, MONTEGALDELLA * ... 6I 53 15 29 40 È Fri 35 18 10 55 34 19 | 688 20-XI tr Io-VII I 144 
id. SiManioe “iu iL ho i si bri Lori a si: = 6 se6 ® - top ata 302 | 20-x1 39 | t1o-vu 621 
Tesina Ponte Pedagni (Veggiano) . . . 94 106 63 64 go 6 63 79 94 - I1o 131 106 ’ 38 432 20-Xi 18 Ig4-VI 414 
‘Bacchiglione Pianello 8 0; iu su a gé 103 IOI 86 100 105 103 104 IdI 98 IOI 94° 99 178 20-XI ‘2 12-1v I76 
Canale Pontelongo || Bovolenta e... .... Pa” 59 39 8 IB 24 27° ab 3 46 76 T4 » 76 35 273 20-XI Bo 22-VII 353 
| id. Pontelongo © i ; 57 3r 14 gg 20 II n CH vp) - 56 60 58 27 228 21-x1 » 4-v 285 
AGNO - GUÀ 
Agno RECOARO# ia Hu +44 I I 2 14 12 I ma FE T r2 9 è v 78 19-XI ri 2I-VII 83 
Guà Ponte Arzignano , :..., n rri CT: Pr — » _ _ — _ — + eo » — » 120 I9-XI -_ vari giorni ‘ 
id, Lonigo * ........ e soka @ 97 I0I 100 104 94 100 roo 98 94 99 103 104 100 245 19-xI "bo 27-1v 185 | 
id. COLOGNA VENETA » 8 9 2 21 10 ET: ai Pri 25 6 14 2 ri 386 I9-XI 29 22-IX 415 e 
| Frassine Borgo Frassine ©, ..... sx rr 246 si m abi Pr 273 sn 246 235 149 351 103 | 2o-X1 |li 358 29-VI 400 | 
‘Cavo Masina Botte di Vighizzolo® . ... Co % 36 roi A “a [7 rr ce ” ri » Pri 103 20-X1 ri r2-VI I7I 
Fratta Valli Mocenighe ...... 143 is ri rr ssi 196 si 1 188 198 136! 185 156 (e) 2I-XI 317 g-X 217 


MESE 

STAZIONE Gennaio | Febbraio |. Marzo 
Stanghella © u Sai è 189 13 147 
Taglio Anguillara... . ... Perri 1a 307 
CRCIDOLEINDE.... ila (aa » 169 
Mottacuora ®........ &G 90 > 36 
ila Barca ae cn] ré0 158 153 
S. GELTRUDE ......| 16 53 13 
Lana di Sopra... .... | 37 30 3I 
|| PONTE D'ADIGE» . ... 162 155 153 
Vipiteno ....... ss [e] m 8I 
PRÀ DI SOPRA. ..... 57 55 55 
Bra ii da da e dia 234 174 122 
S. Vito in Braies... ... 32 3I 29 
Monguelfo (superiore) -.. . . .. 8 6 7 

: VOMITO e i I. | CI » 
Miruailioo) «eigialana ali Sd 73 zi 76 
CA' DI PIETRA. .,..... 45 4 44 
i-Cantuocio .. 0... .. 1 93, 89 
S.--Loraneo:.-2.c0-r0 mi è 69 56 56 
Longega .... 28 28 32 
Mantana ... su va 53 48 4T 
Vandoies ... , (ia ’ 33 32 
VANDOIES .:. ... ... 3 99 9. 98 
BRESSANONE (P.te ex Lit.) i 84 Bi 87.. 
Trattoria Prenè (Riva sinistra) i 14 12 13 
TI aaa » 22. 22 33 
CAMPOLASTA 902) 35 28 37 

# ' î w rs 

-BRONZOLO£ .... ..... 83. 79 75 
ig Lic ua i ; 122, 113 112 
.S. Michele all'Adige 0... , 4. 4 % 
PONTE ROVINA; ® ..... 14» 6 65 
"PONGAno = e +. 14.040 36 33, 27 


MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE 


Aprile 


EI S| SI SI 


MEDIE 


Maggio 


| * Bigi 


MENSILI (in centimetri) 


Giugno | Luglio 


(segue) AGNO-GUA 


266 145 150 236 
335 na 208 | 303 
, 139 133 146 
Co n s& | Fri 
ALTO ADIGE 
185 189 Br 169 
62 SI 46 43 
67 54 5I 57 
230 210 201 204 
122 112 110 90. 
115 105. Ioo 135 
13 ‘16 6 3 
33 34 36 38 
18 20 19 20 
27 14 22. 22 
III 103 10$ 103 
103 94 87 86 
130 132 133 140 
185 140 133 136 
36 35 40 38 
64 63 62 72 
64 37 37 sI 
188 163 169 166 
186 163 168 175 
32 37 37. 34 
36 29 _32 18 
si 43 45 60 
IO E BASSO ADIGE 
154. 138 139 147 
256 . 230 230 236 . 
153. 131 130 I4I 
1513. 100 I0I 93 


77 59 50 59 


el | SI El 


rio 
tig 


31 BI &I Sl 


Agosto |Settembre| Ottobre |Novembre| Dicembre 


al” &'BI 


; II9 
188 
100 

Bi 


SI 


OSSERVATA 
cm. Data 
103 20-XV | 
2 zo-x1 
Ti 2I-XI 
12 6-XII 
230 I9-VI 
77 | I6VvI 
90 26-X 
349 26-x 
145 25-VIII | 
270 B-1X 
è li] 
» » 
26 I-XI 
63 26-x 
160 26-x 
156 IG-VI 
182 26-x 
270 26-x 
43 | 22-VII 
TI5 26-x 
140 26-x 
270 26-x 
340 26-x 
85 | 22-vIII 
90 I7-ViI 
98 26-x 
364 26-x 
520 26-x 
385 26-X 
190 12-1X 
125 2a5-X 


g-VI 

IO-VI 
15-IV 
23-11 


go-IMI 
9-11I 
8-111 
22-11 
7-1 
I6-III 
Li 
21-11 
25-Il 
è 
18-11 
2-1 
18-I 
24-11 
TI-Il 
I7-II 
29-XII 
Ts-Ill 
27-I 
ISs-Ili 
26-vII 
6-INI 


3-11 
25-I 
17-11 
g-XII 
I6-11l 


143 


alzi dal > 


TaB. II 
MESE 
Corso D'ACQUA 

STAZIONE 
Sporeggio Spormaggiore ....... 36 
Noce Zambana o ........ 140 
Avisio Predazzo (Ponte al Gazzo) , , , 33 
id. STRAMENTIZZO:...,. 20 
id. LAVO: LU a. na se 45 
Adige” TRENTO (Ponte 5. Lorenzo) © 64 
Fersina Trento {Ponte Corniochioj .. .. 38 
Adige SERRAVALLE 0... ... 116 
id. PESCANTINA è , . 197 
id. VIEROGR DL pe ia 157 
id. Albaredo d'Adige 0 ..,.. ami 
id. Badia Polesine® ..... 197 
id. BOARA PISANI © 156 
id. Cavatzini 8... Lv vi tr 
id. CAVANELLA D'ADIGE ® , 179 
Tartaro Torretta Veneta . igigice aa 272 
Canal Bianco Gut i Rea na 252 
id. POIADO Laine) 69 
id, Adina sia Dia ala 143 
Mincio Governolo . ......,., 105 
Po Ostiglia... .,, é rog 
id. Pontelagoscuro . ....,.. 318 
id. Polesella (i ci ci ada 153 
Po di Goro Ariano Polesine® ...., 155 
Po Cavanella Poe ,.,.... 172 


83 

78 
333 
138 


13I 
161 


MEDIE MENSILI ED ANNUE -DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE 


37 41 40 
137 99 126 
31 49 (1) 62 
16 50 6 
46 68 74 
54 93 123 
33 52 60 
104 139 165 
316 224 219 
238 226 202 
316 243 210 
15% 129 roi 
18I 145 115 
163 113 Cri 
157 173 190 
CORSI D'ACQUA 
212 x6i 234 
zof 175 230 
22 77 109 
8I 98 gI 
40 92 231 
45 II 261 
365 309 143 
104 156 324 
rIo 184 asi 
139 162 258 


(segue) MEDIO E 


MEDIE MENSILI (in centimetri) 


Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio | Giugno | Luglio Agosto Settem 


pe — 


BASSO ADIGE 


34 38 
133 140 
s8 65 
5I 53 
64 67 
136 143 
40 AR 
175 I8I 
18 Co 
195 TL, 
214 ria 
ini Cri 
135 sì 
io CI 
190 215 


MINORI FRA ADIGE 


251 
206 
92 
79 


147 


249 


185 
80 
To 


318 335. 
275 316 
132 144 
74 96 
27 92 
35 103 
386 sia 
59 LU 14 
85 113 
IzI 139 


(1) Dal giorno 1 aprile, lo zero idrometrico è stato abbassato di m, 1.00: anche le medie dei mesi da gennaio a marzo sono riferite al nuovo zero. 
% . 


E 


s 3 


= 


dae UO 


135 
148 
a 

198 


- 168 


194 


116 


= Ottobre |Novembre| Dicembre ||' 


172 


MEDIA 
ANNUA 


cm. 


OSSERVATA 
cm. Data 
115 21-X 
230 26-X 
140 12-IX 
135 12-IX 
148 26-X 
370 , 36-X 
105 26-x 
375 26-x 
27 27-X 
66 a7-x 
58 27-X 
183 27-x 
195 28-x 
234 28-x 
399 28-x 
Mer 
420 2I-XI 
4905 | 22-XI 
263 22-XI 
195 4-X01 
457 r0-v 
sro 10-v 
99 I0-v 
583 I0-v 
476 ri-v 
435 ovo 


[ i N 
ALTEZZA MASSIMA | ALTEZZA MINIMA 


° OSSERVATA ‘ | È 

n . 5 = E 

KS 

cm. Data È 
29 29-XII 
54 | 23-10 
‘30 18-11 
12 SII 
40. | 28-41 
31 | 24-11 

E a 

90 |. 3 
319 19-11] 
330 Ir-II 
360 28-11 
mi ‘25-II 
204 35-I11 
189 25-III 


I7-IV 


COR — E TMIOITÌ 


80 


LIVENZA 


FREQUENZE E DURATE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE 


PIAVE 


Tas. III 


ti 


NATISONE 
CIVIDALE S, CASSIANO PERAROLO NERVESA DELLA BATTAGLIA | 
INTERVALLO dii te INTERVALLO | prequenze | D INTERVALLO dle | cdi INTERVALLO Freguiisa | vrrate 
i da co a Cm giorni piorni è cm. puisi | giorni da cm. a cm, giorni ica | dacm. à cm. seen Rea 
_ _ ———_—_—__k_nzt"”:®©}&£}, — —r——T—@aer_roeuwo. E |*@E: *:**‘‘+5CT._1 
200 I9I I I TIO IOI I = 76 I I 464 461 I I —_ I6I I I 168 166 I 
190 IB8I I 2 100 gi I 75 6I o I 460 4qaI I 2 Iso III [e] I 165 156 o 
180 I7I LI 4 95 9I o 60 56 3 4 420 381 I 3 zio I0I 3 . 4 155 ISI ‘3 
170 161 2 5 90 81 3 55 | 46 [*) 4 380 341 I 4 00 9I 2 6 150 146 (*) 
160 I5I L 6 go 76 o 45 4I 2 6 349 30I 2 6 90 8I o 6 L45 I4I 2 
150 Igt. Le, :6 75 71 I + 40 - 36 0 6 300 aBI 5 I so 7I I 7 140 136 a 
140 131 , ® 8 70 66 6 35 - sr 3 9 280 361 6 17 70 6I > 8 135 3 2 
130 121 4 "13 65 61 « I 30 26 3 rz 260 24I 2 19 60 si I 9 130 126 4 
120 It 4 16 60 56 vw @ 35 3I 4 6 240 231 4 33 50 4I "2 II 125 121 3 
mIo Ior 3 19 55 SI 6 20 16 6 2: 220 201. I 24 40 Ehi 5 16 120 rt6 5 
100 9I 4 23 go 46 II 15 II T 29 200 191 6 o 30 2I I 17 115 III 14 
‘90 8I 13 36 45 4 15 ro * , 6 4 33 190 181 t4 44 20 Il ro 37 110 106 5 
o zI 22 58 40 36 7 5 "A > 2I 54 r8o I7I 14 . 58 ro Ir 15 42 105 roI 14 
70 6I 46 To4 35 ‘3 ri : 0 6) 27 si 170 Ibi r6 T4 o 9 8 50 100 96 II 
60 SI 72 «176 . 30 26 25 - tr 26 107 160 151 29 Iog ST: 9 5 55 95 9I 19 
‘50 4I 85 261 25 21 42 To si 37 144 150 141 28 131 20 29 3 58 go 86 15 
40 3I 49 ‘310 20. 16 26 BET 19 69 213 140 - r3I 46 177 30 ” 12 70 85 BI 16 
' 30 2I 35 - 34 15 SI 37 ao Eri 64 277 130 ‘330 43 325 40 49 20 90 go 76 26 
zo zI 13 _ 358 ro 6 54 EC Eri 49 326 120 III 19 244 “o >” 9 185 75 Ti 17 
Io - 8 366 5 E" 7a ‘30 ET do 366 zIO roI 17 261 "60 CA Li 363 70 66 28 
Fap è di 0 “i 31 i » 100, 9I 24 285 7 = 3 366 65 fi 37 
5 — 16 go BI 25 3r0 60 56 52 
go 7 26 336 55 SI 73 
79 GI zo 356 . 50 46 29 
60 SI s 364 
50 4! z 365 
dii Si... 40 36 T 366 
LAGO DI CALDONAZZO LAGO DI LEVICO | BRENTA SILE TESINA VICENTINO BACCHIGLIONE 
TENNA Levico si . LIMENA BoLzano VICENTINO LoncaRE 
| | 
Sta 79 2 2 86 85 3 | 3 296 381 I I 134 13I I | I 100 4I I I _ 361 I I 
78 77 3 5 84 83 $ | 8 280 241 ) I 130 121 I 2 40 I î 2 360 201 o I \ 
76 75 n 8 B2 . BI (18 - 36 240 201 I 2. 120. ill I 3 I °° I 3 200 BI I 2 | 
T4 73, .5 _13 . 80 To it; _ n 200 181 2 4 rio I0I z 4 dae" = 3 6 180 I6I SI - 3 
na TI To 23 Di. TI ° 36 "109 180 I6I o 4° 100 gI I 5 E II 2 8 160 I4I I 4 
70 - 69 9 .33 ‘76 75 47 #156 465 Iyi 4 8 go 86 2 7 = 1 I 9 140 131 2 6 
68 Le 9 4I T4 73 134 190 140 r21 2 Io 85 I I 8 Er. 19 t 10 120 r0I 4 Io 
66 65 "12 $3 72 ° "48 ° 238 Tz0 IOI Li 15 Bo 76 I 9 0 33 ro zo 100 gI 13 23 
64 63 16 59 70 69 70 308 100 EL 2 I7: 75 qI 4 13 ET 37 19 39 go gi ro 33 | 
6a GI 25 94 6 67 40 348 go 81 o 17 70 66 I I4 a. * 26 65 go gi 10 43 { 
fo 59 r8 Irz 66 65 18 366 80 TI 8 35 65 GI 3 I7 » * 50 115 70 GI 19 62 
kt: 57 3I 143 7a 6I II 36 60 56 5 - 32 » i E) 16 I3I £0 sI 2I 83 
56 55 35 178 6a SI 13 49 55 si 12 34 » % 34 165 50 4 53 136 
54 53 14 192 50 4I 12 61 so 46 24 58 “ * 33 198 40 31 33 169 | 
52 sI 14 206 40 3I 27 88 45 , 41 30 88 Ur "i 116 314 30 2I 33 202 
50 49 ar 227 i e 30 2I 47 135 40, 36 33 121 fr” = 14 328 20 tI 37 239 | 
48 47 83 310 13 20 rI 43 178 35 31 29 150 “i i 4 332 10 I 40 279 
146 45 42 352 e” A 10 I 29 207 30 ati 12 r6a . ria “i 29 361 o E n | 320 
dd 43 si 361 0 > 12 219 25 21 II 173 Fri Cri 5 366 10 19 35 355 
42 LI 366 IC Er 12 231 20 16 15 188 o 29 3 358 | 
vi 58 ri 39 28 259 15' rI 19 207 30 ” 4 362 | 
È A si, “A NE: E) 31 290 To 6 37 244 4 49 3 -365 | 
I i i #0 + 16 306 5 2 31 275 0 si 1 366 
re I 2 af ist "o ” 7 313 Se 4 39 314 | 
"60 69 In 3235 _& 2 21 335 | | 
E) Ci 3 333 EC. 4 16 351 
L&: Do 12 945 Gs 6 r2 363 : 
99 99 19 | 364 IT TL) 3 366 
100 1oa 2 366 i 


INTERVALLO 


ID 
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2a 
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CoLocna VENETA 


Frenuenza 


I8I I 
I6I I 
III I 
IOI 2 
OT o 
sir I 
7I 2 
GI 2 
5I 2 
4I 7 
3I 5 
zI 8 
II 27 
6 37 
I 48 
4 12 
52 

Si 28 
19 Ig 
4 68 
29 43 
49 d 
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RIENZA 


th. + - BI kad bi li 
DR UIL GU IA MOHOMO n 


SIC I I 


I 


IRB13|& E] 
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BIEEIEISE 


Bi 
bi 


IBISISIZIE! 


: 
b) 


w 
1 


I ISIBISIZ IS IAISIRIE IE; BIBI 


rm 


FRASSINE 
Borco FRASSINE 


Frequenze 


giorni 


bri 
MO: Rd Rua = ba DI ia di dd 


Durate 
giorni 


GORZONE 
STANGHELLA 
INTERVALLO 
Frequente Dirate 
giorni 
103 I0I I I 
100 zI I 2 
20 I d F- 
> ET, I 3 
4 3 I 4 
> 9 o 7 
100 119 9 16 
110 î 27 " 43 
140 153 23 it 
160 IT 27 93 
180 I 53 146 
100 199 35 I8I 
210 219 34 215 
220 229 15 230 
230 239 13 243 
240 249 15 258 
250 259 44 302 
260 269 30 332 
270 199 r8 350 
280 389 8 358 
290 295 4 sia 
200 109° È 304 
ET) ara 2 366 


Morire mita 


93 


% 


ISARCO 
ViIPITENO 
INTERVALLO 
MI TL) Frequenze 
da cm. a cm. uit 
L45 143 3 
142 139 _ 9 
138 135 12 
134 r3i 7 
130 137 14 
126 123 15 
1223 II9 16 
118 115 12 
114 III 6 
tro 107 29 
106 103 32 
to2 99 15 
98 95 2I 
_ 94 9I 14 
90 87 16 
86 83 4I 
82 81 zo 
Bo 79 19 
78 77 43 
76 75 23 


AVISIO 
Lavis 


LKauabr O HOMON 


13 


FREQUENZE E DURATE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE 


do hu A Us ud la 


581818181048 


181818151815 


I8I8|B13IBISIBIZIBIE 


(O 
Bi 
o 


339 
339 
349 
359 
360 


RIENZA 
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1818 181318/5151318/5/8/8],, 


w 
mil 
tel 


I BISISISIS ISIS ISIS IBIZIEISiBI 


| 


ADIGE 


00 i La Lala LA 


RIENZA 
BrunICcO 
INTERVALLO si 
requenze 
da cm. a cm giorul 
Iso 13I 2 
130 IZI 4 
zo rIl 39 
mIo 106 45 
105 IOI 59 
100 99 19 
98 97 37 
96 95 25 
94 93 33 
93 9I 3 
go 89 I 
88 87 6 
86 85 3 
84 83 2 
82 8I I 
go 79 3 
78 Tm 2 
75 6 
74 73 Là 
72 7 37 
70 e 14 
TARTARO 


TORRETTA VENETA 


bi bi USINO 
Hi akh a SO La UL Ud La 


SI 


MASSIMI INCREMENTI DELLE ALTEZZE 


n 


DURATA DELL'INTERVALLO 


- 


| Corso D'ACQUA 


i 


ISONZO 


: | 60 | 104 | 14-x | 1s|134 | 200|ar-x | 15||186] 222] 26x 
Isonzo Mainizza . . .....<é]| 46 | 104] 26-x: | 19] 128/104 | 26x1 | 19180 | 1609] arx 
/ 38 | 146 | ra-xit | ar || 124 | 286 | 26-x 15 || 170 86 | 26-XI 


TAGLIAMENTO 
30 | 77 | 1s-vir |] I8| 44| 93] 21-x 7] se | 2I-X 
Degano Ponte Muina . .... 23 | gol sx | 15] 31) 77] 1s-vit) 17] 45|1091! 26-x 
- 12 | 89] rI-x 2/|—- | —- —_ —I—- | = 
| 68 | 96] six | a4|x16]| so] s-1x | 2r[\[136]] so| 19-xi 
| Tagliamento Towillino:;G=0w iis 4o | 88 I-X 12 || 84] 82 | 19-xi | roli(126]| So| 2r1-x 
| 36 | 46] rs-vir| zo 8a| 86) 21-x 6|-| _ 
| 70 | 54) 5-IX 23 || 859) 47 5S-1X | 22 | IIS 53 | 26x 
| Pontebbana Pontebba ...... arl aslexlal—-|— Si na fece =. 
! \reo| is] six alma] mi sixlal-|-| — 
Fella Dogna (a monte). . . ; 43 | 13 | a0-vn | tal — | — > BDeglst |& ù 
| 
du 136 | 6-Ix I || x36 | I:I s-1x | 21 || 172 | t12| 26-X 
| Tagliamento | Venzone... .... 34 | 162 | zo-vitr| 13 | 120 | 136| 26x 5||154| 70) 21x 
| 33 136| 1-x 18 || 102 | 108 | zi-x 8 || z30 | 106] z5-ix 
| LIVENZA 
| 38 | 106 | 5-1x | 24 | 59 | 127 | 26x 6 || xo | 112 | 19-x1 
| Cellina Mezzocanale .. ... 34 | 186 | 19-XI | 20] 57 | 106| s-1x | 24|l 79 | 107 | 25-x 
21 | 126 1-X I3 | SS | r2r | 19-xi | 12] 62 | 100] 20-x 
| 
PIAVE 
| 33 63 |3rx-vnr| 17] 84| sO) 19-xi 17 || 114 | 60 | I9-xI 
| Piave Presenaio (Ponte) . . 28 | 1o£ | 2i-x | 11| 73] 74] 21-x zl — | — 2A 
| 23 | 143 | 19-x1 | 2r|| 44 | 102 | 26-x ol | — sù 


IDROMETRICHE REGISTRATI DURANTE È” ANNO 


rI 
14 


(77) 


T4 


23 


Corso D'ACQUA 


Piave 


Piave 


Piave 


Brenta 


STAZIONE 


Voda di Cadore cl 


Muda Maè (Longarone) | 


Ponte nelle Alpi . ., 


Segusin Wii da aid 


Nervesa della Battaglia 


Ig-XI 20 
21-xX | tI 
3I-VIII | 15° 
3-VI 18 
13-1x 
q-vI | 12 
2I-X | II 
26-x 13 
I7-VII | 2I 
I-X ro 
20-VIII | 17 
1I2-1X 


SIX | 24 
19-XI | I7 
2-X 19 

IT-VII | 20. 
2I1-X 


21-X 13 
19-XI | 15 
5-1X 23 
6&IX 


21-X | 17 
"19-XI | 20 

BRENTA 
26-X Fri 
I9-XI 22 
22-X 


ad 


I 4 


CEREA, SO 


ricci - 
prc _————— 
———___—————mm_——_ 


Tag. IV. 


Corso D'ACQUA 


Posina 


Bacchiglione 


Adige 


STAZIONE 


Forni Val d’Astico . . 


Montegaldella . . ., 


Recoaro . 


Cologna Veneta . .. 


| Ponte d'Adige . . 


: 


MASSIMI INCREMENTI DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE REGISTRATI DURANTE L'ANNO x 


170 | I9-xI I 
128 | I9-xI | 16 
100 | I9-XI | 14 
108 Ig-XI 15 
70 | 19-xI | 13 
42 | 19-xi | 12 
Ira 2I-X 2I 
120 SV 3 
Iéo | 2I-Xx 22 
AGNO-GUAÀ 
10 | 2I-x 17 
4 a II 
30 -xX 23 
50 | Ig-XI 9 
3 | 21-X | 17 
246 | IQ-XI | 14 
ADIGE 

232 6-IX 17 
380 6GIX 18 
276 | 26-x B 


ra2 | 90 
30 | 114 
too | 34 
37 | 21 
32 | 54 
230 | 32 
213 | 44 
202 46 
45 | 30 
49° 5 | 
260 | 18 
304 | a: 
163. 26 


108 | 226 
90 | 224 
f3 | 216 


26-X 


TR 


12-IX 
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Iò 


17 
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LA 


14 


DURATA DELL'INTERVALLO 


rIò Bo 
113 21 
376 | 48 
296 4 
a6i | 424 

srl 27 
400 14 
147 | 205 
134 | 220 
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19-XI 
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Corso D'ACQUA STAZIONE rich RA 
Ù FÉ e Inizio dn. , Inizio 
389 Siti Data | Ora PIL Mart] Dalia 
(segue) ADIGE 
i 41 | 98 | r16vrr| 18] 52 | So | I6-vIII 
Aurino Ca' di Pietra . . .. 26 | 88 | 3r-x | 12] 4r|1Io01| a5x 
24 to | r2-vil| 23 || — _ _ 
46 | 78 | 16-vIN| ar 6 | 65 | 16-VII 
Riva Seghe di Riva .... 37 | 66 | 22-vir] 13] «8 | s4 | rovur 
s6| 78|i7vwn| 17|-|-|.- 
4a | 185 | 6-1x 18 67 | 198 | 26-x 
Rienza Vandoies ..... i 4I | 226 | 20-vi ri 64|t54| 21-x 
29 | I86| 2Ir-x 14 53 | 174 | 61x 
32 48 g-VII Ig 56 63 26-X 
Avisio Stramentizzo. ..,. 18 | 1023 | ‘26-x | 11 47| 5so| t1-x 9 
I7T| 69) 2r1-x 15 || 46 | 68 | ta-1x 
23 | 82| 12-1x | 12] 67] 81| 26-x i 
id. Lawi& o so la «n 2I 62 | g-vit | 23 53 | 75 ar-vin) n 
20 | 108 | r2-IX | 14|| — — —_ 
, ‘38 | 230] 26-x | ra 162 | i89 | 26-x 
Adige © EPIOOOI cecaeana 34 | 268] 26-x |-13] 88 | 127 | 2r-x 
ul 26 | 204] 26-x | tr 83| Iso] 8-vui 
do 260 | 26-x 14 |14t | 210 | 26-x 
id. Serravalle +... ... {|| 26|234| 26x | 13] 78|182| 12-1x 
223 | az0| 26-x | 16|| 70] 176| 21-x 
34 | 34| 27X | 9|152| sr| 27-X 
id, Boara Pisani. . .. |, 28 | 23] 27-x | rr || 106] 25] 22-x 
23) 49| 27-x | 1a] 84 sé | 13-1x 
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Orà 
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DURATA DELL'INTERVALLO 


83 


12 OTE 


L6-VIII 
25-X 


w è da 8 8 4 4 ® 
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Dato: TORIIONITDE.- de ec aa ae SA da 


TaseLLa I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni 
freatimetriche che hanno funzionato durante l'anno e per le quali nel 
« Bollettino Mensile + vennero pubblicate le osservazioni periodiche. 

Per ognuna delle stazioni vengono indicati: il tipo dello strumento; le 
coordinate geografiche ; la quota sul livello del mare del caposaldo di riferi- 
mento ; l’anno d'inizio delle osservazioni; l'altezza massima e minima osser- 
vata ; il cognome e nome dell'osservatore. 


LEGGENDA 


» STAZIONI FREATIMETRICHE 


sr CON REGISTRATORE 


SEZIONE D. - FREATIMETRIA 


SEGNI CONVENZIONALI 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


TaseLLA II. — Riporta i valori medî mensili ed annui dei livelli frea- 
tici per i pozzi elencati nella Tab. I. Sono stampati in carattere grassetto i 
valori medi mensili massimo e minimo, Sono riportati inoltre i valori del 
massimo e del minimo livello osservati durante, l'anno e l'escursione annua, 
che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti. 

TABELLA III. — Riporta, per un determinato numero di stazioni d'os- 
servazione, le « Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici durante 


COROGRAFIA DELLE STAZIONI FREATIMETRICHE 


il periodo di osservazione e dell'anno; la massima escursione assoluta e 
quella annua +. 

COMPORTAMENTO DELLA FALDA FREATICA DURANTE L'ANNO, — Nelle 
figg. 3 e 4 si sono poste in evidenza, per il 1952, mediante tracciamento 
delle curve isofreatiche, le pendenze e le soggiacenze alla superficie del 
terreno della falda freatica. 


*d 0 - a Ul a 4 NH ww 


li © bio bl si dî i di 
JI A Ar a Ww bd i o O 


STAZIONE 


[a] 


della stazione 


Campolongo del F. | F 


Ialmicco.. ..., 
IOANNIS. ..., 
Trivignano . ... 
Gonars (Stradalta) . . 
Aisgno is sit 


Mortegliano . .., 
Carpeneto. .... 
TALMASSONS . . 
Flambro (Stradalta) , 
Basagliapenta . . . 
La Santissima, ., 


{Bertiolo Stradalta) 
Rivolto... ... 


Ùù na è sè 


S. Vidotto.. ... 


F 


Fr 


Coordinate de 2 
geografiche | 3 È 
s3É 
salì 
Longit. | Latit. | 898 


57° E|4s® sa’ 
54' E|45® 55° 
0° 54° El45° 53° 
0° 53' E|45° 57° 
0° 48' El450 54' 
0° 48" E|45° 58" 
47° E|45® 56 
43° E|45° 57' 
0° 43" E|46° 00° 


36' E|45% s7' 
34° E|45° 57° 


© 29' El45® 56" 


Anno d' inizio 
delle osservazioni 


1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1926 


1930 | 


1930 
1925 
1925 


| 1930 


1925 
1930 


1925 | 
1930 


1930 
1930 


ELENCO E. CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI FREATIMETRICHE 


Altezza minima 


Altezza massima. 


osservata 


33,85 
35:79 


Data 


23-1-36 
29-1-36 


| 2-xt1-40 


B-1I1-36 | 
8-X-37 
2-111-36 
2-I11-96 
2-I11-36 
2-I11-36 
28-11-36 
28-11-36 
2-I11-36 
29-XII-33 
5-111-36 | 
I4-I-51 
I6-X11-34 
17-11-51 


osservata 


Data 


PIANURA FRA TORRE E ‘TAGLIAMENTO. 


|vari giornij 
20-X-49 
vari giorni 
vari giorni 
vari giorni 
vari giorni 
29-X-49 
I4-VI11-49 
23-X1-49 
I4-V-44 
vari giorni 
vari giorni 
23-IV-44 
B-V-44 
7-V-33 
26-X-49 
vari giorni 


PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE 


Morsano al Tagl.to 
Pozzo Dipinto. . . 
Valvasone Delizia . 
Villa S. Osvaldo. . 


fl Saletto: ecs dG 


SAVORGNANO . . 
S. Vito al Tagliam. 


| Sbroiavacca . . ,. 
Cinto Caomaggiore. | 
i Villotta di Chions . 


Azzano ‘Decimo di 


i Pravisdomini 2 


Torre . . 


Pasiano 
Prata di Pordenone 
Motta di Livenza . 


Hi trotto) tr] 


T 


Mizzi 


0° 29’ Ej450 s1’ 
0° 26" El45° 59° 
0° 26' E|4s® 58° 
0° 26° Ej4s” 6r' 
0° 25" El4s0 61° 
0° 24' El45° 54° 
0° 24' E[4s® 55° 
00 23° E{450 57° 
0° 21° E 45° 53° 
0° 20° El450 49° 
0° 18" Ei450 52' 
0° 16° El45° 53° 
0° 15° E|45%49' 
0° 14° El4s° 59' 
0° 12' E. 45° 50' 
0° 12° El4s® 55’ 
0° 11° Ej45°s1'| 14,14 
0° 9' E/45° 54'| 16,08 
o° 9' El45°47" 7,18 


17,58 
57:0I 
47,63 
63,98 
68,13 
24,10 
33:24 
41,II 
19,71 
12,13 
16,27 
Ig: I 
11,33 
30,63 
54:05 
19,65 


1934 
1938 
1938 
1938 
1938 
1947 
193I 
1934 
1934 
1934 
1931 
1934 
193I 
1938 
1938 
1934 
1934 


1934 | 


1934 


14,88 
53,77 
47,03 
61,44 
63,98 
22,86 
31,74 
3987 
18,71 
11,09 
15,33 
13,70 
10,23 
29,43 
40,93 
18,65 
12,38 
14,66 

6,04 


23-13 
20-11-51 
B-II-51 
I7-Vi-gI 
2-VII-gI 
_I4-X-52 
5-II-SI 
23-VI-47 
T4-VIII-37 
26-11-47 
29-11-36 
26-I11-47 
29-VI-40 
29-VI-4I 
8-VII-4I 
8-x1-4I 
8-11-$I 
I4-11-5I 
T4-X1-4I 


10,80 


6A4 


1,53 


17-1-35 
vari giorni] 
vari giorni 
vari giorni 
vari giorni 

r6-X-49 
vari giorni 
vari giorni 
20-XII-35. 
23-VITI-50 

2-X-d44 
29-VIII-50 
| 17-X-3I 
vari giorni 
vari giorni 

T4-X1-46® 

I4-1X-43 
vari giorni 

B-K-52 


Cocnome E NOME 
DELL'OSSERVATORE 


Cantarutti Ada 
Sclauzero Guglielmo 
Gregorat Maddalena 
Paviotti Umberto 
Budai. Armando 
Cignola Giovanni 
Bernardis Elsi 
Zanuttini Giuseppe 
Chiandussi Libero 
Battello Valentino 
Muzzin Enrico 


Di Lenardo Lodovico 


Muzzin Enrico 
Muzzin Enrico 


| Paron Augusto 


Pittioni Giovanni 
Benvenuti Luigia 


x 


Giraldi Silvestro 
Avoledo Angelo 
Muzzin Basilio 
Avoledo Basilio 
Pagnucco Emilio 
Bortoluzzi Giuseppe 
Danelon Erminia 
Petron Giuseppe 
Bellomo Giuseppe 
Pancino Angelo 
Bozzato Lina 
Brussolo Ponzio 
Tesolin Umberto 
Dotta Egidio 
Dotta Egidio 
Verardo Nerina 
Mottin Antonio 
Guerra Gaspare 
Zoia Giovanni 


N° d'ordine 


TTT ———c= —\ucuWruxl 1 , E 


STAZIONE 


Coordinate 
geografiche 


Longit. | Latit. 


(segue) PIANURA 


Vigonovo . . ...| F |o° 6' El4s®59 
Portobuffolè. . . . | F [o° s' Ej4s?sr' 
Brugnera . .... F jo° 4' Ej4s"s4' 
Fratta di Oderzo . | F /o° 4' El4s47' 
Oderzo . ..... F [0° 2° E{45%47' 
Rustignè ..... F [o® a" El450 45’ 
Ponte di Piave . F |o° 1' El4s°43' 
Fontanelle. . ... F |o® 1'Wi]45° so' 
NEGRISIA ... Fr |o® 1'Wlg45® 44' 
CIITRBIE ca eve F [oo 2'W|45047' 
RONCADELLE . . | Frjoo 2'Wl]4504s' 
Baver.......| F [o® 4'Wl4s054 
S. Foo di Piave. < | e [oe qWlesoat 
5. FIOR (Ca' Paoletti) | Frlo® s'Wl4s®sq' 
CIMADOLMO . . . | Frjo® s'Wl4s047' 
Tezze di Piave. .. | F |o° 6'Wi4s04o' 
Mareno di Piave... | F |o° 6'W|4sosr' 
PIANURA 
Cavallino (ca' Ballarin) F |c® 4' El45°28' 
Pd Scrl - « «| Fr[oo 2' E4s® 28" 
S. Biagio di Callalta | F |0° 3'Wl4s° 41 
PERO... .. aa. | Frio0 6Wl|45° 52’ 
VENEZIA (Lido) . | Frjo® 5'W|45%25' 
Maserada ..... F [oo 8'W 45° 45° 
SALTORE ., Fr [0° 9'Wi45% 44 
Lovadina . . .. F_|o° 10'W|452 46° 
“Lancenigo .....| F jo 1o'Wl4s°43 
| Spresiano... ..| F lo°rr'W 45° 47" 
Preganziol! . .. .| F |o°13'W|45%36' 
Mogliano Veneto F [0° 13' W|450 34' 
Mestre (Zelo) .. .., | F [0° 14 W]4s030' 
Chirignago (V: Catene) | Fo [00 15'W]|450 28" 
Paderno. |... .. F |o° 15"W|45° 43° 
Castagnole. . . . .| F |o0 16'W]|4s"4r' 
Musano (Casa Rosta) |. | F_|0° 20'W|45% 43° 
Seorsbi:: cu: © F_|ovar' Wl45%34' 
Istrana . .....| F |ooar'Wi4594r' 


Queta in m. sa. fà, 
del 


FRA TAGLIAMENTO E PIAVE 


FRA PIAVE 


2,14 

1,73 
11,48 
18,55 

6,37 
30,03 
30,23 
46,27 
25,90 
54,83 
11,65 

8,47 

G,08 
12,57 
35,05 
29,67 
4977 
14.02 
36,62 


Anno d' inizio 


delle osservazioni 


1938 
1934 
1934 
1934 
1924 


1942 
1946 
T94I 
1925 
1950 


Altezza massima | Altezza minima 
osservata 


m | Date 


11,93 
17,31 
17,96 
40,86 
28,03 


| 47050 


29,02 
35:75 
35,36 


- 


85 


CocnoMmeE E NoMmE 
DELL'OSSERVATORE | 


T7-III-SI —_ vari giorni] Facca Osvaldo 
20-XI-gI 3,39 | 29-It1-49 | Longo Ernesto 
29-1-48 ro,67 |23-vimi-s1 | Santarossa Luigi 
I7-XI-52 | 5,53 | 26-vim-so | Carniel Attilio 
I7-XI-4I 8,94 | 23-x-s0 |Rizzi Luigi 
5-II-gI 6,70 8-x-44 | Bianco Adriano 
23-V-47 5,9t | 29-Ix-44 | Pasqualini Maria : 
26-X1-49 | 16,43 | 29-Vi1-35 | Pagliuca Antonio 
20-Il-4I 9y60 | r1-rx-49 | Lorenzon Arcangelo 
23-V-47 | 15,76 | 14-ViIr-52 | Cattelan Giovanni 
20-IX-30 | 15,93 | 29-1x-39 | Furlan Basilio 
| 29-VI-47 | 34,36 $-x-39 | DelFPio Luogo Brigida 
23-V-47 — vari giorni] Spricigo Antonio 
13-11-51 | 43,45 | ri-xI-s0 | ‘‘Cons. Sinistra Piave,, 
23-V-47 | 22,68 5-VI-44 Masetto Narciso 
26-1-36 —  |vari giorni] Bonotto Luigi 
29-1-36 —  |wari giorni] Casagrande Ottavio 
E BRENTA 
26-1-45 — vari giorni] Bottan Stefano 
28-xi-49 | -0,18 | 23-1x-52 | Ballarin Romano” 
2-I1-5I 6,46 | 29-vil-49 | Cenedese Antonio 
B-11-5I — vari giorni] Scotto Egidio 
17-It1-51 0,66 | 26-x-so |Cagnin Rina 
29-V-34 _ vari giorni] Moretto Narciso 
20-IX-37 | 22,58 | 2-1v-44 | Mattiuzzo Rocco 
29-IX-37 | — vari giorni] Granzotto Costante 
Ig-Iv-40 | —  |vari giorni] Torresan Erminio: 
26-11-51 —  j|vari giorni] Franzin Giuseppe 
4-V=-50 —  |vari giorni] Menancello Luigi 
2-vI1I-37 | — vari giorni) De Stefani Luigia 
| 239-V-47 0,38 | 17-viti-44 | De Faveri Luigi 
+ B-V=4I 9,40 |17-viti-43 | Causin Amabile 
28-11-51 —_ vari giorni) Carniato Antonio 
5-I11-36 _ vari giorni] De Rossi Emilio 
11-1I-SI - vari mesi| Sartor Giovanni 
26-I11-47 | — vari mesi| Trevisanello Pietro 
23-11-51 | — |vari mesil Cremonese Vittorio 


ri 


sesuqeerego 


| Vedelago 


(segue) PIANURA FRA PIAVE E 


è è è è dd 


Barcon (Fanzolo) 2 


| Castelfranco Veneto 


Castello di Godego. 


Villarappa. . ... 


Villa del Conte . . 

S. Martino di Lupari 

Abbazia Pisani . . 

Marsango ...... 

S. Anna Morosina 
{Segheriu)} 

Campo S., Martino, 


Piazzola sul Brenta . 
Via Boschi (Camisano 
Casa Magro Pasquale 
s Faggin Fort.to, 
+ Noventa Pietro 
+ Bastianello G.nni 
» Varotto Gugl,mo 
» Mingardo Ang.lo 
è Varotto Aldo . 


momo 


\j 


imam on 


moon ni Homo nio 


‘Coordinate 
geografiche 


Longit. 


0° 26" W|4s® 41° 


5° 39'| 


Latit. 


49,52 


0° 43" W|45° 44'|102,86 


PIANURA 


4l' W|j4s® 32° 


100 qa' Wil45° 32° 


0° 35' Wl450 23" 
0° 36" Wl45° 23" 


l00 36° Wl4s® 23' 


0° 36" Wl4s® 23° 

0° 36" Wi45® 23° 
35' W'45° 23°| 
35° Wi4as® 23° 


70,50 


| 85.99| 


2-11-36 
£g-11-36 


| 26-1V-36 


T4-111-36 
20-I1-SI 
5-111-42 
T4-I11-36 
23-X-35 
29-XI1I-35 
2-11-5I 
T7-Il-4I 
I7-I-4I 
26-xI-49 
23-1-36 
T4-111-36 
2-1-36 
29-VI1-37 
8-X-37 


ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI FREATIMETRICHE 


BRENTA 
29,96 | 20-V-44 
33,16 17-v=-38 
3437 | 23-V-44 
37:36 | S-VI-44 | 
20,614 |29-VI1I-36 
25,30 | 5-IV-48 
_ ari giorni 
—  |vari giorni 
21,30 | 23-1X-43 
_ vari giorni 
Ig,I0 5-1V-35 
24,08 | 26-1X-43 
29,01 2-LX-44 
35:35 | 23-V-44 
—_ vari giorni) 
— vari giorni 
50,63 | 14-IV-44 
—  |vari giorni 


FRA BRENTA E ADIGE 


28,39 
27:97 
II,94 | 
12,05 
I1,07 
1,15 
11,13 
Ir,6t 
12,32 


1934 
1934 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 | 


26,49 
26,79 
11,07 
11,37 
10,27 
10,05 
10,51 
10,89 
11,39 


23-1-36 
26-111-47 
I4-XI-5I 
I4-XI-5I 
rI-XI-5I 
29-1V-4I 
17-VI-40 
26-X-5I 
20-11-51 


23,44 
2449 


23-IX-46 
2-VIII-45 
26-VII-43 
‘ 2-VIII-33 
26-VIII-33 
8-1X-33 
2-1X-33 
29-VII-42 
29-VII-42 


Cocwnome E NoME 


| DELL'' OSSERVATORE 


Ceccon Valentino 
Gazzola Elia 
Trèvese Andrea 
Battaglia Giovannina 
Roman Felice 
Magrin Giuseppe 
Zambelli Rina 
Menzato Sante 
Dalan Luisa 
Cazzaro Livio 
Tellatin Aquino 
Marangon Ernesto 


| Sandonà Oreste 


Gazzola Romano 
De Altin Licurgo 
Lunardon Pietro 
Loro Domenico 

Lorenzon Pietro 


Pedriali Anna 
Casarotto Antonio 
Zanella Lesbino 

L) » 

è # 

d n 

n) ò 

LI) L) 

» bo) 


| 100 


IOI 
103 


| 103 


I04 
105 
TO6 
107 
108 
109 


i TIO 


III 
rI2 
113 


| 114 


r1$ 
trio 


| 117 


19 
120 


121 
122 
123 
124 
125 


Schiavon 
Bressanvido . . . . 
Quinto Vicentino . 
Bolzano Vicentino . 
RESTO Conte 


wenn n è 


Dueville... ... 
Rota di Caldiero . 
Madonna di Cam- 
Serenella . .... 
Spezzapietra. . . . 


Raldon . 


S. Fermo ..... ua 


Torcolo di Tomba . 
Dossobuono . . .. 
Povegliano. . . .. 


DSL Mile: Milo Mi 


Wo Moi) ninna dna 


09 54' Wi4s® 36° 
‘00 55° Wl45° 38° 
1° 13'W|45° 25'| 
1° 19" W|4s° 25° 
1% 24° Wj45® 26° 
1° 24’ Wl45® 25° 
1° 24" Wl4s® 24° 


PIANURA IN DESTRA ADIGE 


36,96 


| 43:45 


52,67 
65:43 


47:31 


1934 


1933 | 


1933 
1935 
1935 
1934 
1926 
1934 
1932 


1926 | 


1926 
1935 


1932 |. 


1927 


1926 


8-1v-40 
26-1X-43 
‘23-X1-49 | 
T7-VI1I-36 
B-vIMI-47 
5-I1-SI 
29-X-43 
I4-IX-39 


I9-II-4I1 | 


23-1-36 


.| 26-1I1-28 
| 29137 


23-X11-38 


23-1I-5I | 


20-XI-4I 
2-XI-28 
selv-al 
2-1V-37 


23-1v-50 


| 27-VIII-34 


23-VI-33 


17-1X-39 
29-VII-34 
I4-1X-51 


| 26-IX-36 


29-VIII-34 


45,55 | 


29-I-42 
33-17-49 


36-V-44 
L4-V-44 
23-IV-29 


29-1V-45 


ari giorni 


© Tan. I. 


Cocxnome E NoMmE 
DELL'OSSERVATORE | 


Andretta Innocente 
Sambugaro Antonio 
Pedron Domenico 
Rizzo Luigi 

Munari Adele 
Casarotto Renzo 
Carli Andrea 


il Bazzan Luigi 
| Perazzolo don Giov. 
il Centofante Luigi 


Mezzalira Lorenzo 
Sartori Luigi 
Giacomini Domenico 


i De Toni Cirillo 


Benvegnù Francesco 
Dalla Riva Giuseppe 


il Foletto Silvio 


Leardini Antonio 
Frati «Casa Buoni 
Fanciulli » 


Zuzi Attilia 


| Bendazzoli Giordano 


Sandrini Giuseppe 
Bortolazzi Marina 
Avesani Michele 
Marastoni Angelo 
Zanotto Angelo 


CI 
sì nei ii 


Tap. II. 


STAZIONE 


Campolongo del Friuli... ... 
IOANNIS scossa Ran i 
Trivignano ......, sia aa È 
Gonars (Stradalta), ...,, a dl 
O 3 ila a 


Coaccana::; sa dun dx due 


Mortegliano. , .....,.. ssa 
Carpenetà ....... uu 
TALMASSONS i... Lu posie na 
Flambro (stradalta) . ......,., 
| Basagliapenta. . . Piani 
La Santissima (Bertiolo-Stradalta) . . , 


Rivolto. . 
CODROIPO 


Morsano al Tagliamento ..... 
Posso Dipiato:. dlgs Da 4 


QINGLOO:» si ae È La 
SAVORGNANO ......... 


Cinto Caomaggiore ........ 


POMADD | «cc uoeazi iS a 


Motta di Livenza... ...... 


è ss «#$UI è é dé n es a» ® 


Li = Li t,, » » CI » DI » 


—_——_rttgtg>cceEEeÈ CEE —— I n i n, MM 


Gennaio | Marzo | Aprile Maggio | Giugno Luglio Agosto |Settembre| Ottobre | Novembre| Dicembre 


r2,84 
18,53 
14,75 
20,74 
19,54 
34,82 
24,38 
27,29 
48,70 
25,40 
29,68 
41,48 
31,7I 
34:81 
37,67 
31,98 
35,09 


54:87 
57:91 
[22,53] 


° MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI 


MEDIE MENSILI (in metri) 


PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO 


12,28 
18,20 
14,63 
20,57 
19,44 
34:71 
23:87 
26,63 
48,31 
25,00 


II,13 
16,22 
13:77 
18,29 
18,95 
32,93 
‘22,96 
25:97 


47:53 


24,73 
29,55 
39,40 
31,32 
34.59 
36,91 
31,77 
34,88 


PIANURA FRA 


13,71 
50,40 
45:93 
55,85 
59,36 
22:53 
30,89 
39,52 
17:54 

9,52 
14,08 
12,37 


945 


28,16 
36,07 
T7,3I 

8,77 


12,53 


4,76 


TAGLIAMENTO E PIAVE 


13,81 
45:94 
41:39 

— 3 
57,26 
22,49 
30,51 
33,61 
17,56 

7,90 
12,68 
11,30 

8,37 
27:95 
35:45 
14.90 


7:31 


11,09 
1,89 


11,85 


16,58 


13,92 
18,45 
18,40 
31,50 
22,53 
25,73 


= = ——_—wr_—= 


12,67 
17,88 
14:53 
1975 
18,48 
31,81 
223,71 
26,32 
46,52 
24,89 
29,63 
39,89 
31,45 
34,63 
37.82 
33,17 
35,21 


13,90 
50,28 
43:34 
55,86 
57,60 


12,65 
18,74 
I4,BI 
zt.19 
I9,0I 
34,23 
23,89 
27:07 
48,34 


25:37 , 


"4I,8I 


— 3 
57:07 
[22,52] 
30,81 
39:29 
t] 
9,16 
13:50 
12,10 
9,18 
28,26 
36,41 
16-76 
9,08 
12,30 
3,67 


Massimo livello Minimo livello 
osservato durante 


19,87 
35:54 
dd, 72 
27,58 
49:06 
25,69 


l'anno 


20-VIII 
Zo-VIII 
20-VIII 


20-VITI 
2a6-Ix 
Ir-1X 
3-X 
I7-VIII 
5-x 
17-VITI 
» 
20-VIMI 
>» 
> 
Iy-VIII 
Iq-vII 
vari giorni 


5-VII 
17-VIII 
% 
vari giorni 
I7-VIII 
2-VIII 
T7-VIII 


t7-vii 


» 
r7-IX 
2-VII 

If-VIII 
Ig-VIII 
ZO-VIII 
20-VIII 
26-1X 
2-XII 
II-IX 
B-x 


87 


Escursione 
annua 
m. 


| 


| Mareno di Piave .......... 


i ——— 


TORE crocetta va i 


Ponte di Piave... ....... 
Fontanelle... .. dt SI SERE 
NEGRISIA........., pei 
lina sa iiacca i 


RONCADELLE .........| 
Bam: pi acini da al 
S. Polo di Piave (ca' Vittoria) 
S. FIOR (ca' Paoletti) 
CIMADOLMO . .; i 
pogre:di Piuma cea dd 


Cavallino (Cà Ballarin) ....,.,., 
CAVALLINO (cà Pasqualll ..,., 


S. Biagio di Callalta . ...... 
PERO i su vi I Rai 


IM MAI TEL | 
MRS n n rana 


FIORA > si, a i rea | 
Mogliano Veneto... ....:. 
Mimitre:Tralop ci i ca sa Spes 
Chirignago (Via Catene) ... ..,.,. 
PRABIDEI: -/ sà i nce 
(Gustngmole::.-. ci da dl dA sca 
Musano (Casa Rossa) 
Scorzè | .. 


Gennaio | Febbraio 


—_..|EEr: 


MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI 


i ——_—@« r——y 


— 


= 


rene. == —- 


MEDIE MENSILI {in metri) 


Luglio 


Agosto 


Settembre 


Ottobre 


Novembre| Dicembre | 


(segui) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE 


40,32 40,40 
5:73 5,56 
13:03 12,49 
8,48 7,63 
TO,0I 9,83 
8,59 8,3r 
&ir 7.69 
17,95 17:41 
‘10,42 10.18 
15,98 15,94 
I6,8I 27 
39,79 39,84 
26,55 26,38 
45,06 45,29 
28,53 27,69 
32,30 31,50 


32:93 | 32,56 


40,07 
6,4I 
11,69 
7,44 
958 
7.50 
6,77 
18,04 
10,26 
I6,io 
16,72 
‘39,97 
26,12 
[45,06] 
28,67 
32,33 
32,59 


PIANURA FRA PIAVE E BRENTA 


0,20 0,07 
» E] 
924 9,00 
15,82 15,79 
0,88 0,86 
27,17 26,55 
25,93 25,81 
31,98 | 30,33 
22,50 22,48 
34,57 st 
9,66 Li 
5,66 5:36 
2,95 2,30 
9,92 981 
24,63 24:81 
19,82 20,02 
I6,0I 16,39 
11,83 11,35 
24,22 24:49 


_.r_r———12111H1—______YYkt&FT&&&&&&&&&&& 


— 0,08 
= 008 
8,60 


= 0,09 


Massimo livello 


Minimo livello 
{ osservato durante || osservato durante 
l'anno l'anno 
m, Data ru. Data 
41,87 2-I 39,56 II-VIII 
8,60 20-XI 4:87 20-WIIMI 
» » Li > 
9,33 17-XII 6,18 26-VIII 
10,47 I7-II 933 20-X 
941 17-11 7:30 I7T-1X 
9:39 17-11 6,54 5-1x 
19,II 20-XI 17.10 I7-VIII 
II,IO 1s-II 9,63 I7-VIII 
16,44 23-x 15,76 I4-VIII 
» L) Li > 
40,73 17-X 39,57 29-XIL 
27:73 20-KI 2437 rI-VIII 
45,55 20-II 44.74 av | 
28,90 20-x1 25,04 I7-VII 
33,79 26-XI _- vari giorni 
34.30 2-I 29,94 T7-VIII 
0,48 8-I - 0,12 2-1X 
è » Li b 
D Li È) » 
L) » , ” 
1,18 20-11 0,72 L4-X 
n , n » 
26,57 2-I 24,80 B-IX 
33,17 26-XI 28,27 I4-VIII 
22,83 20-XI 22,07 29-11 
» » LI L) 
» L) è L) 
6,47 2-Il 4:70 I7-1X 
L] LD) L) è 
IO,47 I7-Il 947 23-1X 
25:47 20-XII 23,90 g-1v 
3 D) 1) » 
17,77 B-xII 15,83 5-v 
12,49 21 10,64 29-VIII 
25,23 II-IX 24:05 26-IV 


Tag, II. 


Escursione 
annua 
m. 


| 


er 


8 
TAB. II, " 


MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI Li 


n _—x 


MEDIE MENSILI (in metri) 
“E Erre" _—_wo eo eeoeete—, o——@66@< 00000000 


Escursione 


° annua annua 
Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio | Giugno | Luglio Agosto |Settembre| Ottobre | Novembrej Dicembre m. 
STAZIONE | | mi 
rr —'- r—r___—.,o_____o__y_;o e r—————P- 
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA 
Mairlelid.. coceusonze s4 sa 31,58 31,42 31,21 30,88 30,69 30,98 31,31 31,84 32,05 31,41 31,35 31,60 31,36 
Barcon (Fanzilo) ....., « «ell 34,76 34,48 34:22 33,72 33:49 33:91 34,33 35,20 35:49 34.59 34,60 | 3444 34:44 
Castelfranco Veneto... ..... ‘ 2 36,01 35:74 | 3551 35,55 35,67 36,13 36,57 36,30 36,15 36,21 : 
Castello di Godego |, . ....,.. 40,50 40,16 39,86 39,43 39,14 39,15 39.35 39,88 40,36 49,19 3990 39.99 39,83 
VIIMMPEDBÒ:: + n ni ; 21,93 21,84 2I,II 21,2I 21,30 21,10 20,97 2I,13 21,13 21,08 27,18 | 21,3I 21,27 22,09 :14I 20,89 I4-VII 1,20 
Villa del Conte........,.. 26,27 26,31 26,19 26,22 26,12 | 25,99 25,77 25,83 25,76 25,78 25,83 26,03 | 26,01 26.40 |. 2I 25,72 | 26-VII 0,68 
|S. Martino di Lupari. . . .... 38,76 38,57 38,47 38,29 38,17 38,10 38,15 3841 | 38,60 38,54 3,54 | 38,53 38:43 38,86 2-1 38,04 | Ss-vu 0,82 
Abbazia Pisani... ....... 34.12 34,13 34,07 34,07 33:91 ‘33:38 | 33,12 33,56 33.44 33,90 34,20 | 3409 33,83 34,38 | ,29-x 32,96 | 23-VII 1,43 
RENE: i pr danraa 23:27 | 23230 23,08 22,97 22,72 22,33 22,07 | 22,22 22,03 23,03 22,26 » Li N; p_" " n a 
S. Anna Morosina (Segheria) ..., 29,79 29,83 29,46 29,71 29,58 29,38 29,33 | 2947 29,28 29,44 29,43 29,48 , 39:51 30,4I 26-I 29,20 29-VII 1,21 
Campo S. Martino ..,...... | 22:94 22,95 22,73 22,70 22,49 | 21,13 20,60 | 20,86 20,55 20,93 20,85 21,07 21,65 23:23 I4-Il 20,33 20-VII 2:90 
Paola; ci DA WR SRA È è 26,63 26,97 26,36 26,31 25,87 25,44 25,37 25,21 24,89 25,00 25:33 25:73 25,76 27,19 14-Il 24,78 B-IX 2,4I 
S. Giorgio in Basco... ...., 29,48 29,53 29,4I 29,33 29,36 29,26 29,39 29,3I 29,24 29,29 29,39 29,40 29:36 29,72 I4-II 29,23 | vari giorni i On 
Bolzonella . . ... i rem a 35:73 35:74 35,74 35:74 35:58 35:45 35,43 35,44 35.43 35:44 35:44 35:43 35,55 35,76 8-1 35,42 | vari giorni 0,34 
Cittadella . . .... DURATA A 43,59 43,44 43,31 43.12 43,10 43,26 43,32 43:52 43.52 43:40 43,40, 43,44 43:37 43,67 5el 43:06 26-1X 0,61 
Rosà (Borgo Toochij |... ..,.., 52,43 53,56 51,89 51,76 52,06 52,20 52,27 52,51 52,68 52,48 52,18 52,20 52,27 53,06 29-I 51,63 2-1V 1,43 
GRSEIAI ee sisi Nr 55,72 55,00 54,45 54,52 54,79 55,65 55,47 55,09 55,29 54:99 5527 55,52 55,19 56,16 a-vil 54,10 2-1V 2,06 
Cartigliano. ..... Lia 71,03 69,00 67,78 70,56 73,37 71,70 67,90 67,48 69,40 70,60 71,72 71,97 70,13 > 72,68 14-v 65,59 | I7-vill 7,09 
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE 
Piazzola sul Brenta... ..... 25,49 25,55 25,10 35.01 24:78 24.47 | 24:17 24,20 24,02 24,05 24,25 24,56 2464 26,00 2-1 23,91 23-1V 2,09 
Via Boschi (Camisano). , ...,,, 26,15 | 36,37 25,92 25.88 25,67 25,54 | 2544 25,61 25,55 25,82" 25,95 26,19 25,83 26,65 Ig-li 25:37 5-VII 1,28 
Casa Magro Pasquale... .... 10,33 10,51 | 10,51 10,30 10,04 |. 10,16 9.97 9,93 IO,II 10,21 10,36 10,28 10,23 10,58 2-1V 9,67 8-VIII 0,91 
» Faggin Fortunato... .., 10,63 10,78 ro,82 | 10,64 10,50 10,50 10,53 10,35 16,38 10,62 10,83 10,82 10,61 10,98 23-XI 10,15 I4-VIII 0,83 
» Noventa Pietro, ...... 9,49 9,95 10,02 9,65 9,32 9,36 | 9:37 9,43 9.52 9,65 9,74 ” LI + , ‘ , n 
» Bastianello Giovanni . e D@ 1 9,49 944 9,34 9,14 9,07 9,14 9,09 9.I0 9,17 9,38 9,33 +14 9123 9,66 29-i 5,95 29-V 0,71 
" Varotto Guglielmo ..... 9,78 9,93 9:94 9,91 994 9,84 9.64 9,95 9,99 | 10,00 10,07 10,12 9.93 10,26 | 23-XI 945 | 23VII o,8r 
» Mingardo Angelo ...... 10133 10,46 10,64 10,58 10,50 10,62 10,50 10,58 10,66 10;73 10,70 10,69 10,59 10,88 23-IV 10,13 2-1 0,75 
® Varotto Aldo. ....... 10,92 IT,II 11,13 10,87 10,82 10,90 10,55 10,87 I1,01 | 10,99 11,13 11,19 10,96 11,301 | 23-xi 9,72 8-VII 1,59 
Grantorto |. ...... » +0] 3407 34,00 33,98 ‘33,90 34,00 33,98 34.02 34,00 33,99 34,06 34:00 34,10 34,00 34,26 | 29-vIl || 3381 | 20-HWI 0,45 
roma vv i #0 | vena 29,05 29,22 29,13 23,94 29,15 28,86 29,09 29,15 29,16 20,11 29,34 29,18 29,11 29,51 20-XI 28,79 20-17 0,73 
Camazzole ........... 53,81 53,62 53:63 54,04 54:04 53,93 53.69 53,66 53,96 54,17 54,14 53,92 53,88 54,58 | 20-xI 53:37 | 17-vili 1,31 
GAZZO. Li rn ". 3419 3424 33,90 34,07 33,98 34,18 34:34 | - 33:97 33,91 34,99 33,98 34,10 34,98 34,68 | I7-xt || 33:53 | 17-IV 0,85 
RIGO» STARETE 38,86 35,96 38,81 38,81 38,64 38,25 38,31 | 38,52 38,44 38,69 38,72 38,89 38,65 39,16 11-11 38,09 23-VII 1,07 
Rampazzo . ....., PERENNE 26,88 27,01 26,86 26,85 26,68 26,62 26,580 26,60 26,63 26,67 26,74 26,72 26,74 37:07 26-Il 26,57 B-VII 0,50 
Fozzoleone ...... VEFRREORENRA 52,96 52,92 52,78 52,88 52,78 53,00 53,18 53,20 52,85 52,81 53,02 53,00 52,95 * - 53:53 29-VII 52,71 20-IX 0,82 
Colombara ..'....... a "4 32,49 323.18 32,0I 32,05 33,14 32,00 32,01 32,10 32,12 32,27 32,34 32,33 32,17 323.94 | 20-x 31,97 29-I1I 0,97 


Grantortino . .... rece ti 30,38 30,48 30,31 30,18 30,12 29,91 29,74 29,76 29,62 29,74 30,09 30,24 30,05 30,68 Ig-1I 29:54 26-Ix Tak4 


| Raldon tua ® ® LI ® 


ninni nin 


STAZIONE 


Schiavon . +60... ia na G8I7 
Quinto Vicentino |... ..... 35,64 
Bolzano Vicentino ..... wa 41,97 
Sandrigo +. 0.14 61,85 
Monticello Conte Otto ...... 39,85 
Duelli: ciocca ossa a è 56,09 
Rota di Caldiero... ... A 36,24 
Vago ss gianna È 41,51 
Madonna di Campagna .....,. 45:29 
Foenalia erica ne e 


ORSI È os 33:75 
Ni Fermi 0/54 PR SUR I; 38,06 
Torcolo di Tomba ......., 47:59 
Dosscbuolo ..... 1 49:27 
Foweglian cirie sti da «wa 42:25 


—==——————————-—2m1m 


33:50 
37:94 
47.14 
48,75 
42,29 


in Febbraio | Marzo 


66,01 
54,09 
35,08 
41,78 
60,35 
39,78 
54,91 
36,15 
41,12 
45,20 
39,83 
38,26 


33.34 
37,69 
46,79 
48,24 
43:35 


April 


i) 


| Maggio | Giugno Luglio Agosto 


(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE 


67,58 
54,16 
35,15 
41,84 


33,71 
37.59 
47:73 
48.53 
42,32 


MEDIE ME 


68,09 66,84 
54,30 54,20 
34,88 34:82 
42,04 42,04 
61,36 60,27 
39:41 39,II 
55,35 5415 
35,50 35,40 
4972 49,57 
45:63 45:33 
39,68 3967 
38,56 38,63 
PIANURA 
34:37 34,66 
38.12 38,80 
48,83 49,19 
49:71 50.52 
42,16 42,43 


IN DESTRA ADIGE 


NSILI (in metri) 


65,49 
54,00 
34,92 
41,76 
59,71 
39:23 
54:27 
35:35 
40,49 
45,28 
39,80 
38,69 


MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI 


66,10 
Sq,IT 
35.06 
41,88 
6044 
39,46 
54,41 
35,35 
40:35 
45,44 
39,95 
38,74 


34.64 
38,71 
48,84 
51,27 
42,44 


34:31 
38:35 
48:34 
50,31 


42,36 


Settembre| Ottobre | Novembre = 


34.12 
38,07 
47.89 
49:73 
42,49 


Media 
annua 


m. 


l'anno 


69,14 
54,66 
35:75 
42,24 
63,00 
40,04 
56,51 
36,42 


41,60. 


45:77 
40,21 
. 39,26 


35:03 
39:39 
49,6I 
51,77 
43,55 


65,00" 


53.96 
34,69 


- 41,69 


59,60 
38,89 
53,60 
35,26 
49,20 
45:12 
39,06 
38,23 


23-VIII 
29-VIII 
8-viri 
I7-IV 
8-IX 
ag-Vil 
I7-Vill 
5-X 
23-X. 
29-Il 
5-VII 
2-IlI 


Tap. II 


dol4 


2,17 
1,90 
3,II 
405 
045 


P n —m6_ 


CAMPOLONGO . 


CUCCANA ., 


MORTEGLIANO, 


CARPENETO , 


BASAGLIAPENTA 


GORIZZO . .. 


e N eo—rouos->-:»2y>©>»>—®'<®:::®{«---«qovD —' 


PRAVISDOMINI 


PONTE DI PIAVE 


LÌ Li 


RUSTIGNE . .., 


STAZIONE 


UGO Sd È 


TALMASSONS, . ., 


CODROIPO. ..i...i 


s'e vu Ss 4 è è n 


MORSANO AL TAGLIAMENTO, 


VILLOTTA DI CHIONS, .... 


"= * 


È 
z 


3 È 
E 
apra 
Wi 
a 


16, 


193I-5I 
1952 


1930-SI 
1952 


1930-5I 
r952 


193I-SI 
1952 


i927-5I 
1952 


1926-5I 
1952 


1937-SI 
1952 


1939-51 


1952 


1930-5I 
1952 


1930-51 
1952 


1939-50 | 


1952 


1932-5I 
1952 


1932-5I 
1952 


1927-51 
1952 


I9Z6-5I 
1952 


1926-51 
1952 


1926-51 
1952 


Gennaio Febbraio 


13,56 
14:25 


14,09 
14,21 


9,46 
979 


914 


8,34 
8,9I 


10,70 
10,68 


16,07 . 


I 


Marzo 


PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO 


11,97 
13,59 


17,69 
18,96 


23,4I 
24,60 


26,18 
27:31 


47,80 
48,88 
35,03 
25,29 


39:75 
41,25 


37:24 
37,56 


31,72 
31,88 


34:39 
34:97 


Aprile 


11,99 
12,85 


17:39 
19,33 


23.40 
2434 


26,01 


-26,88 


47,75 
48,61 


24:79 
25,17 


39,76 
49,90 


‘37,16 


3T.8I 


31,79 
33,07 


34:41 
35,03 


Maggio 


Ta.I8 
12,28 


17,72 
18,20 


23,20 


23:87 


25.82 
26,63 


47:57 
48,31 


24,78 


25,00 
I9.7I 
40,64 
37.19 
37,96 


31,90 
32,13 


34:71 
35:38 


Luglio 


rr,Bé 
T1,13 


17.35 
16,22 


2343 
22,96 


26,16 
25,97 


47,85 
47:53 


24,91 
24,73 


40,30 
39,40 


37,45 
36,91 


32,00 
31:77 


34:79 


34,88 


MEDIE MENSILI (in metri) 


Agosto 


11,20 
11,05 


16,56 
15,64 


23,15 
22,56 


25:79 
25:33 


47:54 
46:77 


24.85 
24,54 


39,91 
38,63 


37:44 
36,61 


31,9I 
31,64 


34,65 
[34,58] 


Settem. 


10,98 
11,85 


16,23 
16,58 


22,83 
22,53 


25,68 
25,73 
47:04 
46,26 


34,74 
24,68 


39:34 


_ 38:84 


37:27 
37,16 


3r,B2 
31,87 


34,52 
34,82 


PIANURA FRA TAGLIAMENTO E 


13,46 
T4y0I 


13,9I 


13:77” 


9,32 
9,69 


8,72 
8,81 


8,30 
8,28 


10,39 
10,42 


16,02 
16,02 


13:59 


13,7I 


13,89 
T4,08 


9,37 
9,45 


8,63 
8,59 


8,29 
8,II 


10,49 
10,42 


16,05 
15,98 


I3,1I 
13:70 


12,92 
12,86 


8,55 
8,36 


7,64. 


7,45 
6,97 
6,63 
10,00 
9,89 


15.95 
15,94 


Ottobre | Novem, 


13,37 
13,96 


13,7I 
13,90 


9,39 
9,35 


8.10 
7,85 


7,68 
7:09 


10,48 
10,53 
16,13 
I6,Iz 


Medie 
periodo 
ed anno 
m 


11,84 
12,18 


17:33 
17:73 


23,22 
33,57 


35,97 
26,58 


47,52 
47:94 


24,88 
25,03 


39:74 
4950 


37,30 
37,60 


31,85 
31,99 


34.57 
[35,11] 


13,39. 


13,92 


. 13,65 


13,50 


9,14 
g,I8 


8,32 
8,29 


7:85 
7,67 


10,35 
10,29 


16,08 


16,00 


13,47 
I4,05 


14,02 
14,09 


9,46 


[* 3-8 


8,67 
9:07 


B.I8 
8,65 


10,70 
ro, 68 


16,29 | 
I6.II - 


MEDIE STAGIONALI (in metri) 


Dic.-Feb.|Mar-Mag.|Giu,-Ago.|Set,-Nov.| ed annua | 


12,05 
12,57 


17,60 
18,83 


23,34 
24,27 


26,00 
26,94 


47,71 
48,60 


24,87 
25,15 


39:74 
4093 


37,20 
37:78 


31,81 
33,03 


34:50 
35:13 


13.53 
13.96 


13,95 
13,87 


9:38 
953 


8:74 


8,72 
-8,35 
8.22 


10,45 


10,39 
16,04 


£5,99 


MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1052; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA 


13,30 
13:75 


13,39 
13,79 


8,85 
8,65 


B,10 
7:94 


1.69 
7,29 


10,24 
9,9I 


15,97 
15,86 


11,43 
12,39 


I6,B0 
17.73 


22,84 
23,04 


25,70 
26,37 


46,89 
47,04 


24:79 
24:95 


39,24 
40,18 


37.19 
37:77 


31,83 
32,10. 


34:51 
35.18 


— iS 
— Lc — — —=- = Calamnniienti 


92 


MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D OSSERVAZIONE E DELL'ANNO I952; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA Tags, III 
MEDIE MENSILI {in metri) Medie || MEDIE STAGIONALI (in metri) l'ugurniane 
| | | periodo | | assoluta 
Gennaio | Febbraio] Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem. | Ottobre | Novent. | Dicem. n i Dic.-Feb.|Mar-Mag.|Giu.-Ago.|Set.-Nov.|] ed RANA 
| — —_ 
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE i 
IAT l 1927-51 || 16,92 16,88 16,96 16,92 16,90 16,81 16,67 16,56 16,49 16,57 16,80 16,90 || 16,78 16,90 16,93 16,68 16,62 2,03 
| RONCADELLE ......... 17,96 1952 16.80 16,81 16,81 16,81 16,81 ’ » 16,76 16,73 16,72 16,72 16,72 | Ù 16,80 16,81 , 16,72 6 
| 1926-5I 37.55 27.26 27:31 27,29 27,88 28,24 28,19 27:73 27,41 27,79 27,61 27,81 27,67 27,53 27,49 28,05 | 27.60 | 6,34 
| CIMADOLMO —..... +0. || 3038 | ‘r9sa 28,39 27,96 27,30 27,93 28,53 37,69 26,18 25,18 27,63 28,67 28,75 28,52 27,73 . 28:33 27,92 26,35 28,35 | 3,86 
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA 
PERO 18,55 1925-51 15:78 15,75 15,76 15:74 15,78 15:77 15,76 15:77 15:74 15:74 gi 15,81 15:77 15,78 15:76 15,77 15,76 —1 
ma Noli RISE RR RE c 1952 15,9I 15,9I 15,80 ) 15,82 15,79 15,76 ’ 15:73 15,83 15.90 15,89 » 15,89 4 » 15,82 | ; 
| i 
SALTORE 30,23 1925-51 25:77 25,46 25:37 25:57 25,93 26,38 | 26,55 26,31 26,28 25,61 25,71 25,84 || 25,90 25,68 25.62 26,41 25,87 4,98 
MALO Ept nie bed » ' 1952 26,33 25,80 i 35,28 25,30 | 25,93 25:81 25,19 24,93 25,02 25,99 26,40 26,42 25:70 26,21 26,50 25,31 25,80 1,77 
VEDELAGO ; | 45,35 1928-51 31,64 31,58 31,55 31,45 31,44 31,31 32,01 32,20 32,28 31,96 31,73 31,71 31:74 31,64 31,48 31,84 31,99 3:33 
è è di rà è è 4 4, 1952 31,58 31,42 3I,2I O BE 30,69 30,98 31,37 | 31,84 33,05 3I1,J4I 31,35 31,60 31,36 31.65 3093 31,36 31,60 1,77 
| CAS RAN 1938-51 3620 | 36,17 36,14 | 36,05 35,94 36,09 36,27 36,40 | 36,58 | 3647 36,36 36,24 36,24 36,20 3604 | 36,26 36:47 3,79 
| ERGE Ola Di 53 5 i TT , » 36,01 35:74 35,51 35,55 | 35,67 36,13 36,57 36,30 36,15 36,21 ’ U 35,75 35,78 36,34 » 
| î - 1933-51 26,17 26,14 26,11 26,08 26,11 26,11 | 25,99 25,92 25,91 25,93 26,02 26,09 26,05 26,18 26,10 26,01 25,95 || 2,13 
| VILLA DEL CONTE ...... 28,36 1952 26,27 26,31 26,19 36,22 26,12 25,99 35.77 25.83 25,76 25,78 25,83 26,03 26,01 26,37 26,I8 25,86 25:79 o,68 
PAVIOLA 29,29 || 79393! 25,87 26,26 26,27 26,05 26,08 25,69 25,26 25,07 24,87 24,89 25,53 25:73 35,63 25:94 26,13 | 25:34 25,10 4,06 
DI RAO PO E O È 1952 26,63 | 26,97 | 26,36 | 2631 | 25,87 | 2544 | 2537 25,31 | 2469 | 25,00 | 2533 | 25:73 25:76 26,64 | 2618 | 25:34 | 25.07 241 
CITTADELLA 49,52 || 1937-51 43,36 | 4337 | 4313 | 4323 | 4329 43,43 43,57 43,61 43:58 | 43:45 43,43 43,41 43,40 4338 43:22 | 43:54 | 4349 È 
A : i 1952 43,59 43:44 43:31 43.12 43,10 43:26 43,52 43,52 43:52 | 43,40 43,40 43,44 43:37 43.56 | 43:18 4343 43.44 0,61 
STROPPARI ion wu Wi 70,50 1927-5I 54,59 54,29 54,01 54,30 54,8I 55:37 55,68 55,57 $5,48 54,63 54,58 54:76 54,84 54,52 54:37 55,54 S4.89 6,76 
; 1952 55,73 55,00 54,45 54,52 54,79 55,65 55:47 55,59 55:29 | 5499 | 5527 | 5552 55.19 55,66 54,59 | 55,57 55,18 2,06 
CARTIGLIANO. vai 85,99 || 1927-51 || 6907 | 67,68 68,86 | 70:55 72,30 | 7243 71,40 69,89 | 69,18 | 68,93 70,14 70,35 70,06 68,99 70,57 | 71,24 69,42 + 
| ue aut a È: : 1952 71,03 | 6900 | 6778 | 70,56 | 7337 | 7170 | 67,90 | 67,48 | 6040 | 70,60 | 71,72 | 71,97 Fora 71,04 | 70,34 | 6903 | 7057 109 
i PIANURA FRA BRENTA E ADIGE 
CALONEGA : «casca è asi 1939-51 || 38,56 | 38,69 | 38,67°| 38,57 | 38,61 ! 38,42 | 3835 | 3928 | 39%34 | 3849 | 3875 | 33,62 38,53 || 3861 | 38,62 | 3935 |. 38.53 1,36 
i uni ca 1952 | 38,86 | 38,96 | 38,31 | 3881 | 38,64 | 38,25 | 3821 | 3852 | 3844 | 3869 | 38,72 | 385,89 || 38,65 33,94 | 3875 | 3833 | 38:62 1,07 
5 | 1927-51 | 53,21 53.14 | 53.14 53,07 53:22 | 53,38 5343 53:39 53,20 53,06 53:17 53,25 | 53,22 53,21 53,14 53,40 53,09 416 
POZZOLEGNE » cecanenozonze a | 55,89 1952 52,96 52,92 52,78 52,88 52,78 53,00 53,18 53,20 | 52,85 52,8I 53,02 53,00 52,95 52,92 52,81 53,13 52,89 0,82 
1939-51 30,21 30,33 30,30 | 30,21 30,23 30,09 29,95 29,84 29,76 29,81 30,05 30,19 || 30,08 | 3023 30,25 29,96 29,87 1,72 
AERARIENAIE ZANE: ati eisiovgone | SIA 1952 10,38 | 30,48 | 30,31 | 30,18 | 30.12 | 29,91 | 2974 | 2976 | 29,62 | 29,74 | 3009 | 30,24 39,05 30,44 | 30,20 | 20,80 | 29,82 I,14 
SCHIAVON 73,51 | 1927-51 67,01 66,16 66,10 | 66,33 67.14 68,65 | 68,33 67,51 66,58 66,60 | 66,98 67,28 67,08 66,79 66,62 68,16 | 66,72 —_ 3 
soa. ontion nil n no n 1952 6R, si 67,12 66,01 66,07 67,58 68,09 66,84 65,47 65,49 66,10 > 67,40 68,2I 66,9I 68,36 66,55 66,80 | 66,33 did 


= e e se = 


Tags, III. 


MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1952; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA 


STAZIONE 


BRESSANVIDO . .. 


SANDRIGO 


® . * . 


MONTICELLO CONTE OTTO . . 


DUEVILLE ..... 


SPEZZAPIETRA ... 


S. FERMO. ..... 
TORCOLO DI TOMBA 


DOSSOBUONO . . . , 


POVEGLIANO ..... 


. è n CI 


è # nos a || 


è è è ss » 


È 
to 
|< 


= 
Di) 
a 
= | 
i 
a 
A 


36,92 


43:45 


52,67 


65,43 - 


47:21 


I927-5I 
1952 


1927-S$1 
1952 


1928-SI 
1952 

1928-51 
1952 

1927-51 
1952 


1927-51 
1952 


1927-51 
1952 


r927-5I 
1952 


1927-51 
1952 


1927-51 
1952 


I927-SI 
1952 


1937-51 
1952 


1927-5I 
1953 


33-59 
33:75 


38,24 
38,06 


47:44 
47,59 


48,54 


49,37 


41,90 
42,35 


33,46 
33:50 


35,20 


37,94 


47,08 
47,14 


48,17 
48,75 


41,83 
42,29 


Gennaio | Febbraio| Marzo 


(segue) PIANURA FR 


33:36 
33:34 


‘38,03 
37,69 


46,44 


46,79 - 


47,86 
48,24 


41,78 
43,35 


Aprile 


54,04 
54,04 | 
.61,75 


39,11 
39,71 


55,99 
54,56 


36,10 
35,98 


41,19 
4995 


39,85 
39,76 


38,45 


38,33 


PIANURA IN 


33:37 
33.13 


33,10 
37,56 


46,42 


MEDIE MENSILI (in metri) 


Maggio 


54,13 


54,16 


63,56 | 


62,50 . 


39125 
39,69 


56,48 
55,50 


: 36,01 


35,79 
41,55 
40,85 


‘39,83 ; 
39,85 


38,68 
38,52 


33,56 
33:7I 


38,42 
37.89 


47:44 
+ 47,72 


48,32 


Lia 48,53 


41,69 
42,32 


Giugno 


. 54,25 


54,30 


61,36 


38,77 
39,41 


56,39 
55125 


36,24 
35,50 


41:37 
40,72 


39,84 
39,68 


38,87 


38,56 


33.92 
34.37 


38,91 
38,12 


48,21 
48:83 


"46:04" 
| $9TI- 


41,83 
42,16 


Luglio 


A BRENTA E ADIGE 


"% 


34,16 
34,66 


39,29 
38,80 


48:74 


dotà | 


° 4984 - 
50,52 | 


41,97 
42,43 


Agosto 


34,28 
34:96 


39,51 
39,28 


49,11 


4937 


50,38 
51,32 


_ 42,08 
42,35 


Settem, | Ottobre | Novem. 


34,48 
34,88 


39:57 
39,13 


49:32 
49,53 


50,78 
51,68 


43,19 
42,43 


34,03 
34:31 


38,76 
38,35 


48.10 
48,34 


49,77 
50,31 


42,15 
42,36 


Dicem. 


54,13 
54.21 


- 61,65 


62,09 


39:17 
39,92 - 


55,85 
55:74 


35,83 
35,89 


40:39 


39,90 
40,13 


° 38:55 
38,75 


33,80 
3412 


38,44 
38,07 


47:54 
47,89 


49:17 
4973 


42,01 
43:49 


Medie 
periodo 
ed anno 

m. 


54,13 
54,15 


61,35 
61,0I 


‘ 38,91 
39,58 


55,58 
54:95 


35,85 
35,76 


40,89 
4074 


39,84 
39,87 


38,62 
38,57 


33.86 


34,II 


38,72 
38,30 


47:89 
48,15 


go 
4977 


41,94 
42,35 


MEDIE STAGIONALI (in metri) 


Dic.-Feb,|Mar-Mag.{Giu,-Ago.|Set.-Nov.]! 


54,07 


5410 


, 61,72 
+ 61,13 


392I" 


3973 


55:97 
54,99 


36,09 
35:97 


41,32 
49,97 


39,85 
39,81 


38,51 
38,37 


54,26 
54,18 


61,63 
60,51 


38,54 
39,17 


55:77 
54,43 


35,76 


> 35:46 


40,91 
40,61 


39,50 
39,76 


| 39,84 


38,60 


34,12 
34,66 


39,24 
38,73 


48,69 
49,13 


49175 
50,52 


41,96 


42,31 | 


54,09 
S4,II 


60,87 
60,77 


38,67 
39,52 


55,02 
54164 


35,62 
35,45 


40,52 
40,31 


39,87 
39-94 


38,65 
38,78 
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i SEZIONE E. 


ISBN. Lo me gini a ta 
Dato interpolato . » . » Li e *» è n è è s ® » - (] ® ® " a * LI Lai 


La Sezione E comprende le parti seguenti : 


a) bilanci idrologici per tutte le stazioni per la misura sistematica delle 
portate che hanno funzionato regolarmente duranie l' anno 

b) riassunto delle porfate medie mensili, stagionali ed annue; 

c) risultati di tulte la misure di portata eseguite durante l' anno 


I valori delle portate giornaliere sono determinati mediante la scala 
delle portate, di regola in base alle letture meridiane all’idrometro cui la 
curva stessa si riferisce se la stazione è dotata di solo idrometro. 

Per le stazioni fornite di idrometrografo, come portata giornaliera vierie 
assunto invece il valore che corrisponde alla media dei livelli registrati ad 
intervalli di sei in sei ore o ad intervalli più brevi, per i giorni in cui si sono 
verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata 


1. PORTATA (in mcfsec.) in una sezione ed in un dato istante: volume 
d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) 
che comprende quell'istante. 

2. PORTATA UNITARIA (0 coNTRIBUTO in l/sec. kmq.) relativa ad una 
determinata sezione e ad un dato istante: quoziente della portata in quel- 
| l'istante per l'area.del bacino di dominio sotteso dalla sezione. 

3. PORTATA MEDIA in una sezione e per un dato intervallo: guosiaita 
del defiusso relativo all'intervallo per la durata di questo. 

4. Moputo in una sezione: portata media di un gran numero di 
anni, 


5. PORTATA GIORNALIERA IN UNA SEZIONE e per un giorno determi-. 
nato: portata media nella sezione per quel giorno, 
6. FREQUENZA DI UNA DETERMINATA PORTATA (} in una sezione € 


ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 


AVVERTENZE 


giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per 
quel giorno nel « Bollettino Mensile ». 


I valori desunti dalle relative scale delle portate vengono corretti me- 


diante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle 
singole sezioni durante l'anno. Detti valori possono scostarsi da quelli pubbli- 
cati nel « Bollettino Mensile s, essendosi rifatto il calcolo delle portate tenendo 
conto dei rilievi e controlli eseguiti iii alla RA dei 
bollettini suddetti, 

Per la determinazione delle frequenze delle portate, il campo di escur- 
sione di queste è suddiviso, per i diversi bilanci, in intervalli di differente 
ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza le distribuzioni delle 
portate stesse. 

Nelle tabelle le massime e le minime portate giornaliere dei varî mesi 
sono segnate in grassetto, 


TERMINOLOGIA 


relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell' intervallo 
considerato, in cui nella sezione si verifica la portata Q. 

7. DURATA DI UNA DETERMINATA PORTATA () in una sezione e relativa 
ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato 
in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q. i 


8. PORTATA SEMIFERMANENTE IN UNA SEZIONE E IN UN DATO INTER» i 


VALLO DI TEMPO: portata che non è stata superata per metà dei giorni 
dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo). 

9. PORTATA SEMIANNUALE DI UN ANNO DETERMINATO: la portata semi- 
permanente di quell'anno. 

ro. DerLusso : (in mc.) in una determinata sezione e per un determi- 
nato intervallo di tempo: volume liquido che ha attraversato la sezione nel- 


‘intervallo. 


PORTATE E BILANCI IDROLOGICI 


Nella determinazione dei valori stagionali (afflussi meteorici e deflussi), 
come stagione invernale si è assunto il trimestre che si inizia col dicembre 
dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente volume, primaverile 
il trimestre marzo, aprile e maggio, ecc. 

Alla serie dei bilanci idrplogici è premessa una carta schematica 
di assieme del Compartimento (fig. 5), nella quale è indicata l'ubicazione 
delle stazioni di misura delle portate per le quali vengono pubblicati, in 
questo fascicolo, i bilanci idrologici. Accanto all' indicazione delle -stazioni 
per le quali viene pubblicato il bilancio idrologico, viene riportato 
sulla carta, entro un cerchietto, il numero d'ordine del bilancio stesso nel 
fascicolo. a 


11. ALTEZZA DI DEFLUSSO (in mm.) di un bacino idrografico in un de- 
terminato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari 
al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distri-. 
buito sulla superficie del bacino. 

12. DEFLUSSO GIORNALIERO (in mc.) in una determinata sezione e in un 
dato giorno: volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno. 

- 13, DEFLUSSO UNITARIO (in me. per kmq.): quoziente del deflusso per 
l’area del bacino idrografico. 

14. COEFFICIENTE DI DEFLUSSO di un bacino idrografico in un deter- 
minato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l' altezza 
di afflusso relativi all'intervallo. 


COROGRAFIA DELLE STAZIONI 


À Stazione per misura delle portate (con idrometrografo) 
| d Stazione per misura delle portate (con idrometro) 


las 
* di 


: 
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Sa Ri #x 
taggart® * 


ire 
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. I - STELLA A CASALE SACILE FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 
PIOLTE ; i Fre Durata 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE de da quenza 
a SO 7 , A : melsec, 
mefsec. | mefsec, meolsec. | mefsec. (giorni) 
a) - Bacino di dominio: risorgive; distanza dalla foce &w, 20; inizio delle misure : aprile 1 | 
n E cali BA ci + " G25. 5 i; 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m, 6,055. m.; nilo delle osservazioni: maggio 66 28 

1924; massima piena: m. 2,20 (13-X-1933); massima magra: m. 0,49 (5-V-1944). 3 66,I I I 37,5 37.1 7 « 109 29,5 29,I 4 5 
i 66,0 58,1 o t 37,0 36,6 ra IzI 29,0 28,6 4 289 
58,0 56,1 6 7 36,5 36,1 bi 130 28,5 28,1 5 294 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 56,0 54.1 I 8 36,0 35,6 15 145 28,0 27,6 4 298 
; } - 54,0 52,I 2 Io 35,5 35,1 10 155 27,5 27.1 13 3rI 
Genn. | Febb. Marzo | Aprile | Maggio [Giugno Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr. |Novem.| Dicem. 52,0 so,t o ro 35,0 34,6 17 172 27:0 26,6 7 318 
die sei 50,0 48,1 3 13 34,5 ET r2 184 26,5 _26,1 2 320 
Ir 48,0 46,1 8 21 340 | 336 19 203 26,0 25,6 I 321 
d 46,0 441 7 28 33,5 33,1 20 223 25,5 25,1 I 322 
7 44.0 42,1 9 37 33,0 32,6 10 233 || 250 24,6 4 326 
5 42,9 40,I 21 58 32,5 32,1 zI 254 24,5 24,1 6 332 
7 40,0 39,6 13 71 32,0 31,6 5 259 24,0 23,6 3 335 
8 39.5 39.1 2 73 31,5 31.1 3 26a 23:5 23,1 5 340 

9 39,0 38,6 Io 83 31,0 30,6 3 265 23.0 22,6 5 345, 
38,5 38,1 II 94 30,5 30,1 & 270 22,5 22,1 17: | 362 
38,0 37,6 & toa 30,0 29,6 ti | abi 22,0 21,7 4 | 366 

14 


.[ 1926-31 ® 1935-5I 


PORTATA I 
mefsec. Fine 
di picni: Sr oa na È 38,I LI 39,6 L, 
0,65 21.4 1,00 36,3 di gianni A: ..... ris e 34.1 » 33.6 # 
0,70 22,9 | 1,05 39,2 I drei | 
dine si as ja di giorni 274 .- Li. | - 29,8 L) 26,6 P) 
0,80 26,8 1,15 45,0 
0,85 29,0 1,20 48,2 
0,90 31,5 | 1,25 51,3 Durata della portata media annua nel 1952. ...... giorni 174 
0:95 33,8 1,30 55,0 7 Y , 
Totali || 1096,2 | 1125,9 | ro41,0 | 1221,7 | 10749 | 9690| 754,6 775,8 872,8 | 1213:6 | 1202,6 | 12771 1,35 38,8 Aiaraa asl postata. metile annuicnel pariodo 2900-31 e gss-s8 gior x7g 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-51 


ANNO | Gen. | Fer, Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. 


Amxo | Genn,| Feb. Nov. | Dic. Ott. | Nov. | Dic, 


Sett. | Ott, 


O. massima: 


mejsec. ... . || 66,3 437 | 58,8 . massima 
| mefsec. . 795 | 685 | 725 | 650 | 675 | 640 | 645 | 660 | 640 | 690 | 755 | 740 | 79,5 
Q. minima: 
mefseo. age 21,7 32,6 33,2 O. minima: . . . 
melsec.., . 18,0 20,6 19,5 15,8 18,8 18,7 18,7 18,2 18,2 18,0 18,4 20,5 | 22,0 
iQ. media: media: 
mejsec. . . < || 345 | 354 | 388 mefsec. . 340 | 348 | 330 | 335 | 336 | 348 | 357] 339 | 320 | 322) 335 | 362 | 360 
Deflusso : Defiusso: 
roî mic IO72:2 99,3 T9,8 89,7 87,0. 932 92,5 90,8 85,7 83.4 87,0 93,8 96,4 


roS me... . || 10908 947 | 973 ‘110,3 


II. - TAGLIAMENTO A INVILLINO 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


i ne 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in meJsec. (2) 
| Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L' ANNO 1952 (2) 


= 


| Anno | Gen. | Feb. | Mar. Apr. | Mag. Ì Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. 


Q. massima 

mefsec. . : ISI 17,4 | 160 | 194 | 547 | 408 | 17.8 | 137) 147 | 562 | ISI 

, minima : 

mefsec. . , 9,15| 12,7 | 12,8 | 13,0 | 16,7 | 12,3 9,I5| 9,92| 10,3 | 10,7 | 123 | 12,6 
Q. media: 

melsec, . , 16,7 14,0 14,6 15,0 | 21,2 16,9 12,5 10,7 II,1 | 20,4 33,6 19,8 
Deflusso : 

105 mec. . . 5238 | 37.5 | 36,5 | 4or | 549 | 452 | 32.5 | 257 | 29,8 | 52.8 | 89,9 | 513 
Affiusso : 

sim. . » . |\1Sst 64 70 48 129 82 129 156 149 251 264 136 


Maina» sul ima, che alterano i valori dei defiussi na 


Giugno | Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr. Novem.| Dicem.Î 


337,80 


I 13,6 31,0 18,2 178 10,2 IT,I 11,6 33,6 | 247 
2 13,6 547 | 17,3 14,3 | 10,4 10,9 11,2 66,8 | 23,6 
3 14,0 26,3 | 173 14,3 | 10,4 10,5 10,9 438 | 231 
4 13,8 19,3 20,0 15,2 10,4 10,3 10,7 37:83 | 21,5 
5 140 2I,I 40,8 15,2 10,4 10,5 11,6 20,7 | 21.1 
6 13,8 16,7 23,1 14,0 10,4 10,3 37,7 18,0 | 21,5 
7 13;8 17,3 19,3 12,6 10,4 10,3 19,9 16,9 | 20,7 
E 13,6 18,6 17.6 12,9 10,4 10,5 20,3 16,9 | 21,8 
9 13,0 19,3 19,0 13,5 993 | 105 56,3 15,5 | I97 
10 13,8 18,2 19,3 13:3 to,I 10,3 38,8 Is | 20,1 
II 13,6 19,2 17:3 12,5 10,I 10,I 333 L4;8 197 
12 13,8 18,6 18,2 12,0 10,1 10,5 52,6 14.4 | 193 
13 14,2 17,6 17,3 12,0 10,2 10,3 38,5 I40 190 
14 14.4 18,6 15,9 12,6 10,3 10;3 29,I 14,0 19,3 
I5 14:2 20,0 16,4 12,8 10,9 10,1 23:3 13,7 | 190 
16 13,2 19:3 IS,I 12,3 13,2 ro,I 19,2 13,4 18,7 
17 16,3 20,4 14,4 13:3 III 10,I 16,9 13,4 | 18,4 
18 15,5 20,4 13,6 12,3 IIl t1,4 16,4 13,0 | 18,4 
19 15,8 18,2 14,0 11,9 109 10,7 15,5 12,6 | 26,6 
20 15,8 17,9 13,8 11,7 10,7 12,4 15,5 533 
2I 16,6 18,6 13,6 12,0 1037 13:3 14,4 ISI 19,0 
22 16,8 19,6 13,2 11,7 10,3 12,4 144 52,3 | 167 
23 153 20,7 | 12,8 11,7 | 10,3 11,6 14,8 45:5 | 147 
24 15,0 27.I 12,6 11,8 10,7 rr,2 14,0 30,0 | 145 
25 15,8 20,0 12,3 114 10,7 14;7 13,7 247 | 145 
26 15,5 18,6 12,8 915 | 10,5 13,0 13.4 111,0 13.7 
27 15,8 207 13,6 10,8 I0,I 12,0 14,0 66,5 13,4 
28 16,0 20,0 14,0 10,5 ro,I 11,8 14,0 48,9 | 13,0 
29 16,0 19,0 15,9 10,3 13:7 11,4 14,4 35,8 | 12,8 
30 17:7 18,2 173 103 12;2 II,I 14,4 33,3 | 12,6 
3I 19,4 17,5 IL,4 11,2 31,0 
TorTaLt 463,7 | 635.2 | 523,5 | 376.15 | 332,23] 344,8 | GILO | 10407 | 5934 | 


filo sine mio altitudine media: m. 1270; (max. m. 2781); distanza 
re: 


55° : Sa inizio delle 


| 
| 
| 


PORTATE Fre- Durata 
quenza 

da a torni 

mefsec mojsec.. ron) (giorni) 
_. I5I I I 
150 î16 [e] I 
115 III I z 
r10 79,I o 2 
79,0 65,I 2 4 
65,0 60,1 o 4 
60,0 55,1 I 5 
550 50,I 4 9 
509,0 43,1 I IO 
43,0 45,I o pe) 
46,0 44,I I rr 
44,0 42,5 i 1a 
. 42,0 4o.T I 13 
40,0 38,1 z 15 
38,0 36.1 o 15 
36,0 34;I I 16 
34.0 32,I - È 18 
32,0 30,I 2 20 
30,0 29,1 2 3a: 
29,0 28,1 o 22 
28,0 27:1 3 25 
27,0 26,1 2 27 
26,0 25,I (+) 27 


di giorni 182 
di giorni 274 


Durata della portata media annua 
nel 1952 . giorni 
Durata della portata media annua 
nel periodo 1938-43 € 1946-47 giorni 


me ad @ LI LÌ 


I1z 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


24,1 2 29 
23,I 5 34 
22,1 "0 34 
21,1 5 39 
2zo,I 8 47 
I9.I 18 65 
18,I 18 83 | 
17,1 14 97 
16,1 II 108 | 
I5,I 35 143 | 
I Io 153 
I4,I | 16 169 
13,f 40 200 
13,I 19 228 
12,6 26 254 
12,I 8 262 
11,6 18 280 | 
ThE 14 294 
10,6 28 322 
Io,I 38 360 
9,60 kj 365 
915 I 366 
| 
Periodo | Primavera 
di Def. 
osservazio 
i 
1952 162 D) 259 » 
Lose 214 126 384 | 246 
Differenza || —- 52 » |-125| » |- 


FLEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1938-43 © 1946-47 


ANNO | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. 


| Q. massima: 

me/sec. . . . || 312 39,5 

I/sec. kmq 299,0 | 557 
O. minima 

mefsec. . . + 47 Sad 

I/sec. kmq 6,63 7,62 

. media : 

mefsec. 18,3 9,58 

Ifsec. kmq 25,8 13,5 

Usso : 

105 me... 579,0 25,6 

PINI. 817 | 36 
Afflusso 

105 me 1077:7 447 

min. . . ., ||1520 63 - 
Perdite app.: 

mm.) . . . || 703 27 
Coefficiente di 

deflusso. . , 0,54 0,57 


17,9 
25,2 


5,3 
7:47 


B,76 
rt,4 


21,2 
30 


475 

67 

37 
0,45 


57,0 
80,4 


47 
6,63 


0,49 
(1) Nelle E ara è compresa quella della roggia di Invillino avente la portata media di circa 0,750 mc/sec. — (2) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del 
serbatoio di « turali. 


155 130 | 98,5 
218,6 | 183,4 | 138,9 
5,9 8,7 8,6 
8,32] 12,3 12,I 
21,6 31,7 27,6 
30,5 44,7 38.9 
56,0 84,9 71,5 
79 ‘I20 *IOI 
60,5 | 134,6 | 131.1 
98 |rso |185 
19 70 84 
o,8I 0,63 0,55 


Lug. | Ago. 
46,9 4330 
‘66,1 |- 60,6 
9,0 7,0 
12,7 9,87 
19,3 15.7 
272 22,1 
51,7 42,I 
73 59 
133,3 9I,5 
188 129 
ris 70 
0,39] 0,46 


Sett. 


129 
181,9 


5.4 


7,62 


16,5 
23,3 


42,8 


GI 


0,42 


ott. 


100 
141,0 


6,0 


8,46 
17,0 


24,0 


45,5 
64 


78,7 
Ill 


47 


0,58 


Autunno 


AfA. | Def. 
memi, | mm. 
| 
6SI » 
420 | 211 
231 L) 
| Now. | Dic. | 
212 119 
299,0 | 167,8 
8,3 6,3 
1I1;7 8,89 
23,9 15,9 | 
337 Zid 
61,9 | 42,6 | 
87 60 | 
116,3 59,6 
164 B4 
77 td 
0,53| 71] 


d - —— =azeor- | +; “ 


III, - TAGLIAMENTO A PIOVERNO 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


a) - Bacino di dominio: 
dalla foce #m. 109; inizio delle misure: 1928, 


b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.}; quota dello zero: m. 227,20 s. r.: inizio delle osservazioni: 


anno 1926; massima piena: m. 4,26 (17-XI-1940); massima magra: m. 0,02 (15-I1-1920). 


|. 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 


Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto Settem.|Ottobr.| Novem. Dicem. 


(x) 


I 402.| 38,3 443 | 262 II5 53.8 4I,I 33,8 36,7 | 173 148 57,1 
2 - 40,3 38,3 45,5 | 443 109 50,8 4I,IL 31,8 33,6 | 276 112 55,0 
3 42,8 38,3 445 | 29I 126 50,8 39,8 29,7 346 | 529 107 55,0 
4. 42,8 38,3 | 4657) 123 135 53,5 38,6 28,6 33,6 | 205 94,5 49,8 
5 40,6 37.8 46,7 93:5 | 475 50,6 35,8 26,7 33:6 | 135 85,0 498 
6 40,6 37,8 48,0 89,I | I7I 50,6 34,5 25,5 | 346 125 81,5 49,8 
7 40,6 35,7 | 480 78,1 | 120 49,0 | 334 25,5 | 386 94,2 81,5 49,0 
8 39,8 35,7 48,0 78,I 95,2 47:5 33,4 24,5 | 205 85,5 79,8 48,0 
9 39,0 35,1 46,3 83:3 89,7 50,3 33:34 23.7 | 550 85,5 76,8 47,2 
40,2 37.1 46,3 9I,I 89,7 43,8 39,1 27.6 | 206 83,3 72,5 46,3 
40,3 37.1 46,3 | 100 99,2 43,8 342 | 24,5 86,3 78,6 70,0 47,2 
39,6 3TI 45,6 | 100 106 42,3 36,6 23.7 | 266 | 684 67,6 47,3 
38,4 | 394] ‘456 | 109 125 423 | 366| 219 209 70,5 62,7 | 480 
384 | 4n7| 468 rt 89.7 | 43:6) -36,6| 21:9| 129 78.6 62,7 49,9 
37,2 417 44,8 rra 78,8 44,8 46,2 20,4 | 119 Tha 61,3 66,6 
39.1 41,7 448 | tI2 78,8 48,3 55.2 20,4 9%:3 68,4 61,3 57.1 
39,1 42,9 469 | II9 741 57:3 62,5 46,2 85,3 66,7 58,1 59,3 
41,2 42,0 45,8! tra 67,9 SLO | 41,3 186 80,8 | 64,8 57,0 49,8 
43,2 42,0 46,9 | II2 62,2 48,1 43:7 40,7 85,3 70,5 | 329 48,0 
42,2 43.6 43,9 | TIS 62,2 496 37.7 | 289 83,2 80,7 | 723 45:7 
39I 43.6 48,9 | II9 57,0 53.6 33,8 | 203 751 | 654 513 45.7 
40,4 43,6 soI | 126 57,0 494 33,8 81,3 730 | 514 87,8 44,9 
40,4 43,6 sor | 126 54,0 45:3 3737 5317 694 | 223 73,8 44,9 
40,4 43,6 52,8 | 135 540 47:7 37:7 49,7 66,1 | 153 44,1 
40 43:6 SSI | 130 52,5 47,7 33,8 59,5 644 | 153 66,6 44,9 
41,7 43,6 54,0 | 115 52,5 45,1 31,8 497 67,8 | 689 64,2 43,4 
39,9 45,2 56,4 | 140 4957 45,1 31,8 44,9 T51 | 476 61,7 42,2 
39,9 45,2 SS: | 177 49,7 45,1 31,8 39.8 751 | 258 59,1 42,2 
38,9 45,2 Ss.I | ISO 51,1 42,5 | 103 37,8 85,3 | zog 57:1 41,6 
38:3 703 | 126 538 41,1 | 46,2 36,7 98,8 | 173 58,1 41,6 
38,9 z10 53,8 36,4 35.7 187 41,0 
1243:7 | 1178,8 | 1584,6 | 4079,2 | 2054.6 | 1434.4 | 1258,6 | 1663,9 | 3852,4 | 6201,9 | 3606,7 | 1501,2 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1) 
‘Anno | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. 
O. massima : 
mefsec. 723 43:2 | 452 | 110 |443 | 475 57,3 | 103 289 |sso |689 | 723 66,6 
Q. minima ; 
mefseo. 20,4 | 372 | 351 | 443 | 781 | 497 | 451 | 31,8 | 20,4 | 336 | 648 | spit | 410 
Q. media: i 
mefsec, 83,5 | 4o,rt | 40,6 | sI.r | 136 953 | 47,8 | 40,6 | 53,7 | 128 200 120 48,4 
Deflusso : . P 
to6 me... . || 26404 | 107,5 | 101,8 | 136,9 | 352,4 | 255,3 | 123.9 | 108,7 | 143,8 | 332,8 | 5358 | 311 | 129,7 
Afflusso: | 
MIR. ». + è » || I79I 77 97 50 138 toé 125 152 192 317 334 II13 IOO 


Rmg. 1880 (parte FOTIRPAZZE 59,4 %); altitudine media m. 1164 (max.: #1. 2781); distanza 


ct. 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


72:3 7A: 
72,0 7O,I 
70,0 68,1 
68,0 66,1 
66,0 G4,î 
64,0 56,I 
| 560 54,1 
54,0 52,I 
520 50,I 
50,0 48,I 
48,0 46,1 
46,0 44,1 
440 40,I 
40,0 38,1 
38,0 36,1 
360 34I 
340 32I 
320 :30I 
300 281 
280 261 
| 260 24I 
| 240 221 
220 20I 
200 Ii8I 
Io I6I 


nel 1952 


di giorni 9I 
di giorni 182 
.di giorni 274 


Durata della portata media annua 


Durata della portata media 
annua del periodo 1932-44 giorni 114 


Mali... 
Perdite app.: 


tiri. a è ®" 
Coefficiente. di 


M1550 
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SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


13 34,0 30,1 , 4 352 
13 30,0 28,I 2 354 
I5 28,0 26,I 2 356 
18 26,0 25,I 2 358 
19 35,0 24, 1° 2 360 
20 24,0 23,I 2 362 
26 23,0 22,1 o 362 
28 22,0 21,I 2 364 
32 21,0 20,4 2 366 


Inverno Primavera Estate 


Af. | Def. | Am. 
misti, | mresnm. | man. 


1932-1944 


di RS di 


giorni 9I 


Differenza 


— 


Genn. | Feb, 


1109 


2000 247. | 255 715 564 s50 | 465 1430 |2000 880 

1063,8 | 131,4 | 135,6 | 364.9 | 380,3 | 494,7 | 300,0 | 292,6 | 247,3 | 589,9 | 760,6/1063,8 | 468,1 
I5,4 16,9 15,4 19,1 21,8 27.8 40,6 38,0 30,0 29,0 28,9 23.7 19,0 
8,19 8,99 8.,19|] 10,2 I1,6-| 14.8 21,6 20,2 16,0 | 15,4 15,4 12,6 ro,I 

932 | 470 | 3923 | 657] 897 | 140 |124 89,5 | 70,4 | 90,8 | rz0 |u1sz 78,9 
49,2 | 25,0 | 20,9 47,6 65,4 | 47,6 | 37,5 | 484 63,8] 814 | 42,0 


29159 | 125,9 | 98 | 176 232,5 | 375,0 | 321,4 | 2397 | 188,6 | 235,3 | 321.4| 394,0 | 211,3 
15SI 67 zo 94 124 199 ITI 127 100 125 172 | ato rIz 
3476,1 | 114,7 | 137,2 | 235,0 | 248,2 | 41x,7 | 3647 | 312.1 | 282,0 | 3328 | 402,3] 4042 [231,2 
1849 6I 73 125 132 219 194 r66 150 177 214 | 215 123 


- fi 23 3I 8 zo 23 39 50 52 42 5 II 
0,68 0,80) 


298 
0,84 


r,Io 0,71 0,98 0,9I 


(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio sul Lumiei che alterano i valori dei deflussi naturali, 
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IV. - PIAVE A PONTE CORDEVOLE FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE i Fre Dassta ll 
a) - Bacino di dominio: mg. 63 (parte permeabile 81%); altitudine media: m. 1685 (max. m. 2591); distanza dalla Oa (giorni) RE (giorni) 
foce km. 207; inizio delle misure: dicembre 1930, 3 (giorni) î , | (giorni) 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 1002,35 s. m.; inizio delle osservazioni : 
“sterno 1932; massima piena: m. 2,20 (27- X-1042); massima magra: m. - 0,07 (21-XII-1935). 
13,0 12,6 I I 2,60 2,5I 2 42 
—_ ————— __a2xa@a_r——"—»+.-+-=yvyvwm|mee-— =" 12,5 10,6 o I 2,50 2,41 16 
| PORTATE MEDIE GIORNALIERE in me/sec. | 10,5 T0,I z 2 2,40 2,31 II 69 
(i Ge M A | sette Ottobr. |Novem.| DI '9.s0 | Siox 1 3 || 220 | ax tl 
un. | Febbr. | Marzo | Aprile io | Giu o| Luglio osto m.| Ottobr. |Novem.| Dicem. n I 2,I 3 
pg — | si sad Si > 2 900 8,01 o 3 2,10 | 2,01 17 
90 | 7,51 I 4 2,00 81 II 107 
| I 114 | 0,844| 0777] 2,10) 247] naol no 182] 156) 6,661 2,360 176 lia = dll sl lar vl sa 
| 2 1,14 0,844 | 0,777 2,74 2,32 | 1,30 1,10 1,95 1,56 7,00 2,02 1,76 6,50 6,01 4 Io 1,70 1,61 21 162 
| 3 1,14 | 0,844 | 0777) 224| 2:32 1,39 | 1,00 1,95 1,56 | 466| 202| 1,76 6.00 5,51 PÒ 10 1,60 1,51 26 188 
| 5 | 1,13 0,827 | 0777 1,43 2,48 1,47 1,00 1,95 1,56 3.78 1,55 1,76 3,90 4,51 s 16 1,40 1,31 “6 230 
| 6 1,13 0,827 0,792 1,43 2,48 I,.g7 1}00 1,95 2:38 3,29 1:55 1,55 450 4/0I 2 IS I 30 ai bo 238 
7 1,13 0,827 | 0,792 1,56 2,48 1,56 | 1,00 2,09 2,38 2,71 1,55 1,55 4,00 3,51 4 23 1,20 III 13 251 
| 8 0,928 | 0,827 | 0,792 | 1,56) 2,48| t1,44| nio] 195| 238] 238| 155] 1o4l papa Do SE ue Zio [nie "i da 
| 9 0,928 | 0,827 | 0,792 1,70 6,27 1,44 1,44 1,82 5,30 1,82 1,38 1,04 3,00 ‘oI I 33 1,00 0,901 2° 300 
Io 0,928 0844 0,792 2:40 3.50 1,44 1,32 1,68 2,53 1,95 1,38 1:04 2,90 sl a 35 0,900 0.807 ZI 331 
II | 0,786 | o,844| 0,807 3:42 3:05 1,44 1,20 1,68 2,88 T,82 1,38 1,04 2,80 2,71 5 40 0,800 0,7ot 30 361 
ra 0,786 | 0,844 | 0,807 3.42 2,84 1,32 1,10 1,68 7,89 1,68 1,38 1,04 2,70 2,61 n 40 0,700 0,669 P 366 
| 13 0,786 | 0,844 | 0,807 2:27 3,05 Ind n.ro 1,68 497 1,56 1,38 1,04 o , 
i 14 0786 | 0,844 | 0,807 2,27 2,50 1,95 1,32 1,68 2,53 1,32 1,38 1,24 
| ts | 09786] 0,731 0,807 2:43 2,06 1,68 2,38 1,56 2,38 I,Iò 1:38 1,24 
| 16 0,669 | 0,731 | 0807 2.28 2,06 1,95 2,09 1,44 2,09 x,00 1,38 1,38 
| 17 | 0,669 | 0,731 | 0,923 2,43 2,06 1,82 1,82 x,10 2,09 1,10 1,38 L,24 -———p —_—_—_ 
| 18 0,669 0;73I 0,923 2:14 2,06 1,82 1,68 2,38 2,09 I,IO 1,55 T,24 1952 1933-35; — Periodo Inverno 
t9 0,669 | 0,731] 0923 2.44 1-93 1,82 I,d4 | 209) 2,24 1,20 3,60 1,13 mid 
20 0,669 | 0,746 | 0923 2,44 1:72 2,09 1:44 1,82 T,95 1,10 9,17 T,13 PORTATA ljsec. di Def 
2I 0,880 0,746 0,923 2:44 1,63 1,68 1:44 1,82 1,82 10,4 6,17 1,13 méifsec mefsec | servazione $ 
22 0,880 | 0,746 | 0,938 FIT! 1,53 1,56 1,32 2,09 1,82 6,16 2,36 1,04 E Far fera. | MRI. 
33 0,880 | 0,746 | 0,938 2,79 1.53 1,56 1,82 2:24 1,68 4.B8 1,76 1,04 | i 
24 0880 | 0:746| 0,93 4159 1,53 1,56 1,68 2:24 1,68 2,18 1:76 | 1.04 | wa 
25 0,880 | 0,761 | 0,938 3:99 1,53 I,dd Lai 3,09 1,68 2.18 or 1,13 di giorni gr || 2,03 | 32,2) 2,53 | 40,2 
26 0,862 | 0,761 0938 Emi 1,42 1,32 È; 1,82 1,82 130 I, 1,04 | di giorni I ss I 
27 0,862 | 0.761 0950 3-46 1,42 1,32 1,68 1,68 1,82 4:88 1,76 1,04 * ce Ia || 1.52:| 241| 130 | 236 953 ti Mb ci) Milia 377 212) 389| 334 
28 0,862 | o:gé1 | 0,950 3.22 1,42 1,32 1,82 T,44 1,82 402 1,76 1,04 ‘di giorni 274 || 1,01 | 16,0 | 1,04 | 16,0 1933-35 | 
29 0,862 | 0:761 | 0,950 7,22 1,42 1,32 6,33 I.dd 1,68 3,18 1,76 Teo 43 223| 128) 312| 375] 391) 377) 440| 322] 
si 0,862 De - are che 48 | > 18 sa 2,09 net 1,76 pt Ronda della portata media annua sil \[__—[_——|___[—T|[_- 
0,844 , ’ " nel 1952... ... +. giorni 127 
Toràti |47; RE, DI x i sa so l10v72 | Gai La Durata della portata media annua nel Differenza || - 97] 76|-143| -137|- 14|-165|- si) 12 
| 27.563 | 223921 | 27.442 | 77,2 68,64 | 4579] 49,98 | 59,52 | 71,79 | 1077 3.71 | 38,12 i periodo 1933-35:1940-43© 1948-51 1 
Ve EEA | VI n gior IOI 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 
Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | Gen. | Feb. 


ANO Mar. | Apr. 

Q. massima : O. massima: | I 

melsec. . . . || 13,0 I.,14 | 0.844) 1,54 459| 6,27] 209) 6,32] 3.78) 7.89) 130 9,I7| 1,76 mejsec. . . . 44,8 1,88 | 5,8 31 | 19,6 | 20,0 | 21,6 | ror | 12,5 | 448 | 300 | 354 da 

I/sec. kmg. . || 206,3 18,1, | 13.4 | 244 72.9 99,5 33,2 | 100,3 60,0 | 125,2 | 206,3 | 145,6 27,4 I/sec. km. - || 7r1t | 29,8 92,I 49,2 | 311,1 | 317,5 | 342,9 | 160,3 | 198,4 | 711,1 | 476,2 | 561,9 98.4 
O, minima: 1,30 | O. minima: | 

mefsec. a_n CI 0,669 0,669 È 0,73 0,777 T.,43 I,IÒ 1,00 I,;I0 1,56 1,00 1,38 0,96 Ì mefsec. . - 0,47 0,47 047 0,55 055 0,99 0,99 0,91 o,B0: O,7I È 0,55 1,00 073 
pil - || 106 |ro6 |an6 |123 | 227 | 206| 175 | 159 |. 17.5 | 248 | 159 | 219 | 152 | a a pra «|| 746) 7,46 | 7,46| 8731 873] 157 | 157 | 144 | 127 | 1n3| 873] 159 | 125) 

. Media : ., m a: 

melsec. | . . || 1,80) 0,889] 0,790) 0,88s| 2,57| 2,21] 153] 161| 1,92| 2,39] 3,47] 212| 123 mefsec. . » + 2,40) 0,899] 0,795| TI.I6| 2,99 479) 424] 2.63] 2,12] 1,96] 2,66] 3,21] 1,42 
pn: - || 28,6 | 14,1 12,5 | 140 46,8 | 35.1 | 243 | 256 | 30,5 | 37.9) 551 | 337 | 196 pena: . 38.1 | 143 | 12,6 18,4 | 47,5 | 76,0 | 67,3 | 4147 | 337 | ant | 422 | sno | 22,5 

USSO usso : ; 

ros ME. , «+ è» i 57,I 2,38 r,98 2:37 6,67 5,93 3,96 4,3I 5,13 6,20 9,31 5,50 3.29] rob sic. s.» 757 2,41 L,92 3,II 7-75 12,8: T1;d 7:04 4,68 5,08 7,13 8,32 3,80 

mini. . . . . || 906 38 3 38 106 94 _ 63 68 gI 98 149 87 52 mint. . . . . || I202 38 30 49 123 203 175 III 9I 79 113 130 6 
Afflusso: Affinsso A 

100 me... «|| 67 | 397 | 239 | 2,03 4,66] 3,97] 630) 9,20) 825] I13| 995) 328) 347 105 me. . .|| 860 | 479 | 485 | 334) 7.25) 9,07] 819) &#2) 7,62) 7.12) 825| 123) 441 

Pecgece pio L@aco [a A Te | 3 | |M: 0 [1 [RE | 18 mm. . . . «||1366 {76 |77 53 |urxs |144 |x30 |x40 |uzx |x13 |tr3r |196 |, 70 
A app.: È Enne app.: 

mm) + . . || 185 ss.|6 -6 im sn 37 78 50 8I 9 |-35 3 (mon) +. . || 164 | 38 47 è lo | 18 Ul di 
Coefficiente «i Coefficiente di 4 45 29 30 34 I 


deflusso. . . 0,83 | 0,60 0,84 | 1,19 1,43 1,49 0,63 0,47 o,62 0,55 0,94 1,67 0,95 deflusso . . . 0,88| 0,50 0,39 0,92 1,07 1,4! 1,35 0,79 0,75 0,70 0,86 0,66) 0,86 


IOI 


V.- PIAVE A PRESENAIO FREQUENZA E DURATA DELLE FORTATE IN GIORNI - SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
4 li ———laa'arre-=ee i —____ = . 


PORTATE 


PORTATE Fre- Fre- 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


a) - Bacino di dominio: &mg. 142 (parte permeabile 72%); altitudine media: #m. 1600 (max, #m. 2693); distanza 
dalla foce km. 206; inizio delle misure: dicembre 1936. 

b) - Idrometro di stazione e di riferimento {con registratore: in sp. s.); quota dello zero: wm. 965,01 s. m.; inizio delle 
osservazioni: dicembre 1936; massima piena: m, 3,00 (12-XI-1951); massima magra: m, 0,31 (22-11-1038). 


Durata 


quenza 
melsec. | (8 iorni) | 


da | A quenza 


da Ma 
‘mefséo. | mefsec. | (giorni) 


giorni) 
melsec. 


_— _—_—+—+-y —T _———_—rr_ *-—_-—_mmmmm I I IOI 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in me/sec. i 2 138 
I 3 194 
Mes fa] 3 216 
Giorno 1: 4 222 
o 4 234 
Fr 6 243 . 
I o 6 246. 
e. I 7 26I 
3 I 8 277 
5 5 281 
5 2 284 
6 I 297 
- 7 I gro 
o 8 gio 
9 3 319 
10 [e] 324 
II 7 332 
Ta 6,50 6,01 13 349 
13 8 359 
I4 366 
15 
16 
17 
18 
19 "————_——12122121212À.— 
20 + Primavera. Estate Autunno 
2I DEI VR RE ASSE SE 
* PORTATA Aff, | Del. | Affi. | Def. | Aff. | Def. 
si punt. | ssi. | sven. | mona. | mm. | mmm. 
25 
26 : 
27 di giorni o9I || 4,56 1952 . . . || 144| 210] 173) 229) 368| 195] 387| 305 
z di giorni 182 || 3,11 | 
39 di giorni 2 2,32 . | 
31 rai: 3 1937-51 . || r77) 110] 271] 296| 424| 368) 332 234 | 
; Durata della portata media annua PAIA (PAESE: PIO OTIS! A GS I 
ToraLi 68,43 | 4483 | Sti,15 | 158,34 | 166,52 | II0,02 | 9I,IS | 117,32 | 136,11 | 219,48 | 147,51 mel.:to54 <. 0. lil giorni 114 


Durata della portata media annua 


: Lrssì Differenza ||- 33 | 1o0|- 98|- 67|- s6/|-173| S5s| 71 
nel periodo 1937-1951 . giorni 123 ; 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 | ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1951 


Anno | Gen. | Feb. | Mar. ANNO | Genn. ; i i . | Ago. Nov. | Dic, 


Sett. | Ott. | Nov. | Dic. 


Apr. | rag Giu. | Lug. | ‘Ago. 


Mana | % n <p 8 | 10,9 | 30,4 | 36,6 | 31,2 | 50,0 | 25,7 | 42,8 | 261 | 72,5 7,1 
melsec. . . . 18 ,03| 191) 3,98] 9,70) I0,I 4:94| 7,62] ro, | II, 18,9 | 18,I 3,30 mese. . «+ | 735 3: di » ’ ’ ’ ) 
ci kmq. . 1331 213 138 28,0 | 68,3 | 711 | 348 | 537 | 711 79,8 133,1 | 127,5 | 232 vil mg. . || 510,6 | 24,6 | 338 | 768 | 2141 | 257,7 | 219,7 | 353,1 | IB1O | 301.4 | 183,8 | sro6 | 50,0 
. minima : i minima | 
r Ù i; # B 1,17 
mefset. . . . T,24 1,79} 1,24 1,24 2,32 2,9I 2,69 2,17 I,9I 2,3I 2,49 2,88 23,26 mefsec. . . | 0,94 0,94| 0,98 T,I12 1,27 1,85 2,23 2,28 1,73 r,64 1,45 1,2 
Isec., kmq. . 8,73] 12.6 | 8.73] 8.73) 163 | 20,5 | 189 | 153 | 13,5 | 16,3 | 17,5 | 20,3 | 15,9 l/sec, kmg... || 6,62| 6,621 6,90) 7,89) 894| 13,0 | 157 | I6GI | 12,2 | ILS | 10,2 gor| 8,24 
Q. media: 9 o tra 1,59) 218] 4961 875| 881] 637] 468) 432] 3861 448) 2,60 
melsec, . . + 3,83] 221] 155) 1650 sa8) 37| 3:70] 2.94] 3.78) 454] 708) 492) 2,95 MIGISEG. . . . 454| 1:79 î LI ' ; a di 
lfsec. kmq. . 27,0 | 15,6 ‘10,9 | 116 | 372 37,8 | 26,1 | 20,7 | (26,6 | 320 | 49,9 | 346 | 20,8 ce kmq. . || 32,0 | 12,6 | 15,2 | 15.4 | 349 | 61,6 | 62,0 | 449 | 330 | 304 | 27,2 | 3L5 | 18,3 
Deflusso : 1 usso ! ’ 
i a : 6 6,96 
roS mie. . . . || 127,2 5,9I 3,87 13:7 I 9,58 7,88) IO 11,7 19,0 52,7 7,90 106 sic. . . +. || 1432 479 3,85 5,84] 12,9 234 22,8 I7,I 12,5 ti,2 10,3 II, 
PIÙ. a 854 42 27 Pale 96 i Pa 56 qi | 82 134 .| 89 56 F Puri gia ei R'ISOS 34 37 4I 9I | 164 I60 120 sE 79 73 82 49 | 
Afflusso: È i USsO ! | 
; i 6,2 12,8 18,2 8,80 | 
ro5 me... 151,7 7,10 S.II 469 | 10,4 9,51] ‘153 17,9 19,0 21,7 23,0 10,2 T.67 to5 mic. . . . 171.0 | 8,24 8,09] 10,0 II,I 17,3 21,4 22,7 16,2 I6, P » | 
MIST. » . 1068 so 36 ‘53 73 67 108 126 134 153 162 72 54 misti, . . . » || 1204 58 S7 gi 78 122 ISI 159 114 II4 go, 128 62 | 
Perdite app.: Perdite app.: x 
(men) .. . . || 214 E 9 a |-233 = 35 40 70 63 7 28 |-17 |- 2 -  (mm.) . . . || 196 24 30 39 |-33 -42 |- 9. 39 26 35 17 46 13 
Coefficiente di | si ; Coefficiente di 
deflusso., +. o,go 0,84| 0,75 094 1,32 1,52 0,63 0.44| 0,53 0,54 0,83 1,24 T,04 deflusso . . 0,84 0,59 0,47 0,58 1,17 T,34 1,06 0,75 0,77 0,69 o,BI 0,64 0,79 


13 


tr. -———--—————_——— 
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VI. - PADOLA A PONTE PADOLA _ FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


a) - Paco di dominio: Amg. 57 (parte permeabile 49 0 i are aree glaciali: kmg. 0,23; altitudine media: m. 1824 (max.: 


3092); distanza dalla senior col Piave: inizio delle misure: maggio 1932. mriare. vare I 


vii rometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 1190 * s. m.; inizio delle 
osservazioni: anno 1932; massima piena: m. o (26-X-1952); massima magra: sm. 0,02 (3-II- -1934). ; ; 46 Sn 
o I 2,70 2,61 
“ I 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in_mefsec. —_— + {Pa MEDIE GIIBNALIGRE iv  ________________ I = Ù ca, cor 
Mese | I 4 2,40 2,31 
a" || cena. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio [Giugno | Luglio | Agosto | settem.[ottobr.[wovem.| picem. Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio E Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr, [Novem,| Dicem. o 4 2,30 2,21 
=— ——u.t I $ 2,20 II 
Ii o 5 2,10 2,01 
I 1,08 1,24 | t,47| 3:77 LI 7 2,00 1,9I 
x 1,08 1,24 1,35 6.11 I 8 Lo dp 
3 1,08 i CIA 450 È i 5 70 1.61 
4 1,08 1,24 1,24 3,77 : pa cala 
5 1,08 1,35| 147| 3,55 : a pres api 
6 1,08 1,24 1,92 3, 13 na Tn 
7 1,08 1,34 t,61 2, 4 7 +40 pa 
8 1,08 1,24 1,61 2,26 3 zo Lea di 
| 9 1,08 1,14 2,09 2,26 5 25 T% A È 
pi] t,08 1,24 r92 2,09 7 32 ’ co 
TI 1.08 I,14 1,76 2,09 o 32 1,00 co, 
ta 1,08 I,14 5,00 1,92 Io 42 0,900 03 
i 13 1,08 T.Ig 4.00 1,76 
| 14 1,08 1,05 2,86 1,92 | 
15 1,08 195 2,66 1,92 
| 16 0,975 1,05 2,46 16 a inn I x _- - TE = 
17 01975 I.14 2.26 t.6I 7 | : 
| 18 019975 1:24 ss 147 Il I 1952 1997-45 & 1948-51 i, I Inverno | Estate Autunno i 
19 975 1,35 FA 1:47 PORTATA i | 
20 01975 1.92 | 2,00) 1,61 |, Jsec| 590% | mejsee | 1500: ssservazione|| 2 | DEA. | Aff. | Defl. | Aff. | Def. | Affi. | Defl.| 
| zI 01975 1,93 1,76 6,98 | | Amg. kmg. rist. | svasti. | senti. | sete. | some. | semo. | name. | mon. 
| 22 0975 266 1:76 00 | = Tr = = - - = 
| 23 Gate se La 4:35 | Î 
24 97 I,5I I 3:55 i di giorni 01| 6,0 | r,9I î | 1 | 
| 25 0:975 330 | 147] 330 | Si punite La ni 3 Bf P: 1952...| g94| 153] 2os) 264] ast] 217] 335) 34al 
| 26 975 2,26 | sà ps | giorni ! ri 24,7 * 9,5 | 
| 27 0975 1,92 I, jdi giorni 274 || 1102 | I79| o,80| 140 | È 
| cl DST co vl) Ms | lross-19462 || 167| 109) 226 2731 4o4g| 344) 308) 214 
| sa PA DS a pas | Durata della portata media annua | 
| 3I 0,975 1:47 3,99 nel T952. Loans a è a a RIOT T30 1 i na n n n i _n 
TT Geass Durata della portata media annua Diff 8 
Î TOTALI || 31,300 6, 60,22 | 110,88 | I i Serenza [= 73] dal oali- gi S9|-I37| 77] 13 
i lic nel periodo , UA giorni 116 | 
; ELEMENTI CARATTERISTICI” PER L'ANNO 1952 ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1937-45 e 1948-51 
ANNO Anno | Genn. | Fe Mar. | Apr. Ago. | Sett. | Ott. | Nov. se: | Dic. Anno | Gen, | Feb. | Mar. | Apr, | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | 
O. massima : | | Q. Massima: i | A i 
1) melsec. . . . 16,I 1,09 | r,12 | 2,36 6,1 | 16,1 12,8 8,9 6,2 9,8 5,9 | 12,1 | 3,I8 
ion mg. . || 1895 | 190 |tpy.r | 367 66,1 | 66,1 | 46,7 36.7 | 57.9 | 87.7 | 189,5 | 6,1 | 22,3 lfsec. kmg.. . | 281,8 | 191 |19,6 |414 |to7.o | 281,8 | 224,6 | 156,1 | 108,8 | 171,9 103,5 | 212,3 | 38,2 
Mmiumna : 


Q. minima : | 


mefsec. . ., 0,37 | 0,37 | 0,37 | 6,39] 0,43) 081] 0,85] 0,901 o841 o,71| 0,76) 0,67] 0,60 


| 
| 
I FMefses, » «| 10,8 1,08 | 09075 2,00 3:77 347TT 3,66 2,09 3,30 5.00 10,8 54 1,27 
melsec. . . . 0,802] 0,975) o,f802] 0,802 I;34 1,35| 1,35 r,14 1,05 1,24 1,47] t,28| 0,855 


Sa Amg. . | 141 |nI } 141 |14t 21,8 | 23:7 | 237 | 200 | 184 | 21,8 | 258 | 22,5 | 15,0 PA pope? ipa . 6,49| 6,49 | 649 | 6,84 7:37| 142 | 149 | 158 | 14.7 | 12,5 | 13,3 | 11,8 | 10,5 
, media; , media : | 
melsec. . . 1,72 | 1,03 | 0,874] 0,987] 2,401 231) 1,85 1,34] 1.50] 2011 358 I82| 0,993 melsec. . . + 1,70 | 0,739] 0J680| 0,889) T,80| 319) 3:27) 2,28] 1,86| r.6éo| 1,48] 1.,59| 0,960 
Mn kmg. +. 30,2 18,1 1553 17,3 4m.1 40,5 | 3%5 23,5 26,3 35,3 62,8 | 31,9 | 17,4 PE dle kg. . 29,8 | 13,0 TI,9 15,6 31,6 56,0 | 574 40,0 32,6 28,1 26,0 27.9 | 16,8 
USsso : MSSO 4 | 
105 me... . 54.5 2,75 2,19 2,64 6,21 6,I9| 4,80 3,60 40I 5,20 458 4.72 | 2,66 105 me... .| 536 1,98 1,65 2,38 467 8,54 8,q8 G,II 4.98 4,15 3,96 412} 2,57 
mm. . +.» || 956 47 39 46 .|rog | rog 84 63 70 gt |169 82 47 mm. . . . . || 940 35 28 42 82 |149 |I49 |t1o7 | 88 72 70 73 |46 
Affiusso : | | Afflusso : . 1 
10° me... . || 617 I,60 | 2,74 | 2,34 576] 359) 53 7.13] 7351 asl ros | 405] 3,76 he mé,. . | 630 | 325 | 3.08 | 2,96 4051 5871 7,35] S&78) 690) 6.90| 4,79] 587) 3,19 
SRI, +. + 1004 28 48 4I TOI 63 97 + 125 129 129 185 71 66. « + « » |IIOS 57 54 52 7I 103 129 | 154 121 I2I. 84 103 56 
Perdite app. : ' Perdite App. : | 
(mm.) . . . || 127  |-19 9 |-5 .-8 |-46 13 62 59 38 16 |-1r 19 mm.). . . . | 165 | 22 26 to |-rr |-46 |[-20 47 33 49 14 st: lio” È 
Coefficente di | O 


Coefficiente di 


deflusso .. 0,88 | r,68 | o,$t | r,1z 1,08] 1,73| 0:87 0,50] 0,54] ogi] oil 1,15 O,7I deflusso, . . 0,85 | 0,61 | 0,52 | o,$1 IIS) 1.45] LI6GI 0,69) 0,73] 0,600 0,83] 0,70) 0,82 


n. Listini, ini 


1031 
| 
| 
| 


VII. PIAVE A PONTE DELLA LASTA ; FREQUENZA E DURATA DELLE, PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE FORTATE Fre | Durata PORTATE Fre- | Durata 
a) - Bacino di dominio: #mg, 357 (parte bile s1 %); aree glaciali: . 0,23; altitudine media: m. 1681 (max.: da a ASTE jorni da i taggria iorni 
i. 3002); distanza dalla foce: km. voB: inizio delle DIL citano cia 9 mefsec. | mefsec. (giorni) (giorni) mefsec. | mefsec. (giorni) (giorni) 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento {con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 848,60 s. m.; inizio delle 
osservazioni: luglio 1932; massima piena: m. 3,40 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,03 (22-I-1933). 
39,3 39,1 n I 15,0 14,6 & pi 
2,1 I i I 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in me/sec. sa lag I 2 uo 13,6 3 39 
31,0 30,I o 2 13,5 13,1 3 42 
Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile {| Maggio | Giugno| Luglio | Agosto | Settem.|Ottobr. |Novem.| Dicem. 39,0 29,1 I 3 13,0 12,6 5 47 
: = : 29,0 28,1 o 3 12,5 12,1 7 54 
pen | CAR EE 
I 6,60 | SI7| 474| 158 | 125 | 7igàl 716| 6861 813] 140 s | 18] : . 8 | es s Li 
z 6,40 | 499| 474| 172 | 12,5 7,99 | 695] ©I7T| 793) 222 | 196 8,53 sa meli 3 È sea De Ta e 
3 6,40 48I 4,93 11,0 13,0 8,86 6,95 6,84 7,65 | 19,9 12,3 8,18 25: 33: 108 10, È oa 
4 6.40 4iBI 5.i0 9,00 13,9 8,86 6,95 T.14 7:37 | 14,6 11,7 8,18 DS Asp ì x pers pi ni sot 
5 6,16 | 481| 5,28| 868) 16,4 | 796] 676| 7131 793| 132 | 10,9 | 7,85 repo Er» > i 0) -40s AA 
6 593 | 462| 528| 807| 144 | 7:67] 676| 658| 9,54| 127 | 104 | 7,85 | : a cel se 13 fa 
7 5,93 462 SII 7.80 | 13,0 8,83 6,76 6,58 8,54 | IIS 10,0 753 | sò. Rici: 1 îr no sr = ST 
; 5,93 | 462| 4961 Bo7| 126 | -914| 676| 6371 13| 107 | 926| 7,53 | igo | 186 ; n 1 oli sl 
9 5,93 | 448 496| 902] 169 | 10,6 7:46 | 614| 14,1 | 10,3 8,88 | 7.12 | I ", 18,1 o 12 tina ds: 
5,69 448 4,96 10,I 15,9 9,46 714 8,54 11,9 9,55 8,53 7.12 1 17,6 2 I Hi le) Sia " 270 
5,69 4,65 4,96 11,2 14,0 8,80 6,51 6:35 10,7 9,20 8,53 6,92 ; a I I ti don o pata 
5,69 | 4651 496| rr2 | 144 | 8&18| -628| 613| 188 | 887] 818| 72 sI0: 11 sane a sel sl i 
5247 4165 4,96 10,8 14,4 8,37 6,48 6,13 193 8,55 7,85 7.12 ds 6.1 a Ri ppi n : Lin 6a 
5:47 4.65 4:96 | 10,8 12,2 IO,I 6,25 591 | 14. 8,55 7,53 pe 15.6 2 7 da "i 366 
5147 4:65 4.83 | 10,5 14,8 9:77 6,68 5:91 | 12,3 8,14 7:53 7-12 15,5 13,1 | i 25 ij 7 i 3 


5:24 453 S.DI 10,9 9,90 9,39 6,41 - 7:37 I1,I 7.38 156 6,36 i Periodo Primavera 

5:24 | 453 $;0I | 11,3 9,22 | 10,5 596 | 9 10,3 7,38 | 276 6,36 i 

5:34 453 5,20 11,3 B,9I 972 5,96 III 9,54 301:3 1435 6,64 i di A Affi. Defi. 

5:43 470 5:20 | 11,3 B,9I 8,71 5:96 | IDI 9,19 | 272 13,6 6,36 osservazione 

5:24 470 5,38 12.1 8,3I 6,70 6,13 8.86 B, 41.0 11,7 mr. | mine. 

104 4:70 5:78 16,3 8,05 9,02 6:34 89 B,13 | 17.7 10,0 5:83 | 

5,04 5,05 6.23 | 143 8,05 g.g0 6.10 16,6 8,13 | 1 9:64 6,09 IRE 

5,04 5,05 6,00 | 13.4 8,05 8,37 60 | 107 8,86 | 39,3 9.26 | 5,83 di giorni 9I 

5,04 4:73 5:40 | 153 8,05 8,18 5,88 9-19 9,19 | 296 9:26 5,83 di giorni 182 1952. . . 102 132 | 187| 210 

5:04 4:73 5:23 14,4 6,05 7,67 6,52 8,54 8,54 | 25,6 8,88 5,83 di ciorni 

4,68 50,5 6,23 | 134 8,29 7,38 | 11,6 8,13 8,86 | 20,0 8,53 5,83 i giorni 274 

par De 12,5 8,01 7.38 8,69 7,65 8.54 | 17,7 8,53 5,59 1933-51 184 | IIS) 291) 327 
Pl i RI IA I Le 5159 Durata della portata media annua nel | —|—-|—|-,—-|— 

TO a ni Len a . giorni 135 


171,70 | 136,55 | 168,14 | 348,44 | 350,85 | 266,04 | 212,86 | 248,32 | 308,96 | 482,40 | 316,37 | 211,14 > G } ; 
Durata della portata media annua nel Re 82] I7|-106(-317 


periodo 1933-51 . . . . giorni 116 


ANNO | Genn..| Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago, | Sett. | Ott. Ago. | Sett. 

Q. massima: : 

ue EA 39:3 6,60| 5.I7| 930/ 17,2 | 169 | 10,6 | 11,6 | 16,6 | 193 | 393 | 27,6 | 8:53 Cose DI È 15,5 9,5 | 30,2 | 85,0 | 114 79,0 | 90,0 | 63,5 
O ie tie - || III | 18,5 | 14,5 | 26,1 | 48.3 | 47:3 | 29,7 | 32.5 | 465 | 541 | IIOI | 77:3 | 239 c, hemg. . || 319,3 | 434 | 26,6 | 84,6 | 238,1 | 319,3 | 221,3 | 252,1 | 1779 
Pig va 448| 4:68) 448] 474] 7.80] 7.72) 7.38] 588] s.70/ 7,37] 7.38] 6.64] 5,59 SISETOI 2,00 2,70| 3r 7 49 | S.7 5,2 4,9 
Q a gi «|| #5 | 33I | T245 | 133 | 2158 | 216 | 207 | 165 | 260| 206 | 207 | I86 | 157 . Amg. + 5,60 8,683 10,4 | 13,7 | 160 | 146 | 137 
ae + 1 8,80 5:54 4,71 5,42| 11,6 11,3 8,87 6,87 801| 10,3 15,6 10,5 6,81 e x 11,6 6,37| 14,2 23,4 21,5 14.6 11,2 
DE - || 246 | 155 | 133 | 152 | 32,5 | 31,7 | 248 | 192 | 224 | 28,9 | 437 | 29,4 | 19.1 Mo 32,5 17,8 | 39,8 | 655 | 60,2 | 40,9 | 314 

106 me... . || 278,4 14,8 11,8 14,5 30,I 30,3 23.0 18.4 31,5 26,7 41,7 27:3 18,2 RA Pe 17,1 36,8 62,7 55,7 39,I 30,0 
ABITO "sa 780 4I 33 41 84 85 64 52 to 75 117 77 SI pe al. 48 103 176 156 rio 84 

105 me, .. 389,5 I6,I 14,3 12,9 30,0 23,9 37,8 45:7 47,8 52,1 61,8 26,1 2I,I pa 25,7 31,8 46,4 $I,0 51,8 43,9 
ua - + * . ||togt 45 40 36 84 67 |106 {128 |134 |146 |173 73 59 | min. . . .. 72 89 |i130 |143 |t14s 123 

nta app.: ” Perdite app.: : 

osa II _ = 6 = i ss» = ni n» 

Cosfiicienta di 3 4 7 5 o : 42 7 74 71 56 4 8 | (mon..) EG 193 21 3I 24 14 46 13 35 39 | 34 20 45 17 


deflusso . . 71 0,91 0,83 1,14 1,00] 1,27] 0,60) 0,41) 0,451 0,51 0,68 1,05 0,86)! deflusso . . 0,84 0,63 0,49| 0,67 1,16 1,35 1,09| 0,76] 0,68] 0,69) 0,79| 0,65 0,74 


a) - Bacino di dominio: 
mi. 3216); distanza 


104 


dala 


VIII 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


205; (parte permeabile 90 %); aree glaciali kmg. 1,40; altitudine media: #m. 1797; (max. 
confluenza col Piave: Am. 6; inizio 


- ANSIEI AD AURONZO. 


b) - Idrometro di stazione e di riferimento {con 


osservazioni: anno 1924; massima piena: m. 1,7 


"0 d- Dina ha Hi 


Q. minima: 
tr MRO 
ljsec. 3 

O. tue 
me/ser. , . . 
ifsec. kmq. , 

Deflusso : 
ro5 mic... , 
MERE. +» +. 

Afflusso 
105 mé. 

Perdite app.: 
mim. . di 

Coefficiente di 
deflusso . 


PORTATE MEDIE GIORNALI 


istratore in 


elle misure: dicembre 1924. 


..8.); quota dello zero: m. 864 s. m.; inizio delle 
(27-IX-1942); massima magra : #m. 0,35 (31-X-1951). 


ERE in mefsec. 


= 


Maggio | Giugno 
4,51 | rx10 6,88 5,58 12,8 
451 | ILO 6,88 585 174 
451 8,77 6,88 | 6,15 12,8 
451 7319 7:23 6,15 10,9 
4,51 | 6,49 925) 582 9,97 
4151 6,16 7.61 6,46 9,53 
451 556 | 7,23] 7.90 9,09 
dis i 5,56 6,89 7,90 B,69 
45,1 5,56 Ta 8,29 8,28 
451 | 617| 7.62] 7.87 7,99 
4SI 6,50 762 IO 7,90 
451 6,50 | 8,00) 70 7.53 
451 6,18 926 Tébi 7,19 
4,51 6,18 8,00 9,08 7.19 
4,51 6,18 8.00 9,08 6,85 
4SI 6,18 7.63 | 104 6,53 
4SI 6,18 7:25 9:95 6,53 
4:51 6,18 | 7.25 9,04 6,21 
451 6,18 7.25 9,04 5,92 
451 6,18 | 725) 947 6,22 
° 475 6,18 | 6,90) 947 17,5 
4:75 6,18 6,56 8,5 14:3 
475 6,87 6,56 8,99 | 11,0 
475 | iI0,I 6,22 8,54 | 9,17 
$,0I id 591 7.68 8,77 
SOI 8.39 6,22 7.68 18,7 
476 8,39 $:91I 7,68 144 
455 7:98 5,9I 7,68 12,0 
455 7.22 5:88 7,28 10,6 
5,55 6,88 588 7,28 9,68 
6,16 5,58 9,25 
144,79 | 213:33 | 219,13 | 236,53 310,80 


Mar, 
G,I6 
30,0 


4SI 
22,0 


Apr. 


IT,0 


1 53:7 
5,56 


27,1 


7.11 
34,7 


18,4 
90 


19,7 
96 


94 


Mag. | Giu. 


18,9 | 204 
93 100 
15,8 28.7 
77 149 
- 15 40 
1,19 0,71 


22 


o,8I 


11,2 


54,6 


6,23 


30,4 


7,36 
35,9 


19,7 
96 


23,6 
115 


19 
0,83 


14,7 
71,7 


6,33 


30,9 


8,42| 


4I,I 


21,8 


106 


;27:9 
136 


30 


0,78 


18,7 
91,2 


. 5,92 
28,9 


10,0 

48,8 

26,9 
13I 


TI 
ISI 


so 


0,72 


219,85 


Luglio | Agosto | Settem. Ottobr.|Novem. Dicem. 


173,19 


1,33 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


I I 

D I 

3: 3 

o 3 

I 4 

2 6 

I 7 

Li 7 

2 9 

o 9 

2 TI 

2 13 2 249 

5 18 I8 267 

4 22 5,50 SagI 4 271 

3 25 5.40 5:31 8 279 

I 26 5:30 $2I [s] 379 

2 28 20 $II L:] 287 

5 33 510 5.01 4 291 

6 39 5,00 491 7 298 

6 45 490 481 o 298 

3 48 #80 .| 471 S 303 
8,60 8,41 zI 59 470 4ifI 26 329 
8,40 8,21 7 66 451 22 351 
8,20 8,01 3 69 450 4,49 15 366 
8,00 BI t4 83 - 


396 | 349 | 299 


Durata della portata media annua nel 


DUE cao ee pr FS giorni 165 fi 
Durata della portata media aunua nel “ dî I 
periodo sdangi . + «+ «© + giorni 138 | - 93 47 2 ll 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-1951 
| Lug. | Ago. | Sett. | Ott, 


. | Feb. | Mar, | Apr. | Mag. | Giu. 


80,0 90 | a7.0 | iL7 | 700 | 71,5 | 37,1 | 22,6 
390,0 | 43,9 | 131,7 | s7.1 | 341,5 | 348.8 | r81,0 | 110,2 | 137.6 | 207,8 | I94I | 390,0 | 634 |l 


2,70] 2,90 270) 2701 270) 35 461 46] 44| 42] 40) 36 | 32 
13,2 | -I#I 13,2 13,2 13:2 I7:I |. 224 22,4 21,5 20,6 | 195 17,6 15,6 


7,59) 4.57 419) 447] 7:39) 10,6 | 11,9 | 10,3 | 847 | 7.60) 7.56) 833) 574 
310 | 22,3 | 20,4 | 21,8 | 360 | 517 | 580 | 502 | 413 | 37.1 36,9 40,6 | 28,0 


2394 12,2 IO,I |- 12,0 19,1 | 28,4 30,7 376 22,7 19;7 20,2 21,6 15,3 
| 59 | 4 59 93 138 150 135 III 96 98 105 7$ 


248,3 r0y0 13,9 15,2 2I,I 26,0 | 37,7 27,5 24,0 21,3 22,6 27:7 11,3 
T2II 49 68 "T4 103 | 127 135 134 I17 104 rIO 135 55 


| Perdite app.: 


Leica i 43 |- to 19 - 1$ Io |- I Is |- r 6 8 I2 sa [ea il 
Coefficiente di sti 
deflusso . +. 0,96] zo] 072). oo] 0,90)- 1,09] I. II| I,oi| 095) 092 o,89| 078 :3 


105 


IX, - BOITE A PODESTAGNO | FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


a) - Bacino di dominio: Amg. 82; (parte permeabile 98%); aree glaciali: &mg. 0,57; altitudine massima: m. 3241; 
distanza dalla confluenza col Piave: Am. 35; inizio delle misure: agosto 1932. 

b) - Idrometro di stazione ‘ e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 1330 s. m.; inizio delle osservazioni: 
anno 1940; massima piena: m. 1,72 (27-VI-1946); massima magra: m. 0,08 {21-I-1947). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 


I 1,17 0,995 | 0,907 | 3,81 4:38 3,84 2:59 2:37 2,48 479 | 345 
2 1,17 0,995 | 0,907 2,24 451 Il 2,59 2,48 3,37 7.89 3:33 
ki] I,17 0,995 | 0,907 1,53 438 4:93 2,59 2,83 3,37 5,36 
4 1,17 0,995 | 0,907 1,40 438 4:93 2,48 2,7I 2:37 4:34 2,95 
5 1,17 0,995 | 0,907 1,34 5,95 4:37 2,59 3,59 327 3:58 | 2.71 
6 1,14 0995 | 0,906 1,34 493 451 2,48 2,59 271 3:33 2,59 
T 1,14 0,995 | 0,906 1337 465 5,07 2,37 2,71 3:33 3,20 | 2,48 
8 Ir14 0,995 | 0,906 1,27 5,07 4:65 2:37 2,59 3 2,95 2:37 
9 1.14 0,995 | 0,906 1,40 6,10 5:07 2.59 2,48 2:83 2,71 2,27 
Io 1,14 0,995 | 0,906 1,46 5:95 #79 2:37 2:37 3,20 2,59 2,16 
tr ni 0,995 0,906 1,60 5,95 dall 2:37 2:37 3:97 2,59 1:97 
rr T.II 0,995 0949 1,67 $,5I 397 2,27 2:37 7.60 3,59 1,87 
13 T.II 0,995 0,906 1,52 5,07 3:97 2:27 2:27 10,0 2,48 1:87 
14 II 0,995 | 0,906 1,652 4II 5:59 2,16 2,16 479 2,48 1,87 
15 I+LII 0,995 0,906 1,52 3:45 609 2.16 2,16 4,SI 237 1:87 
; 16 1,09 0,995 | 0,906 1,67 3,08 6,99 2,16 2,16 371 Dt7 1:79 
17 1,09 0,995 | 0,906 1:67 3,08 6,69 2,59 2,27 345 216 1,87 
18 1,09 0950 | 0,906 1:67 3:33 $59 1665 3,71 3:20 2.06 1,87 
19 1:09 0,950 | 0,906 1:75 2,95 2:71 4I 3,08 1:97 1:87 
zo 1:09 0950 | 0,906 2:03 2.48 6:24 2,59 T.44 2,95 1,79 1:79 | 
2I T,04 0,950 | 0,905 2,56 2,27 6.09 2:37 6,54 2,59 8,04 1:70 | 
22 I04 0950 | 0,905 2,67 2,16 4:93 2:37 B,gé 2:37 7.59 1:70 
23 Troy 0,950 | 905 3,29 2,06 4:24 2:27 5,80 2,16 4:93 T:70 
24 1:04 0,950 | 0,905 & 1,87 3:84 2,16 4,51 2,16 ERFI 1:63 
25 T+04 4950 | 0,905 420 1,78 3:20 2IÒ 7,00 2,06 3:33 1:63 
26 1,04 (950 | 0,905 3,29 1,70 2,95 2,06 5.36 2,06 I I:63 
27 r:04 0950 1,04 dI 1,70 2,71 2.06 4II 2,06 8,80 1:56 1952... 
28 0,994 | 0,950 | 1,04 3,27 1,63 | 2:59 |- 2,06 345 1:97 5,65 1:56 |l di giorni 182 
29 0,994 | 0,950 1,37 3.dI 1,63 | 2,48 2:95 3,08 2,06 437 1:56 ingegno 
30 0,994 1,56 | 380] 197] 259] 248 2951 206| 3:71| 150 di giorni 274 943-195 
3I 0,994 1,37 58 2:37 2,59 3:58 Viliani aa. | Sa 
i nua | 
Torati 33,806 | 28,315 | 29,978 68,20 | III,6 | 137,22 75,06 | 110,99 95:47 | 127,84 | 62,20 ì leoni o FOCA DISTA suora i Differenza 


Durata della portata media annua 
nel periodo 1942-1050 -. . giorni 


_——————————_—_t212z+m+<<u<©<€<=» tt mm e<@@@@________É_____—_yr_____—_—@——=—<@— _——— 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1950 


Anno | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Amnxo | Genn. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov, | Dic, 

Q. massima: ; i . massima : 

mefsec. . . . 10,6 1,17 0,995 | 1,56 5,62 6.I0| 6,99 3,45 8,96" 10,0 10,6 3,45 1,50| mefsec. . . + 20,1 1,14 1,36 2,55 TT 12,7 20,I 14,5 |. 15.5 18,1 15,3 TI 1,66 

Ijsec. kmq. . || 129,3 | 143 12,I 19,0 68,5 | 74,4 | 852 | 42.1 | 109,3 | 122,0 | 129,3 | 42,1 18,3 | Pre Rmg. . || 245.1 | 13,9 | 16,6 |3nI 93,9 | 154,9 | 245.1 | 176,8 | 189,0 | 220,7 | 64,6 | 86,6 | 20,2 

minima : . minima i 

mejsec. . , . ||. 0,905) 0,994| 0,950) 0,905] 1:27] 1,63] 2,48] 206) 2,16] 1,97] n79] nso| 114 melsec. . . . 0,46] 0,46 | 0,46 | 0,46 0,63] 106| 182] I7i| 131) 0,92) 102) 0,95) 0,73 
d'a kmg. . Ir.o | 12.I II,6 II,0 15,5 19,9 | 30,2 | 25.I 26,3 24,0 21,8 18,3 :| 13,9 ee, Amg. + s,6r| 561 4,61 5,61 7.68 | 129 | 22,2 | 20,9 16,0 II,z 12,4 11,3 8,90! 

media : Q. media: 
 melsec. . . . ||. 2$1| 1,09 | 0,976] 0,967] 2,27). 3,601 4sti 242] 3,58] 318] Ia) 207] 1,26 melsec. . . . 2,27] 0,828] 0,768) 0,912 I,80| 473] 491 3,62] 2,90) 2,31 1,90 I,51 1,04 

Ifsec. hmg. . 30,6 | 13,3 11,9 11,8 27,7 43:9 | 557 | 29,5] 437 | 388 50,2 25,2 15,4 tsec. kmq. . 27,1 | IO. 937 | ILI 22,0 ST.7T | 599 | 44I 35.4 28,2 | 23,2 18,4 12,7 
Deflusso : | Deflusso : | 

105 me... . 79,5 2,92 .| 245 | 2,59 5,89]. 9,65) 119 6,49] 9,59) 825| tro 5:37| 3:37 105 me. . . . 71,6 | 2,22 1,86 | 2,44 | 4«É67| 12,6 | 127 Q,70| 7.77) 599] 509] 3.91 2:79 

mu... .. || 970 35 29 -|32 72 118 146 79 - | 118 100 134 66 4I mr... . . || 873 37 23 |z29 ST 154 155 118 94 73 62 48 34 
Afflusso : | Afflusso: 

ro5 me. . . . || 959 I,80 | 5,08 | 443 8,53| 812] 7.95) 8,28) tra | 12,2 | 163 B.izi 500 105 me... . 88,1 3.53 | #55 | 435 672] 968] 11,8 | t2,0 | I00 8,53] 5330 7,22) Sdi 

mme. . « . + [lrx7o 22 62 54 104 99 |.97 |ior |136 |149 | 186 99 6I men... . . {rota | 4 $3 53 82 |ti8 {144 |x46 |122, | 104 65 | 88 | 66 
Perdite app.: i Perdite app.: | 

si 200 =13 33 21 .33 |{-19 |-49 22 |. 18 49 52 33 20 ‘201 16 21 24 25 |-36, |[-ttr 28 28 3I 3 40 32 


Mi) +0. MINI.) . . + 
Coefficiente di Coefficiente di x 
deflusso . . 0,82 | 1,59 | 0,88 0,59 0,69 1,19] 1,SI 0,78] 0,87] ©067| 0,72] 0,67] 0,67 deflusso. . .- o,81 | 0,63 | 0,51 0,55 0,70 1,31 1,08] O,8I 0,77) 70| 095) 055 0,52 
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X.- BOITE A VODO FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


a) - Bacino di dominio: Amg. 323 (parte o petali 90%); aree glaciali; & 0,57; altitudine media: ». 1831 
pra si. 3263); distanza dalla confi. Piave km. 10; inizio misure gr 1609, ” 

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m, 818,27 s. m.; inizio delle 
osservazioni; aprile 1920; massima piena: m. 2,51 (28-IX-1942); massima magra; m. 0,17 (29- -1945). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 


Genn, | Febb, | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno| Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr. | Novem.| Dicem. 


bi bi bi bi 
Ud him OOo] AA & a di 


4:32 462 17:8 12,4 9,40 8,70 | 10,9 15,6 IO,I 6,30 
432 | 447| 6,26) 16,4 | 140 8.70 | 9,05) 12,8 | 144 9,77 | 630 
432 433 6,26 | 16,9 13,6 9,05 9,05 | 10,9 13,6 9,4I 6,30 
4,32 4:33 7.08 | 17: 15,2 10,7 8,37 | 15,6 12,8 8,71 6,30 
432 433 7.70 | 17,8 15,2 9,76 9,05 | 13,6 12,0 8,38 5,82» 
432 433 17,3 13,2 8,70 ,04 | 140 12,0 8,71 5,82 
432 4,33 903 | 173 12,8 8,70 7.72 | 262 11,3 8,05 5,82 
4:32 4:33 8,35 | 18,7 12,8 8,70 T4i | 270 10,9 7.713 | 582 
14 432 433 8,35 | 16,0 15,2 8,37 nio | 21,4 10,9 7,42 Sa 
15 4:32 4,20 8,35 | 14,8 15,6 8,70 17,8 10,5 q,12 6,04 
I6 4:32 4,20 13,2 16,4 905 6,80 | IGO 9,76 6,81 5.82 
17 418 4:20 8,60 | 12,8 17:3 10,9 7.41 | 144 9,40 6,81 5,60 
I8 4:18 20 8,69 | 12.8 16,4 15,6 10,I 13,2 9,05 6,81 5,60 
19 4,20 8,69 | 12,4 | 173 12,0 9,76 | 136 8,70 | 941| 5:39 
20 419 4:34 nz 17:3 Io,I 16,4 I1:4 8,70 | 160 5,39 
2I 4I9 | 434 | 10,1 105 17:3 905 | 16,0 10,9 29,5 10,5 5:39 
22 419 4:34 | 10,5 10,1 15,6 9,40 | 31,4 10,5 24,0 5:20 
23 4:33 11,6 9,40 | 148 8,70 | 16,0 10,1 18,7 8,38 | 5.20 
24 419 480 | 17,8 9,05 | 13.6 940 | 140 9,76 | 16,0 7:73 | 520 
25 419 4:97 | 16,0 8,37 | 134 8,70 | 20:3 940 | 140 7,43 5:20 
26 433 480 | 13,2 8,37 | 116 8,04 | 17:3 9,40 | 37,2 7,42 5,20 
27 419 13,6 10,9 “72 I4.4 9,40 27,8 7.12 5,20 
28 419 434 13.2 8.04 | I0,t 8,36 IZ 905 | 20,9 6.81 5.0 
29 4.19 dai 12,8 so s0o poi 10,7 20s e 56 5,03 
30 12,4 TO Di 9 10,5 170 I 15 5,02 
31 4:70 10,9 94,0 | 10,5 15,2 5,02 Durata della portata mast annua 


nel 1952 . . . + . giorni 144 


Durata della portata media annua 
nel periodo 1930-51 . . . giorni 124 


| + 1 ee“ A —ooO*OO_..toor_- 


TOTALI | 150,52 | 124,09 | 144,56 | 301,36 | 406,9I | 4II,40 | 294,91 | 342,61 | 383,05 | sHI;31 | 269,00 177,53 | 


nNNw—P—r——vr—mum»m»rP>y=—r—uw—rpvr>»">—releeeee,meme -——r——» 


———— 


————— se __u_a  _ _—P_—_———xc ___ 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER «L'ANNO 1952 


Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Die. 


Anno | Genn.| Feb. | Mar..| Apr. Ago. | Sett. | Ott, | Nov. | Dic, 


Q. massima : 


mefsee. . .|l 372 sifio| 4451 8,68] 17,8! 108 | 17,3 | 156 | 21,4 | 27,0 | ana | 160 | 6,56 mefsec. <.< «|| 815 | 10,6 | 149 | 175 | 520 | 61,5 | 575] 429) 675] 7465 | 81,5 | 64,5 | 16,8 
Pigiat mg. . || 115,2 | 17:39 | 13,8 | 26,9 | sor | 613 | 53,6 | 48,3 | 66,3 | 83,6 | 115,2 | 409,5 | 20,3 Ifsec. kmg. . || 252,3 | 328 | 46.1 | 542 | 161,0 | 190,4 | 178,0 | 132,8 | 209,0 | 230,6 | 252,3 | 199,7 | 52,0 
minima : . . minima: ; 
mefsec . . |. 4,54] 445] 404) 419) 6,26] 8,04/ 9.80 7,72] 6,80) 8,70) 870] 6,561 5.02 melsec. . . .|| 2551 32 2,65| 255) 2.65) I 6,6 6,2 54 44 | 43 42 35 
pp a . 12,5 13,8 12,5 13,0 I9,4 | 249 30,3 | 23,9 | 2r,I 26,9 26,9 | 20,3 15,5 Nero. Bet. 4 7,89 9,91 8,20! 7,89 8,20} 13,7 20,4 19,2 16,7 13,6 13,3 13,0 ro, 
. Mm : | ! i ia: | 
melsec. . . , 9,61 4,86] 4,28 4:66 | 10,0 13;I 13,7 9,$1| iIr,i 12,8 16,5 8,97 5:73 melsec, . . + 10,5 | 453| 433 $13| 10,6 | 20,0 21,8 14,4 10,8 9,76) 981) 9,323] 5.92 
pure kmg. . 29,8 15,0 | t3R3°| 14.4 | 31,0 | 4o6 | 42,4 | 29.4 | 344 | 396 | sunt | 27.8] 17,7 Ifsec, kmq. . 33,5 14,0 | 13,4 | 159 | 328 | 61,9 | 675 | 446 | 334 | 30,2 | 30,4 | 28,9 | 18.3 |l 
| ussò ! Usso: È 
| tofme.. . . || 303,9 13,0 | 10,7 | 12,5 | 26,0 | 352 | 355 | 2355 | 206 | 33.1 | 443 | 23,2 | 15,3 105 mie. . . . |l 322,2 12,1 | xo,g | 137 | 27.5.| 535 | 66,5 | 355 | 289 | 253 | 26,2 | 242 | 158 
HM. . . - + || 94I 40 33 39 fo |iog |ti1o 79 92 | 103 138 72 47 | MO, acraa Giai 37 33 43 | 85 166 | 175 r19 89 78 8I 75 49 
Affiusso: Afflusso: È | 
10% me... . || 3660 | 6,64| 13,2 | 10,7 | 242 | 258 | 433 | 446 | 462 | 443 | 81 | 27,8 | 216 105 me. . . . || 3660 | 158) 19,4 | 223 | 29,0 | 40,7 | 413 | 437 | 37.5 | 32,6 | 2961 | 355 | 193 
marti. 1133 9 | 4 33 75 80 134 138 143 137 180 86 67 | mint. . . » » ||1133 49 60 69 90 126 128 135 ri IOI 90 . | rI0 59 
Perdite app.: | | | Perdite app.: ; 
(man) . . . || 193 |-2r 8 |- 6 |- 5 |- 29 24 59 SI 35 42 14 |20 (mm.) . . .|| os | 12 28 37 5 |-40 |-47 | 16 27 23 9 35 10 
| Coefficiente di | ; Coefficiente di | | | | 
i deflusso . .} 0,83] a.11f co.) ni8| 107] 136] o.83| 0,57] 0.64] 0,74] 077] 0,84] 0,79) deflusso. . .|| o,91| 0,76) 0,53] 0,61) 0,94] 132] 1,37] 0,88] ov77| 0,77] oso) 0,68] 0,83 


a 
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XI, - CORDEVOLE A CAPRI LE FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE FAETAIA 
i ea ATE È 
È TTERISTI LLA STAZIONE dilata I orezza | Posta DE: 5 ione 
ARA ISTICHE DE Dai p quenza (giorni) a x quenza (giorni) 
: ì ; mefsec. | mejsec, | \Eiormi] mefsec. | mefsec. | (giorni) 
a) - Bacino di dominio: Amg. 221; (parte bile: 40%): aree glaciali &mg. 1,49; altitudine media: m. 1900; (max. 
m. 3342); distanza dalla confluenza col Piave Am. 52 circa; inizio delle misure: anno 1939. 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. d.); quota dello zero; m, 999 * s. m.; inizio delle osser- 
vazioni: anno 1939; massima piena: m. 1,60 (12-XI-1951); massima magra: sm. 0,14 (2-IV-1944). 22,3 22,1 : I 10,5 10,I 10 T4 
22,0 2I,I o I 10,0 9,51 9 83 
i 21,0. 20,6 I 2 9,50 9,0I II 94 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. i 20,5 | 19,6 o 2 9q,00 8,5I 14 108 
lina 19,5 I9,I I è ps 8,01 14 122 
Genn. | Febb. zo | Aprile i | i .{Ottobr.|Novem.| Dicem. 19,0 I8,I” i) 3 100 751 15 137 
Giorno e Febb | Mar pr Maggio Signa Luglio | Agosto | Settem o pu sy: n ° tap Liza si mi 
I | 17,5 17,1 I 6 709 host 1 167 
I I 450 OI 2 195 
I 316 | 235), 235] 720) 135 | Gi9| 557] 6G4r| 730] 824 10,8 | 44 sis ciech BI z Dl cen 2 | 0 
2 3,16 2,35 3,35 6,88 13,b 6,19 5,57 6,7I 7:30 16,7 10,0 444 16,0 15,6 Ir 5,50 5.01 14 227 
3 | 3IE| 2,35] 254| SIO)| 12,6 6.Ro| 557] 671) 698| 138° 926| .417 15,5 15,1 3 |. 5,00 4:51 12 239 
4 3I6 | 235) 274| 408| 130 6,80 | 539| Gioi 698) 13,3 8,90 | 417] 15,0 14,6 2 450 4,01 10 249 
6 316 | 235] 254| 3;60| 144 648 | SO1| S81| 7,30) 124 787 | 47 14,0 13,6 9 3,50 3,01 rr 270 
7 2,95 2,35 235 3.60 14,0 7,43 5,01 6,10 11,6 7.54 3:93 13,5” 13,1 7 3,00 2,81 16 afo 
LI 2,95 2,17 2:35 432 13,5 7.74 5,01 5:BI 10,8 7.21 3,93 13,0 12,6 & 2,80 2,61 17 297 
9 2,95 3,17 2.17 5,38 14,4 g,10 6,14 5,52 11,2 10,0 6,89 3,93 12. 12,1 4 2,60 2,41 15 312 
IO 2,95 2,17 2,17 7.20 | 14,0 9,10 5,56 6,10 | 11,2 9,66 6,37 3 12,0 11,6 6° 2,40 2,21 32 Ida 
TI 2,95 2,17 2:17 8,18 | 13,5 8,40 | 5.00 5:23 | 12,5 929 5:97 3: 11,5 1I,I 4 2,20 2,01 18 362 
12 2,95 2,17 217 8,18 14,0 T.74 5,00 5:23 19,5 158 5,68 3 IT,0 10,6 9 2,00 1,99 4 366 
13 2,95 2,17 2,17 1.52 | 13,5 8 500 | 4 20,8 8,23 5:39 3, n 
14 2,74 2.17 1,99 7.52 | 118 11,0 4:73 496 | 17,8 8,58 5.39 3:45 
15 74 | 217) I7| 785 tino 82 | 5841 d469| 157 8,23 | SIO| 3,45 
16 2.74 2,17 1,99 8.53 | 10,2 10,3 6,13 4,69 | 13,8 T:57 4,83 3,45 
17 2,74 2,35 3.17 8,88 cpr 10,2 9,05 sa 12,9 7:25 403 er 
1 2,74 2,35 2,17 924 9 ° 10,2 x34 3 12,0 4.83 3 
19 2,74 | 2,35| 2.35 9.24 | 9,12 10,2 8.70 6,39 | 12,0 È 8,85 | 2,99 1941-51 Estate | Autunno | 
20 2,74 | 2:35 2:35 9.61 11,0 Ti 10,5 10,8 ,92 | 137 2,99 aaa resa 
21 2,74 | 235] ‘2,35 8,09 | 10,6 | 8o4| 10,5 | roI | 172 7.79 | 277 PORTATA Ijsec. IJsec. Aff. | Def. | Am. | Def. 
22 2,74 | 2,35 35 | 10,8 7:76 | 908) 643) 152 9,69 | 1IS:I 713 | 277 kmq. mejsec hmg, quota; | cpengos.:: l-senaos; | posse. 
23 2,74 3,35 2,35 12,2 h.I3 g,08 6,12 Ix,7 8,05 | 12,8 2,77 i î 
24 2,54 235 2:74 | 163 6,81 8,38 10,9 8,60 | 11,2 6,18 2,56 | alia | 
n 3:54 2,35 2,74 | 149 pei Dea 673 | 13,8 pl 10,4 587 +a0 di giorni 9I || 9.14 | 414 | 7.1 | 33,1 i 
2 3,54 3,35 2:35 13,0 120 7: 5,83 11,3 ,60 | 23,3 5:57 3,5 i ciorni 182 19,0 1952 .. I12 | 202] 261 | 408 | 267 | 407 345 
27 234 | 235| (160| Mo | Ga0| 708| S83| 201 | Sol m7 | ss7| 256 “ sia si aa sab n co ui Pi ! 
i 2,54 2,54 | ‘1,99 | I40 130 8,45 5 73 7.93 | I6GI Si 2,35 i , . 
29 3,54 2,54 295 | 130 6,20 6,45 7.6) 3 7,92 | 13,7 4:99 2,35 de [TQ4L-I951 || 166 77 | 241| 283] 355| 309) 255| 170 
30 3,54 510 | 13,5 69 | 586) 6,41 8,29 | 7.921 124 444 | 3:35 Durata della portata media annua | a 
31 2:35 432 6,19 6,72 | 7,30 11,6 2,15 nel 1952... .... giorni 157 
TOTAL ; ì Durata della portata media annua Differenza ||- 96 35 [= 39|- 22 53 |- 42| 152 | 175 
Srz4 | #02 | 77,53 ] 26854 Rei Raiti Ri e verioto 194I-51 . +. giorni 118 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 | ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-51 


Anxmo | Gen, | Feb. | Mar. | Apr, | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Axxo | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. 
| 
Q. massima: i dla | O. massima : 
mejsec. .'. . 21,3 3.16) 23,54) s.I0| 16,3 15,4 It,0 13.4 | 152 20,8 23,3 13.7 dad4 mefseo. . .|| 70,5 33 34 |'89 | 29,2 43,0 | 47,8 | 22,7 18,6 | 322 I3,I 70,5 47 
spet sii - || 100,9 | 143 | IL4 | 231 | 73,8 |] 697.| 498 | 60,6) 68,7 | 94I | 100,9 | 630 | 20,1 | : Ode img, . || 3190 | 149 | 54 | .40,3 | 132,1 | 194,6 | 216,3 |'102,7 | 84.2 | 145,7 | 59,3 | 3190 | 21,3 
. Moma: . MIDI è 
melsec. . . . 1,99] 2,35| 2,17) 99) 3.60) 619] <86) 473" 4.60] 698] 6oìl 4441 2,15 melsec. . .. 1,05 1,27] LIS|  LIS| LOS| 295] 40 3,5 3,0 2,60) 2,24) 1,85) 1,43 
eg Panni “ 9,00) 10,6 9,82 9,00) 16,3 28,0 26,5 21,4 21,2 31,6 31,3 20,I 9,73 sun, kmq. . 475 5,75 5,20 5,20 4:75| 13,3 18,I 15,8 13.6 r1,8 10,I 8,37 6,47 
. m i i Fai . media: 
mefsec, . . . 6.8o0| 2,81) 2,31) 2,49) £95| 10,4 8,24| 6,35|  7.67| 106 | rr, 69r| 3310 . mefseo, . . . 5,88) 1,99) 1,83] 2,96) 7.12| 13,7 | 12,2 7.84] 575] 495| 436) 5.17| 2,72 
si: Amg. . 30,8 12,7 10,5 1,3 40,5 47.1 37.3 28,7 347 | 4&,0 | 353,5 31,2 14,9 Re Rmg. . || 26,6 9,00] $,24| 134 | 32,2 | 62,0 552 | 35,5 26,0 22,4 19,7 | 234 13,3 
: USsO : ; 
ros me... . || 215,0 1,53] 578] 6,68| 232 | 27,8 | 214 | 170 | 20,5 | 273 | 310 | I79 | .887 ro6 me. . . || 185,5 533] 440) 7,93] 184 | 367 | 31,6 | 21,0 | 15,4 | 12,8 | II,7 sata 7,29 
Aff uz: » sia sl 973 34 26 30 105 126 97 17 93 | 124 140 8I 40 Feror via Bi 24 20 36 82 165 143 96 70 ST sa I | 33 
USSO USSO ; 
10° mc. . . . || 2493 5,53 6,85 9,06| 20,1 15,5 25,9 19 294 31,8 & 21,7 | r2,1 | _ ToSme, ..|| 2248 xI,5 13:7 LI,7 17,5 24.1 25,8 29,3 23.4 19,7 11,7 25,0 11,5 
nati ‘afo - | 1128 35 31 4I 9I 7o II7 158 133 144 » 98 | 55 en s È . |IO0I7T | 53 62 53 79 109 |II7 133 1O6 89 53 113 52 
di IT Mic 
(mim.) . . |. 155 |- 9 5 ZI ip: i 20 8I 40 zo 2 17 15 MIN.) . . + 178 28 43 17 - 3 — 56 - 26 36 36 32 hi 52 19 
Coefficiente di s sl | None di | 
LLSRO 


deflusso . . 0,86] 1,36| 0,84) 0,73 Lisi 180) 0,83] 0,49] 0,70) o0,86| o,84| 0,83 0,73| Wi 0,82| 0,46| 0,32] 0,68| 104/ 1.51| 1,22| 073] 0,660 0,64! 0,98] 0,54] 0,63 
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XII MIS A PONTE S. ANTONIO 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


a) - Bacino di dominio: kmg. 114; (parte permeabile: 86%); altitudine media: m. 1234; (max. m. 2853); distanza 
dalla confi. col Cordevole &m. 4 circa; inizio delle misure: anno 1946. 

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 385* s. m.; inizio delle osservazioni: anno 
1946; massima piena: m. 3,20 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,23 (31-I-1947). 


_—_————pR@(eoao1a1l1li "'r————————E IZ: I@Z 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. | 


Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |settem. Ottubr.{Novem,| Dicem. 
n > _ | 
I 2,38 | 1,73. 1,82 9,00 | 4,II 2,43 2,06 2,61 3:39 | rO9,I 
2 2,38 1,73 1,82 | 10,8 4.33 2,43 2,06 | 2,39 3II | IT6 
3 2,34 1,73 1,92 8,57 6,96 2,58 2,06 2,39 2,98 8,95 
4 2,34 1,65 1,92 6,25 | 11,8 2,58 2,06 2,29 2,51 6,32 
5 2,24 1,65 1,92 432 | 179 247 1,97 2,19 | 12,6 471 
6 2,13 1, 1,82 3:7I 9,89 2,47 2,40 2,09 8,95 3:91 
7 2,13 1,65 1,82 3,53 7,73 19 2,40 2,09 6,32 3:41 
8 2,02 1,65 1,82 3,19 5,94 3,05 2,18 2,20 4:28 2:99 
9 2,02 1,65 1,73 3,03 5,06 3,22 2,18 2,10 | 2335 2,99 
10 2,02 1,65 1,73 3,19 4,56 3,40 2,10 3,03 6,32 2 
II 2,03 1,65 1,73 3,19 5,94 2,94 2,10 3,42 471 2,86 
13 2,02 1,65 1,73 3.19 1,34 2,80 2,00 2,21 23,5 3:74 
13 2,02 1,73 1,73 19 96 3,10 1,92 2,03 8.1I 2,74 
14 1,92 1,62 1,73 3,03 456 | 7,80 1,92 | 1951 494| 2:74 
15 1,92 1,73 1,73 319 433 3:43 | 174 1,95 4,09 2:74 
16 1,93 1,73 1,73 3,19 «II 3:61 3,38 2,24 3,41 274 
17 1,92 1,73 t,73 3.19 3,71 2,69 | IO0,I 2,24 2,99 2.40 
18 1,92 1,65 1,73 3.93 3,52 2,45 3:73 2,24 2:99 2,30 
I9 1,92 1,65 1,73 3:03 3,33 2,45 3,40 2.34 3:86 2,30 
20 1,82 I, 1,73 3:93 3,16 2-45 2,95 | 728 2,99 2,30 
21 1,82 1,57 1,73 3:35 2,99 | 2.45 2,69 | 4:04| 2,99| 454 
22 1,82 1,57 1,92 19 2,99 È 2,35 3,86 2,74 | 192 
23 1,82 1,65 2,03 do56 2,99 2, 2,24 3:07 2:$I | 11,3 
cd 1,92 1,82 2:13 | 2 2,53 2:47 2,84 2,95 2,40 645 |, 
25 1,82 | 1,82 2:13 | 19,9 2,68 2:36 3,42 3,53 2,62 5:32 
26 r,82 1,82 2,36 T:73 2,54 2,36 2,36 2,51 53.7 
27 1,82 1,82 2,13 157 2,54 2,15 2,26 2:83 2,51 16.7 
28 1,73 1,82 2,36 6,96 2,54 2,15 2,72 2,71 2,40 10,9 
29 1,73 1,82 3.19 6,25 2,54 305 | 12,5 2,60 2,74 
30 1,73 6,60 4,56 2,43 2,05 3:78 | 3:55 2,99 6,45 
3I 1,73 «IT 2:43 2,86 3,39 5:57 
Torari || 60,96 | 49,44 | 66,30 181,52 | 153,74 | 84,65 | rro,39| 85,89 | 160.96 | 287,93 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 
ANNO | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. 
Q. massima : 
mefsec.. . . 62,3 2,38 1,82] 6,60| 29,6.| 17,2 7.80) 174 7.28| 23:5 | 53:7 | 623 3,56 
Prigioni a: ». || 546,5 | 20,9 16,0 57:9 | 259,6 | 150,9 | 68,4 | 152,6 63,9 | 206,1 | 471,1 | 546.5 31,2 | 
. IMmuInma : 
mefsec. . . + 1,57 1,73 1,57 1,73 3,03 2,43 2,05 1,92 1,95 2,40 2,30 2,87 2:39 


fig kmq. PI 13,8 15,2 13,8 15,2 26,6 21,3 18,0 16,8 17,1 21,I 20,2 25,2 21,0 


mofsec. . . 426 1,97| ry70| 2.14] 605] 496| 282] 3,56| 2,77] 5.37] 39] 7.65] 2.79 
Ilsec. kmq. i 37,4 17,3 14,9 18,8 S3,.I 43,5 24.7 31,3 | 243 4m.I 81,5 | 67,1 24,5 | 


to5 me... . || 134,6 5:27] 427| 5173| 157 | 13,3 7:31] 9,54| 7.43] 139 | 249 | 198 7,47 | 
ERE Lux: 46 38 50 ‘|. 138 I17 64 83 65 122 218 174 66 


ro6 me. . . | 163,5 5,59 6,38 5,59| 15,0 12,4 14,0 | 22,1 | .136 | 20,3 24,7 15.5 8,21 
mi... . . |{1434 49 s6 49 132 109 | 123 194 |tI19 |178 |217 | 136 72 
Perdite app.: 


|] (mm) . . . ll 253 3 18 |- x |-6 |- 8 Iri - I |-38 6 | 
| Coefficiente di 08 sa di 
| deflusso. . . 0,82 0,94| 0,68|] ,02 1,05] 1,07] 0,52] 0,43] 0,55] 0,69! I,00| 1,28) 0,92 


| PORTATE 
da 
| mefsec. 

62,3 60,I I I 8,50, 
S5.I (a) I 8.00 
55,0 50,1 I 2 7,50 
50,0 451 I a 7.00 
45,0 49:I o 3 6.50 
49,0 35,1 L4 4 6,00 
35,0 30,I (e) 4 5:50 
| 300 35,1 I 5 5,00 
35,0 24,1 o 5 4.80 
| 240 23,1 ? 7 || 460 
23.0 21,1 o I 4:40 
21,0 20,1 I 8 420 
20,0 I9.I 3 Ir 4.00 
19,0 18,1 o II 3,80 
18,0 I7,1 3 14 3.60 
17,0 16,1 I 15 3.40 
16,0 13,I o 15 3,20 
13,0 121 2 17 3,00 
12,0 1,6 I IB 2,80 
11,5 rI,I I 19 2,60 
11,0 10,6 2 21 2,40 
10,5 ro,t I 22 2,20 
10,0 9,51 2 24 2,00 
9,50 9,01 o 24 1,80 
9,00 8,51 5 29 1,60 


Primavera Estate 
ASA, | Dea. | Afa. | Def. | Am. | Def.| 
musni. | suum. | mene. 

i di giorni or 
di giorni 182 A 
di giorni . 274 | . 331 
Durata della portata media annua 

nel 1959 . |. «+. +. gQiormi 70 


Durata della portata media annua 
nel periodo 1948-51 . . giorni 104 


|— O | __  ———m@y———1___——_—@w| |. (’0‘——’’ rr - _—————é@66 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948-1951 


Anno | Gen. | Feb, | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | sett | Ott. | Nov. | Dic. 


Q. massima: 
melsec. . . . || 118 18,4 | 83,0 | 24,5 19,8 194 16,2 OI 80 | 242 16,3 |.1I8 13:7 
Ifsec, hmg. . |\1ogs.t | 161,4 | 728,1.| 214,9 | 173,6 | 170,2 | 143.I 79,8 | 70,2 | 212,3 | 143.0 [1035,1 | 120,2 
». mMumuma | 
Rica L% 0,79 I,l4 t,28 1,14 1,16 2,97 2,16 1,49 1,02| 0,92 0,79 1,47 0,87 
Ifsec. hmg. . 6,93 | 10,0 | IIt,2 | 10,0. 1,02| 26,1 | 18,9 | 131 | 895) 8,07) (6.93| 12.9 7.63 
Q. media: i 
mejfsec. . . - q47| - 312] 494) 19) s53| 7IsÌ 561) 336] 2,70) 2,75] 2,65) 952) 3,33 
civ king. . | 39,2 | 27,4 | 433 | 280 | 485 | 62,7 | 492 | 29,5 | 237 | 241 | 23,3 | 83,5 | 29,2 
usso : 
106 sic. » . || 141,0 8,36| 12,0 8,54| 14,3 19,2 14,5 9,00 7,23 7,13 T.IO|] 24,7 8,02 
ment. . . . . ||1237 73 105 75 125 169 128 79 63 6a 62 218 7B 
Afflusso : . 


105 Me... + - 175,3-| 160 | 17:7 479! 17,9 15,0 15,8 13,2 12,8 12,6 12,0 | 28,7 8,78 
misti. . . . . ||1538 140 155 2 157 132 139 II6 113 til 105 253 m 
Perdite app.: 


mine.) . . + ||-30I 67 so |-33 32 |-37 II 37 49 49 43 4 |--I 
Coefficiente di 
eflusso . . o,B0 0,52] 0,68 1,79] 080 


1,22] 0,92| 0,68] 0,56) 0,56) 0,591 0,87 1,01 |f 


CI 
oa ni la 
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XIII. - PIAVE A SEGUSINO FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


= tà. 1 


Altezza Altezza 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE PORSZIE | Fo bi MEMBRA [cs QRROE 
sd su sn sa da a MUSOSA trica trica 
a) - Bacino di dominio: &mg. 3333; (parte permeabile: 76%); aree glaciali Amg. 6,22; altitudine media: #m. 1343 (max mefsec. | mefsec. | (giorni) = Mel sà imeleni: 


mi. 3342}; distanza dalla foce: km. 95; inizio delle misure: anno 1913. i 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: {con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 200 s. m.; inizio delle 
osservazioni; novembre 1925; massima piena: m. 5,40 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,05 (27-11-1933). 


‘Eu LL TEEM-<WIEE-tlliii{|»}|]]|ÌÎÎÎI-z‘’’’’’/r rr rrrrrrrrT————. . mm.66ÉÉÉEEERPPgPRBBPII6i 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. Raz || gue: | “Sila, 1 


r,10 40,0 1,90 | 229 


Genn. | Febb. | Marzo | Aprile | Maggio| Giugno | Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr. | Novem.| Dicem. 


I,00 29,0 1,70 168 
T,I5 45,0 2,00 259 
| 1,20 51,0 2,10 289 
| 1,30 67,0 2,20 320 
1,40 88,0 2,30 350 


1,50 107 2,40 380 


15 co4 hia dai bd 


1,60 | 1390 2,50: | 410 


i WPONNHIOLEHPOLdHhl CGHhan UO OHO 


PORTATA 


di giorni 182 
di giorni 274 - 


TOTALI || 1109,2 | 922,2 | IZII,I | 2000,7 | 2404,9 | 1765,1 | 1928,3 | 1847.7 | 2636,7 | 5001,5 | 3228,5 | 1363,5 


Gen. 


Amno 


| Feb. 


577 640 595 724 635 
19,6 | r7.9| 19,0! 18,5 | 22,9 | 342 | 39,6 | 28,9 


51,3 49,1 66,4 | 100 159 159 99,3 77.8 71,3 80,7 


106 me 278,9 137.4 177.8 | 259,2 | 425,9 | 388,8.| 266,0 | 208,4 | 184.8 | 216,1 
Afflusso . 
Rui dr 1244 33 4I 37 rr6 86 117 13I 126 172 208 114 63 3 135 | 13 rt9 116 129 


(1) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico (vedi annali 1941). 


Li 
L4 


10 
= \ 

Î 

XIV. - BRENTA A LEVICO FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE | 

= nn 

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE POREAXE | 

a) - Bacino di dominio: &mg. 121 (parte permeabile: 59%); altitudine media #. gor; (max. m. 2150); distanza dalla ca | 


foce: km, 167; inizio delle misure: giugno 1929. melsec. | mejsec. 


b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 435,21 s. m.; inizio delle 
osservazioni: giugno 1929; massima piena: m. 1,810 RAR): Marra magra: m. 0,06 (7-V-1935). 


us 4:99 481 I I 2,00 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mecfsec. . | 4&o | 341 n] È Lo 
Mese |l' I EDI E Li i ORE | 3.40 3.11 3 4 1,80 
Mio | Genn. | Febb. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto [Settem. Ottobr.|Novem.| Dicem | | 3,20 3,01 6 to 1,70 ii 
: | | 3:00 2.91 6 16 1,60 I 
II I,45 | T,I0 1,89 2.39 1,38 | 1,52 0,658 0,940 2,II 2,90 2,81 2 18 1,50 | 
2 2,06 1,45 | LIO 2,48 2,39 1,38 | 1,52 0,658 | 0,775 | 0,940 1,99 2,48 2,80 2,71 4 sa 1,40 de 
| 3 2,06 Gas: L10 3,08 | 2,39 1,38 | 1,56 0,658 | 0,8 1,18 2,23 2,35 n 
| 4 2,06 | 1.35| 1I0 2,48 I, 1,56 | 0,666| 0,775] 1,42 2,10 | 2,35 2,70 2,61 3 25 1,30 i 
5 2,06 1,35 1,10 2,00 |. 3,23 I,$I | T,56 0,666 | 0,775 1,42 2,10 2,24 RE 2,51 4 29 1,20 
6 1,94 1,35 | 1,08 2,13 1,40 | 1,43 0,666 | 0,775 | 1,56 2,10 2,24 | i ea i 
7 2,06 1,35 | 1,08 2,00 3:23 1,66 | 1,43 0,666 | 0,775 | 1,56 I 2,35 | +50 2,41 6 35 mIo 
8 1,94 1,25 1,08 1,76 2.96 1,66 | 1,32 0,666 | 0,79I 1,56 I,86 2,24 zi 31 10 4 1,00 
9 1,94 | 1.25| 1,08 1,76 | (3,55) 166] 132 | 0,752] ov79r| 1,56 1,73 | 2.24 3 ; 5 
Io 194 34 1,08 ner 3,15 1.81 | 1,32 0753 0,791 1,57 1,73 2,24 2,30 2,21 19 64 0,900 x 
tI I 14 | 107 1,62 3,15 1.70 | 1 0,79I | 1,57 1,73 2,24 ; 
12 r,80| 114| t,07 1,48 | 3I5| 90 = 0,688 | 0,880| 1,57 1,61 | 2:24 | (Ade ni A 74 cana | 
13 1,66 1:14 1,07 1,48 2,95 1,59 | T.,20 0,688 | 0,880 1,57 r,é1 2,24 2,10 2,0I 14 88 1700 
14 1,66 1,14 | 1,07 T,48 2,95 1,85 | 1.20 0,688 | 0,806 1,43 t,49 2,24 | 
15 1,66 1,27 1,07 1,48 2,79 1,85 | 0,935| oxmg8| c0,806 | 1,30 1,49 2,24 | 
16 1,66 1,27 | 1,05 1,46 2,79 1:77 | 0,935 | o688| 0,385] 1,18 1.49 2,24 | 
i 17 1,66 1,27 1,05 1,46 | 2 1:77 | 0,935| 688] 0,885 | 0,945 1,49 2,11 
| I8 1,66 1,27 1,05 1,46 2,49 1,77 | 0890 0,688 0,816 0,945 1,49 2,II 7 : 
19 1,66 1,27 1,05 1,46 | 2,36 1,77 | 0,890 | 0,688] 0,748! 0945 t,74 2,II Primavera 
20 Ly54 1:27 1,05 1,39 2,21 1,77 | 0,780 | 0,688] 0,826) 0,945 4,99 2,11 
2I 1:54 1.12 | 1,04 1.39 2.10 1,91 | 0,780] 0,766) 0,910 | 0,945 3,08 2,11 : 
| 22 1.54 1,12 | 1,04 1,60 2,10 I,g0 | 0,706 | o, 1,03 | 1,17 2,95 a.II i 
23 1:54 1,12 T,0g 1,60 |' 2,10 I,é0 | 0,706] 0,698 | 0,840 | 3261 2,95 1,98 | 
24 1:54 1,00 | T,04 2,14 2,10 I, 80 | 0,706 | 0,766] 0,840 | 2,37 2,95 1,98 
| 35 1,66 I,II 0,920 2,14 2,10 1,70 | 0,643 | 0,550 | 0,840 1:77 2,83 1,98 di 'aivci 
26 1,66 nII | 0,920 2,35 1,96 1,62 | 0,643 | 0,766] o.84o0| 2,25 3 1,98 | ì giorni SI 
i 27 1,66 m.II | 0,920 2,61 |. 1,96 1,62 | 0,643 | 0,766] 0,840| 2,25 2,71 1,83 di giorni 182 
| 28 1:54 nII | 0,920 2,53 1,85 1,62 | 0,643 | 0.766| 0.,930| 2,25 2:71 1,83 dil'élarata 
29 1:54 T,II 0,920 3,45 1,75 1,52 | 0,7I6 0,766 | o:851 2,25 2,59 1,67 Bi 74 | 1930-1932 
30 1.54 1,17 2,39 1,50 T,52 | 0,716 0,766 | 0.851 2,25 2,59 1,67 1936-1043 
3I 1354 1,39 1,38 0,658 | 0,698 2,25 | 1,67 Durata della portata media annua nel 1946-1951 
sai corra T seal cost enna ana | Pra snai FORD 0 en da . giorni 170 
TOTALI | 5418| 35,38 | 33,72 | S7.17| 77:33) 5005] 32,725 | 22,062 | 24,801 | 48,475 | 67,24 | 65,90 Durata della portata Mina soi uo i 
; periodo ‘009 19468 "© giorni 129 Differenza | | 
—TInzi ———+»+—+—+—+_——_ ——nmm——>—>}> >' >—-<«x«g«xx <-»_ÀM- *”"rr1# == = - EE —_—r :=r...CVv _ | 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1030-32, 1936-43 e 1946-51 | 
———_— ———r— rr __1—111z@_@_—_—_—_—_——_——_—___n_0000___—____1_0_—_  _tt_0‘ —__"e e e uom EILiE<EEREeÌ}{ RREwurEEtrEEwwww I 
ANNO | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag.| Giù. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. Axxo | Gen, | Fo. | Mar. | Apr. | Mag. Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. i 
Q. massima: . i 2 | ; | Yi Q. massima : i l 
Ifsec, kmq. 4,99 2,06| 1.45] 1,29 3,08) 3,36] 1,91) 1,56 | 0,850] z,02 | 2,61 4,99| 2.48 mefsec. . . » || 141 GI | r4,Ii | 10,0 | 133 9,1 9,0 5:7 48 8,6 | 11,8 | 12,0 6,8 
ou «| 41,3 17.0 12,0 | 10,7 25,5 27,8 15,8 | 12,9 7,02 8,43 | 21,6 41.2 20,5 Pieri Amg. . | 116,5 50,4 | rI6,5 82.6 | 109,9 75,2 14.4 47.3 39.7 TI,I 97,5 99,2 56,2 
minima : , minima: ; 
mefsec. . . 0,643 I.54f T1,00| 0,920] r1,39| r,38| 1,38| 0,643| 0,658] 0,698| 0,940] t.,49| 1,67 melsec. . « + 0,14| 0,32| 0,44l 0,44] 0.40) 0,51] 0,39 0,14] 0,18| 0,32] ,0.40| 0,32) 0,38 
ue. a: 531 | 12,7 8,26] 7.60 | 1r,5 | 11,4 | IL4 | 531 | 5:44 | 5:77 |[.7.77 | 12,3 | 138 Pra past i - 1.16| 2,65) 3,64) 3,64) 335] 421) 322) nI6| 49) 2,64) 331) 2.64) 314 | 
melsee. . . .|l 1,55 1,75] 1,22| 1.06 1.91] 3,49] 1,67] 1,06 | oy7xt) 0,830] 1,56 2,24| 2,13 mejsec. . . . 1,98| 1,75] 183] 210) 2,46) 2,73] 245) n80| 138) 143] 1,67) 2,25) 197 | 
DE hmg. .| 12,8 | 145 | 10,1 | 8,76 | 158 | 20,6 | 13,8 | 8,76 | 5,88 | 6,86 [129 | 18,5 | 17.6 | Micart kmq. . || 164 | 145 | ts, | 17,4 | 20,3 | 235 | 20,2 | 149 | r1L4 | In8 | 13,8 | 183 | 163 
USSO | ; USsso | sid 
105 me, . . . || 49,1 4,68] 3,06) 2,83 494| 667) 432) 2.83 | 1,91 | 2,15 | 4,18 5s.81| 5,69] 105 me, . . + 62,4 469] 4,43] 5.62) 6,38) 7,29] 6,35) 482] 3,70] 3,71) 447| 5:73] 5:28 
| e . 406 39 26 |23 40 | 55 36 |23 16 18 35 48 47 | | ji - «|| 516 39 36 46 . | 53 59 53 40 31 31 37 47 44 
105 me. . . . {116,4 2,90 4:36] 472 Lt,4 II,4 14,9 | 11,7 8,95 | 11,4 12,3 13,3 9,08 | ca me. - + ||139,4 6,78 E,59 8,35| ILI 18,4 14,9 1450 | 11,2 14,8 10,9 13,I ria 
hier 05 so. 962 24 36 39 94 dd 133 97 T4 94 t02z zio 75 | “PAT si » || 1I52 56 7I 69 92 153 125 116 93 | 122 90 - | 108 | 
Mi. pr 556 = 35 Io | 16 54 39 87 | 74 58 76 67 62 28 è an cs È 636 17 35 23 39 93 70 76 62 9I 53 61 16 | 
deflusso . . .|| 0,42 1,63| 0:72] 0,59 | 043| 0,59] 0,29] 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,34 | 0.44] 0,%63/ deflusso . . 0,45| 0,70) o,s:| 0,67) 0,58) 0,39) 0,43] 034| 0,33] o035| 0,41) 0,44| 073 | 


XV. - CEGGIO A MASO COSTI 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. 
a) - Bacino di dominio: . 19,5 (parte permeabile: 31 %); altitudine media: m. 1722 (max. m. 2321); distanza dalla 
3 confluenza col Brenta fm. 6: inizio delle misure: marzo 1951. 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 870* s. m.; inizio delle osservazioni: anno 
1951; massima piena; m. 2,18 (8-XI-r951): massima magra: m. 0,13 (8-I1-1952). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 
Marzo | Aprile | Maggio Giugno| Luglio | Agosto | Settem.|Ottobr.|Novem.| Dicem. 


I 0,263 | 0,188 | 0,173] 1,06 | T,I11 | 0,360] 0,330) 0,527 | 0,537 | 3,38 | 1.17 | 0,452 
2 0,240 | 0,183 | O,19I1 | 1,06 0,970 | 0395 | 0,300) 0,630| 0,537 | 3,99 0,950 | 0,452 
3 0,240 | 0,183 | 9,210] 0,860] I.II 0,445 | 0,300 | 0,915 | 0,484 | 2,52 0,855 | 0,452 
4» 0,240 | 0,183 | o,zi0| 0,692 1,95 0,445 | 0,260 | 0,795 0,484 | T,9I 0,820 | 0,452 
5 0,240 | Oo,I80 | 0,210) 0,577 | 2,94 0,415 | 0,233 | 0,682| 0,439 T44 0,709 | 0,406 
6 0,221 o,I8o 0,210 0,527 2,19 0,380 | 1,35 0,620 | 0,537 1,16 0,709 0,363 
7 0,221 o,180 | 0,181 | 0,479 1,84 0,495 | 0,567 | 0,620 | 0,537 I,0I 0,654 | 0,362 
BR 0,221 | o,Igo| o,18r | 0.479| 160 0,405 | 0,567 | 0,567 | 0,487 | 0,875) 0,603] 0,362 
9 0,221 | 0,169 | 0,158 | 0,527 | 1.49 0,607 | 0,722 | 0,567 | 0,537] 0,810] 0,603] 0,318 
10 || 201 | 0,169 | o,rs8| 0,682 | 1,49 0,559 | 0,722 | 0,567 | ©,537| 0.755] 0,550] 0.318 
II 0,203 | 0,169] 0,158 | 0,738| 1,49 0,515 | 0,665 | 0,507 | 0,580 | 0,755] 0,550) 0,282 
12 0,203 | 0,169) 0,158 0,680 1,49 “| 0,472] 0,665 | 0,459 1,80 0,698 | 0,550 | 0,282 
13 ; 0,203 | 0,169 | 0,158 | 0,680 1,22 0,559 | 0,607 | 0,459 1,55 0,642 | 0,453 | 0315 
14 0,203 | 0,159] oI58| 0,680] 1.07 0,930 | 0,553 | 0459 | 1:25 0,642 | 0,453 | 0,315 
15 0,203 | 0,159 | 0,158 | 0,680 | 0,945 0,762 | 0,553 | 0,459 I,0I 0.590 | o,410 | 0,315 
16 0,203 | 0,159 | 0158 | 0,728 | 0,835) 0,762] 0,553] Ois]| o.8/0| 0,590) 0,410 | 0,278 
17 ‘0,203 | 0,159] 0158 | 0,728 | 0,855] 0,762| 0,553] 0,497 | 0,698 | 0,590) 0,410 | 0,278 
18 0,203 | 0,149 | 0,158 | 0,728 | 0,835 | 0,700) 0,553) 0,449| 0,590 | 0,537] 0,368) 0,278 
19 0,203 | 0.149 | c1s8| 0,672 | 0,722 | 0,647] 0,499| 0,547 | 0:642| 0,537| 1,46 0,278 
20 0,203 | 0,149 | o:I71| 0,620] 0,670) 0,647] 0,499| 0:765| 0.590) 0,590) 0,956| 0,278 
31 0,190 | 0,149 | oi71| 0,672 | 0,627 | 0,587| 0,499 | I17 0487 | 2,03 0,715 | 0,278] 
22 0.190 | I60 | ost53| 0,728 | 0,577 | 0,539 | 0,448 1,08 0487 2,15 0,607 | 0,236 
23 0,203 | c.I60| c.171| 0,728) 0,577 | 0,539] 0,448 | 0:949| 0,487 | 1,67 | 0,554] 0,236 
24 0,203 | 0,660 | I7I | 5,02 0,539 | 0,495| 0,448 | 0.940) 0,439| 1,25 0,504 | 0,236 
25 0,203 | 0,173 | o,190] 3,40 | 0,495 | 0,452| 0,448 | 0,875| 0,439] 1,16 | 0,455| 0,236 
26 0,203 | 0l9t | O:I7I | 32,17 0,452 | 0,452 | 0,448 | 0,810 | 0,537 | 4:85 | 0,455| 092 
27 0,203 | o,Isr | o,I60| 1,69 0,420 | 0,410| 0,448 | 0,598] 0,487| 497 O,gII | 0,236| 
28 0,186 | 0,191 0,160 | 1,46 0,420 | o,gio | 0,479 | 0,642 0,439 | 3.14 O,4II 0,205 
29 0,186 | 0,173] 0,290| 1,27 0,395 | 0,375] 0,630 | 0,590] 0,487 | 2,29 | 0,367] 0,205 
30 0,186 0,402 1,18 0,395 | ©365 | 0,577 | 0,590 | 0,487 1,8I 0,367 | 0,205 
31 0,186 0,360 0,395 0,527 | 0,537 1345 0,205 


—— ———T i--—————— | --——_FSTTVSV -22|\ —P—_'—-|/---—- '"-£&€r--"|-—|\r_———-|_rr_r 


Ott. | Nov. Dic. 


0,930) 1,35 1,17 | 1,80 497 1,46 


melsec. . , ‘ 5,02 | 0,263] Oo,191| 0,402 
47.7 | 69,2 | 60,0 | 923 (|254.9 | 749 


Ifsec. kmq. - || 257.4 | 135 9,79, | 20,6 


150,8 


mefsec. . . + o,149| 0,186] 0,149] 0,153| 0,479| 0,395| 0,360) 0,233! 0,4I5| 0,439| 0,537| 0,367 

Ifsec. kmq, . 7.64 | 9:54 | 7.64 | 7:35 | 24,6 |20,6 | 18,5 | 11,9 |213 |22,5 |27:5 | 18,8 
O. media: i 

WOGISIC: o 0,634] o,210| o,t7o| 0,189] 1,07 1.04 | 0,527] 0,531| 0,657| 0,647| 164 0,616 

ifsec. hmg. . | 325 | 10,8 8,72 | 9,69 | 549 | 533 |27.0 |27,2 |337 |322 |B4t | 36,6 
Defiusso : 

1ro5 me... , 20,I 0,56 0,43 0,51 | 2,78 2,77 1,36 1,42 1,76 1,68 439 1,60 

een 1028 29 23 | 26 143 142 70 72 go 86 225 82 
Afflusso: 

IOî ME. . . + 18,5 043 0,60 0,57 1,62 1,13 2,40 2,38 1,50 2,07 2,79 1,40 

mint. + . . . || 950 23 af Lio 83 58 123 122 m 106 143 72 
Perdite app. : ‘ 


mit.) . . . | 78 mat ; d 3 -84 53 50 -13 zo -B2  Jro 
Coefficiente di 
deflusso , . 1,08 1,32 O,7I 0,90 


1,72 I,45 0,57 0,59 1,17 o,8I 1,57 | 1.14 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


PORTATE 


PORTATA 


di giorni 9I 
di giorni 182 


di giorni 274 


III 


II2 


XVI. - BRENTA A OSPEDALETTO l FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE POBDATE 
a) - Bacino di dominio: Amg. 465 (parte permeabile: 51%); altitudine media: m. 1192 {max.. si. 2592); distanza i da DI 
dalla foce Am. 140; inizio delle misure: "febbraio 1928. | me/sec. | me/scc. 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (sp. d.); quota dello zero: tm. 301,69 s. m.; inizio delle osservazioni: i 
sN 1928; massima piena: m. 1,02 (12-XI- 1951); massima magra: tt, -0,13 (13-III-1944). | 
| 31,6 31,I I I 8,50 8,01 9 gr 
= = —=—==—="="="=- —‘—____nm@Òop@r | 310 29,1 o Li 8,00 TSI 15 107 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. | 29,0 | 281 I 2 7,50 | 7.01 21 128 | 
| 280 25,1 fe s 7,00 6,51 23 ISI | 
Fran | Maggio Giugno Luglio | Agosto |Settem. [Ottobr. Novem.| Dicem. | or a : 1 bia o pe sa 
i | |] 23,0 23,1 I 5 5,50 5,01 RA saio 
2,0 2I,I 2 7 00 451 2 
1 349 2,80 385 | 12,t 6,20 2,96 80 5.14 | [24,8 10,9 7.08 || | rg 20,1 I 8 ia 4,01 24 366 
2 3,49 2,80 4,02 | 11,8 6,20 | 283] [3,50 487 | 121,4 10,6 732 20,0 19,1 3 tI 4,00 SI 15 281 
3 3.49 | 272| 422) 13I 6,63 | 2,83 150 465 | LIB 103 7,22 19,0 18,1 3 14 3.50, 3,01 32 313 
4 349 | 2,72 4:76 | 180 7,56 2,83 | [3,40 4,45 | {16,9] 959 | 7.22 18,0 17,1 2 16 3.00 3,81 22 335 
5 3,24 2,58 | 524| 207 819 | 2,83| [3.4o]| 4:25 | [15,0 8,93 | 6,51 17,0 16,1 s 2I 2,80 2,61 5 340 
6 3:24 2,58 5:50 | 197 8,62 | 287] [3,30 8,86 | [14,6 "61 | 607 16,0 15,1 I 22 2,60 2,41 7 347 
7 3.24 2,50 576 | 17,0 82 3,50 330 5.44 | [1347 8,29 | 6,07 15,0 14,1 8 zo 2,40 2,21 2 349 
8 3:24 | 2,50 5:44 | 16,2 7:35 3,08 | [3,30 S14 | 113,3 7,66 | 6,07 14,0 13,1 II 41 2,20 2,01 3 352 
9 2,98 | 250| 512] 17,3 716 | 3,46 peo 5.14 | [12,0] | 707| 6,15 | 130 | 131 9 50 2,00 1,81 2 354 
i 10 2,98 | 2.41| 480] 185 6,99 | 433| L410 [10,8] 6.78 | 6.15 12,0 11,1 7 57 1,80 1,61 5 359 
II 2,98 | 241| 477) 169 6.99 | 433| (470]| 12,4 | [9.80]| 6.60| 6,15 11,0 10,1 8 65 nio | “igtil ‘E 360 
12 298 | 227| #52) I50 6,64 | 357] [470]| 313 | [8.60]] 6,14| 5,35 16,5 9,51 5 70 1,40 1,21 4 364 
13 2:98 | 2:27| 449| 135 7:64 | 3:38] [4zs]] 12,0 | (7.soll s598| s#35| 9,50 9,01 4 74 1,20 1,12 2 366 
Ig 3,26 2,18 4I6 | 135 14:3 3.20 «IO 10,7 6,90) 5:79 5:35 9,00 8;sI 9 83 i 
15 3,14 2,08 465 | 17,8 13,6 3,20 | (5,20 9,14 6,00] 5,91 491 
16 2,08 | sa0| 12,2 | 13,2 3,66 ,50) | Baz | i600j| s74| s.14 
17 2.89 1.94 5:75 | 117 12,5 3.33 | [soo]| 822| [s75]| 7.03) 5:32 
18 =” seo 6,06 | 10,8 ud 3,15 ero: 7:95 een n sui PRRESIIA LIA == 
19 2.59 | I 6,06 LD 94 3,03 5,50) 914 7,90 3I 
20 ; 89 | 172 6,78 8,39 T.4I 3,81 [ i 8,83 Ero. 15,6 486 | | Periodo NEO rice | 
21 2,89 1,72 7,53 7,83 5:43 445 [8,90 8.21 | [18,6 12;0 «86 — I di ] I 
22 | 89| 162] 7531 7 542 | 5:25 | [10,5] | 7:94|lis0] | 101 | 444 PORTATA | Ifsec. | ceservazionell Pi | Dell.| Afi | Def. | ASL | Dell | Al 
23 2,89 1153 8,01 7,40 5.63 6.14 | Î9.75] 7.64 | [13,8] 9,71 didd mon. | mini, | mim. | nem. 
24 3:04 1,38 | 31,6 7.17 5.40 7:31 lp 7.09 | [13,3] 932 | 415 = 
25 O 3:04 1,29 | 22,3 695 5.09 131 790) Ha CO sn; 415 
pi sl 3.04 1,29 14,5 hp 4 I vi LÌ Ò Rei=] 2 27 dT5 di giorni gI 8,06 17,3 ri,B 25.4 | # 
27 2,92 1,12 | 14,5 6,80 417 735 | [6.30]| s.9t 2, 8,27 | 4.15 PS È | 
28 i 2,92 r,12 13,2 6,63 3.83 6,82 [5,50 6,49 pal 7,58 415 di giorni 182 || 5,81 12,5 5,5 rII,È 10952. . è» GI 230 207 126 308 96 351 171| 
29 280 1,28 12,9 6,46 3,49 567 | [s.00 .20 | [16.9 7,23 | 3,92 i TIR 2.91 A | 
30 Î 1,85 12,7 6,31 3,23 4.61 470 6,20 | [14,6 6,86 3.92 | cielo 274 3:73 0 Essi . 1929-I95I 180 gl 299 | 2II 328 187| 320 144| 
31 | Gate 6131 polini 479] [12,5 3:93 | Durata della li media annua nel - i 
| TOTALI 89.10 | 63,76 | 245.92 sit fd menti 132,34 | 162 219,07 | 427,25 | 276,41 | 164,62| viag + FSE | 
| 4 ’ #70 s » i Durata della fiorita media annua nel Dilferenea: Il ng 139|- 97|]- 8s|- 20|- st I a7|| 
periodo 1929-51... .-. giorni III 


— — rn" =eoEemMaNn«e=«c«=c=”?"r1"">vmvC-—r”- 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 | 
ANNO | Gen. Feb. eb. | Mar. | Apr. 


Mag. | Giu. | Lug. | Ago. 


Sett. Le Ott. | Nov. Dic. 


lo. massima : | | i I 
31,6 7.60] 3,49] 2.90/ 316 | 20,7 | 14,3 7,35] 10,5 | 12,4 | 288 | 21,8 7.22] melsec. . . . || rat 23,8 | 63,5 | 448 |) 86,0 | 80,0 | 530 | 32,6 | 43,3] 63,0 | 650 | 141 27:5 


| oa kmg. . 68,0 16,3 | 7.51] 6,24] 68,0 | 445 | 308 | 15,8 | 22,6 | 26,7 | 61,9 | 46,9 | 15,5 Ilsec. kmq. . || 307,2 s1,2 | 136,6 | 96,3 | 184,9 | 172,0 | 1140 | 70,1 | 9331 | 135,5 | 139,8 | 303,2 | 591 
DO. minima : . minima : 
| - Ù 83 
melsec. |. . 1,12 3.73 2,80 r,I2 3,85 6,3I 3,23 2,83| 3.30| 425 5:75 5,741 3.92 mese. . . + 077 o,7o| 0,51 0,52 1,33 1,90 1,36 1,02 1,77 1,49| 1.02 0, 
l/sec. kmq. . 2.41| 8021 602] 2.41 828| 13,6 6,95] 6,09) 7.I0| 09,I4| 124 12;3 8,43 ti Amg. . 1,66 1,51 I,IO| Liz] 2,86| 409] 292] 219] 381] 320) 2,19| 1,78 
+ media : 1 | Q. media: 
melsee. . . 6,95| 5:64) 307] 306) #20) I1,8 T37| #27) 5:25) 7.30) 138 o,21| 31 melseo. . . . 454] 489) 580] 10,6 | 20,6 | 17.4 9,04] 652] 7.I0| 8,17] 104 6,70 
| De kmq. 14,9 12,1 6,60) 443) 17,6 | 254 15,8 Q,i8| 11,3 157 | 297 19,8 II4 si kimg. r0,4 10,5 | 12,5 | 228 | 443 | 374 19,4 | I4,0 | 15,3 | 317,6 | 224 | 14,4 
USso : | usso: 
105 me. . .|l 2196 | 15.1 Tiro] s.si| 21,2 | 315 | 191 | 11,4 | 14,1 | 18.9 | 369 | 239 | 142 105 me. . +. ||294,5 12,9 | 118 | 155 | 27.4 | gga | 451) 24,2 | 17.5) 18,4 | 219 | 269 Tra 
7 Ftp sc. | 472 32 17 12 46 68 4I 25 30 4I 79 SI 30 je . +++ || 63 | 28 25 33 59 19 | 97 52 38 39 47 58 3 
USSO i | DSSOo - 
105 me. . . || 456,6 930] 13,5 | 158 | 43 | 358 | s35 | 507 | 301 | soa | 618 | s12 | 33,5 105 me. . . || sago | 24,6 | 27,4 | 302 | 405 | 68,3) 53.5 | 50,2 | 48,8 | 48,4 | 47,0 | 535 tipa 
Pie sn . || 982 20 29 | 34 9I TT 115 109 84 108 133 r10 72 n «+ || 1127 53 59 65 87 147 TIS 108 105 104 TOI 115 
site] ite app.: I erdite app | | 
sio |-t1z 12 22 45 9 74 84 54 67 54 | s9 42 (mem.) . . . || 494 25 34 32 28 28 I8 56 67 65 54 57 30 
Cotficiente ” di | Coefficiente di ||. | 
deflusso . . 0,48] 160| 0,59) 0,35| 0,51] 0,88) 0,36] 0,23] 0,36) 0,38] 0,59) 0,46) 042 deflusso . . || 0,53] 42] 9s1| 0,68| o,BI 0,84] 0,48. 036| 0,38] 047] 50 0,56 


3 n —_—--— —a ——<@"@ 


n ma Let egi 
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XVII - BRENTA A BARZIZA (Bassano) 01) | FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


PORTATE | rre.. | suc 
u 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 
pia quenza 3 
: va da i 
a) - Bacino di dominio: kmg. 1567; (parte permeabile : 66 %); aree glaciali: kmg. 1,3; altitudine media: m. 1256; mefsec. | sla (giorni) (giorni) 
(max. m. 3185); distanza dalla foce:-Am. ros; inizio delle misure: agosto 1946. | 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.}; quota dello zero : m. 102,50 s. m.: inizio delle osser- 
vazioni: anno 1838; massima piena: m, 4,75 (16-IX-1882); massima magra: m. -o,11 (13-I1-1949). | 
429 426 I I 
425 271 o I 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/sec. (7) 270 266 i 2 
———__ _—__—————————m | 265 351 o 2 
Genn. | Febo | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno| Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr. [Novem.| Dicem. se 1a 3 . 
— n rr eee 2z0 216 I 4 
: 215 2II I 5 
I 49,7 | 27,6 29,3 77,2 68,9 47.7 38,7 37,5 46,3 86,1 70,7 50,0 210 205 o 5 
2 395 27,6 30,4 | III 62,2 49,6 | 26,6 335 39,9 | 220 67,1 54,1 200 196 2 7 
3 38,2 27:6 33,0 | 106 60,5 457 | 274 349 37:9 | ‘132 60,5 | 541 - 195 19I I 8 
4 38,2 27,6 32,3 76,9 91,2 457 | 255 32,3 38,0 |. 92,2 63,7 51,2 190 186 2 Io 
5 37:7 24,2 33.2 59,0 | 268 445 | 255 29,3 37.4 77,9 57.5 | 486 185 146 0 ro 
6 22,8 35,0 51,3 | 143 43,3 | 25,5 27,5 51,5 68,9 54:5 | 46,0 145 I4t î II 
7 23.6 36,1 45,8 | I 433! 344 32,7 70,5 60,5 53.0 | 46,0 140 136 i 12 
8 23,0 31,9 43,1 96,8 467 | 322 33,4 66,9 57,6 51,6 | 438 135 13I 2 14 
9 23,0 27.9 44.3 90,5 45,1 36,5 30,0 66,9 54,6 50,3 | 41,9 130 126 o 14 
23,1 26,5 47,9 88,8 50,0 | 390 354 | 652 S1,8 4T.T| 43 125 I2I I 15 
241 24,7 52,3 82,9 48,6 | 349 332 57:3 50,5 47:7 | 403 120 r16 I 16 
2214 26,0 | 53,7 89,4 448 | 32,2 30,0 | lor 49,2 453 | 39,6 115 III ceR 17 
23,8 26,0 55,0 | 103 44,8 33,I 27,4 | 135 47,9 453 | 38,9 r10 106 2 19 
248 25:3 55,0 88,0 75,5 | 31,6 274 941 47,9 | 432) 38,9 105 IOI 3 23 
26,0 24,1 50,2 782 71,5 34,1 29,8 72,3 46,7 43.2 | 472 100 95,1 2 24 
2513 23,6 50,2 73.2 579 | 49,6 3439 60,4 43,1 43,7 | 
242 23,0 51,6 4 533 | 378 29,6 549 | 43.1 38,6 | 39,5 | 
242 22,7 50,0 67,7 50.4 | 38,5 33,8 55.9 41.0 42,2 | 402 ; 
23:7 23,4 48,5 65,8 477 39,2 32,6 574 41,0 | 186 38,8 EDS (geecros|,à ra EVI RO 
23.1 2315 49,8 65,8 46.3 36,7 47.4 559 40,3 429 38,1 Periodo Inverno Primavera Estate Autunno 
23.I 27,2 54,2 60,9 46,3 3452 55,6 $3:0 | 194 IY0 36,4 l di Pe ai vana 
Sul (0 ss7 78 | dqsni 342 6,3 | 503| 247 940 | 358 PORTATA | 1 "lam | Dea | Am. | Dea. AM | Defi. | Aff: | Def. 
27 59, 5 43:9 | 351 55: 49,0 | 124 77. 3:9 ! osservazione 3 
26,1 28,8 I 53.2 45,1 32.9 51,4 46,5 96,8 68,6 2 IPER. suis. srirri. Tren. PIF, REIT. PIERRE. PRI. 
28,8 30,3 198 50,5 42,0 34:7 55.7 465,5 80,2 61,8 34,3 È 
273 ses tI 49,0 39,5 343 | 557| 454 | 186 a 31,8 di giorni gi 87,0 | 55:5 
35» 93 49,0 3oI 34.3 SI4 14 215 314 RPS CANI, 
293 | 290 sal 4to| a60l ss è Mi > a san du par E di giorni 182 50,5 | 31,2 1952... || 94| » | 248] + | 330 "il a] 
2913 28, 87,7 46,4 353 | 45 43.1 46,5 |] © 90,2 53,7 31,7 | di giorni 274 32,0 | 20,4 - 104 
430 | 720) 417| 329) 4581 4os| s5s45| 780 513] 314 ‘1947-1940 | 220| 218| 400| 503 | 360) 369| 418) 372 
4,3 47,7 40,1 43,2 76,0 31:14 Durata della portata media annua 
Ed E a scialle porsi N ea rn ez] IGI1OS%: ee na cu giorni 114 
735,1 9394 | 2157,5 | 2427,7 | 1403,5 | 10652 | 1202,3 | 1761,9 7,5 | 2256,I | 1246,0 Durata della portata media annua ‘ A 
ì nel peri Alu sratii e1947-50 giorni 118 Differenza ||- 126 E —152 LI = 30 LI 16 , 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (2) ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1922-41 e 1947-50 


Gen. 


Feb. | Mar. | Apr. Ago. Sett. | Ott. | Nov. ANNO | Genn. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott, | Nov.| Dic. 


Mag. | Giu, | Lug. 


Q. massima “4 
melsec. . . . || 673 368 254 424 424 $3I 394 260 280 522 673 629 | 28I 
ima: lfsec. img. . || 429,5 | 2348 | 162,1 | 270,6 | 270,6 | 338.9 | 251,4 | 165,9 | 178.7 | 333.1 | 429,5 | 401,4 | 179,3 
Q. massima: | Q. minima: 
mojsee. 45,8 | 63,3 | 135 247 |439 541 melsee. . . . I40 | I4O | 140 | 155 | 203) 211 | 32,3) 240 | 19,5 | 196! 17,6 | 20,5! 18,5 
por lisec. kmq. . 8,93 8,93 8,93 o,59| 13,0 13,5 20,6 15,3 12,4 12,5 | 112 13,I 11,8 
O. minima i , O. media : 
* mefsec, 25,5 | 249 | 37.4 | 40,3 | 38,6 | 314 melsee. . . || 708 | 358 | 33.7 | 549 | 93,3 | 140 103 61,4 | 50,9 | 56,7 | 693 | 90,2 | 55,6 
| lfsec. hmg. . 45,2 | 238 | 21,5 | 350 | 62,7 | 89,3 | 65.7 | 392 | 325 | 362 | 442| s76 | 355 
reni "eni 2233,7 95,9 | 81,5 | 147,0 | 254,8 | 375,0 | 267.0 | 164,5 | 136,3 | 147,0 | 185,6 | 233,8 | 148,9 
LE + | ’ ” lk ii L] , 
mejsec. 34.4 38,8 | 58,7 | 92;2 | 75,2 | 40.2 MIN. . . . . 1425 6 s2 94 162 238 170 105 87 94 118 149 95 
Afflusso : i 
Deflusso : 105 me. . . ||2171,9 97,2 | 1003 | 144,2 | 208,4 | 282,0 | 208,4 | 181,8 | 178,6 | 184,9 | 222,5 | 236,7 | 126,9 
10° me. . 209,8 | 121,3 92,0 | 103,9 | 152,2 | 246,9 | 194,9 | 107,7 Pe + «0 + {1386 6a 64 q2 133 180 133 I16 114 118 142 I5I BI 
i erdite app.: 
Afflusso: (main.) . . . ||- 39 I r2 2 |-29 |-58 |- 37 II 27 24 24 2 |- 14 
i i SEE “3 » 3 o 90 93 tap: [IR Ng: (FR LI7 68 deflusso . . || 103] 0,98] 0,81] 102) 122| 132] 128] 0,911 0,76 o,8o | 0,83] 0,9) 117 


(1) La stazione di misura di Barziza {Bassano} sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza in considerazione della trascurabile 
differenza dei bacini imbriferi sottesi: kmq. 4. — {2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a cansa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta, 


II4 


4) - Bacino di dominio: 


XVIII. - ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


misure: settembre 1049. 


kmq. 136; (parte permeabile: 100%); altitudine media: m. 1173; (max. #, 2014); distanza | 
dalla confluenza col Bacchiglione: km. 60,0; inizio dell 
b) - Idrometro di 


stazione e di riferimento: (con registratore in sp. d.); quota dello zero : m. 315* s. m.; inizio delle 


osservazioni: settembre 1949; massima piena: m. 2,34 (8-XI-1951); massima magra: m, 0,42 (19-X-1949). 


| Giorno 


+ co-ì) hA&uwWhHa 


Perdite app.: 
(mme. 


Is4I 


28,5 I.gI | 
209,6 10,4 
0,863] 1,05 
6,35 1:72 | 
3,27 1,22 
24,0 8,97 | 
103,3 3,27 
760 24 
151,5 2,72 
IrI4 zo 
» || 354 - 4 
: ea 


1,05 
7,72 


0,863 
6,35 


0,943 
6,93 


-2,36 
17 


4,63 
34 


17 


Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile 


8,89 
65,4 


0,895 
6,51 


1,43 
105 


3,82 
28 


6,26 
46 


26,7 
196,3 


1,67 | 


12,3 


6,4I 


47,1 | 
LÌ 


16,7 
123 


19,9 
146 


PORTATE MEDIE GIORNALIEKE in mefsec. 


2,96 


21,8 


1,37 
ro,I 


1:78 
13,I 


4,76 
35 


12,9 
95 


60 


0,37 


16,5 
121,3 


1,47 
ro,B 


4,14 
‘ 30,4 


T0;7 
79. 


16,9 
124 


45 


9,45 | 386) 
20,2 309 
12,9 2:49 
8,34 2,03 
5,69 1,84 
3:93 1,84 
3,56 | 184 
2,96 1,67 
2,50 1,67 
2,59 I,5l 
2,31 1:37 
3,31 1,37 
2:14 1:37 
2:14 1:37 
1,98 1,37 
1,98 1:33 
1,84 IsII 


28,5 | 27,8 
209,6 | 204,4 
1,70 T,II 
12,5 8,16 
7,51 4,05 
55,3 29,8 
20,1 10,5 
149 77 
20,4 20,0 
150 147 
È 70 
0,99] 0,52 


Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr,|Novem.| Dicem. 


3,00 


mofsec. 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


da 


28,5 
28,0 
26,5 
24,0 
20,5 
18,5 
17,5 
16,5 
15,5 
L4:5 


”* 
4 
o 
3 

sr 
I 
di 
z 
% 
4 
2 
I 
3 
I 
I 
2 
3 
z 
2 
I 
= 
3 
4 
3 
4 


Periodo di osservazione 


è dè 


da 
mefsec. 


| PORTATE 


mefsec. 


d 


PORTATA 


Ale LO0SAHAa 


enbbwa 


i dal 1-1 al 18-xI 


o,Bo 
1,06 


0,65 


0,70 


259 102 


dal 19-x: al 31-X0 


0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
075 
0,85 
0,95 


1,30 


1,60 


II5. 


— 


XIX. - POSINA A STANCARI | FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Altezza Altezza 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE idrome-| Portata | idrome-| Portata 
; . trica trica 
a) - Bacino di dominio: &mg. 116; (parte permeabile: 93%); altitudine media m. 1200 (max.: #, 2236): distan 
confluenza con l'Astico Li e inizio delle A Ra) settembre 1949, 30) sl ni. mefsec. m. mefsec, 
b) - Idrometro e Luce e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 390 s. m.: inizio delle | 
osservazioni: Hi ima piena; mi, 5 : 7 ' L: : 
GmMbre 1949; massima piena; m. 2,40 (0-XI-1951}; massima magra: m. 0,03 (20-I1-1952). * x 3.50 3,01 20 84 0,95 0,800 0,45 7,40 
(+) I | 00 | 2,93 II + 
—— ____———tm I 2 ” sBI II Io o,Id I 0,50 20 
| PORTATE MEDIE GIORNALIERE in me/sec. o 2 sso pupe 7 r13 si ? si 
Mosa i : : | I 3 2,70 2,61 2 115 0,15 1,99 0,55 11,4 i 
ate caegie Genn, | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno Luglio | Agosto | Settem.|Ottobr.| Novem.| Dicem.| I 4 2,60 2,51 15 130 i 
——_——<“i - o 4 2,50 2,41 8 138 0,20 2,60 0,60 14,2 
: Î I 5 2,40 2,3I 17 155 
I 1,55 0,945 | 0,940 1,94 3,65 3,00 2,27 1,98 1,90 3,60 3,93 DI4 a î pn sa "i dd La. se Ki sa 
2 1,55 | 0,945| 0,940| 336) 3,65| 300| 2,27] 1,98 1,90 60 st 7 O | 
3 1,47 0,945 | 0,940 4I6 8,20 3,00 | 2,17 1,98 1,82 ia a pt: o 7 2,10 2,01 ro 193 0,30 | 4,10 0,70 20,2 
4 Tid7 0,945 0,989 2,64 15,7 3.00 2:07 1,98 1,82 4:27 14 2,82 I 2,00 si 31 224 A ù 
5 L,g0 0,945 | 0,989 2,22 | 22,0 2,86 2,17 1,98 1,82 3,92 |. 3.14 2,67 c 2a ar pls 30 254 Sai lil cc 19 
L) 1,40 01945 | 0,989 2,03 | 11,3 2,86 | 2:07 1,98 1,82 | 3,60 3,00 252 | ; HA su th 3 px 6 0,80 26,0 
$ 1,33 | 0©945| 105 1,94 | &52| 273| 217] 198/ 182| 344| 300 2,52 7 13 pid visa met 0,40 ,I0 . n | 
3 133 | 0945| 0,990| 194| 7951 273| 217| 198| r,g0l 329| 2,86| 2,38 s - va || SE «i + | 
9 1:33 0,945 0990 1,85 7,17 2:73 Ù 2:17 1,98 1,98 3314 2,60 2,38 3 ; na pd 7 287 
Io 1,33 | 0.945 | 0,990) 1,77| 668| 2,60/ 217] 190| 1,98) 300| 248| 224 9 vb 3 9 ati | I 
Il 1,33 0,894 0,990 1,69 6,23 2,60 3,17 1,90 1,98 3,00 237 2,24 4 23 23 DA 4 Fi i | 
12 1,26 0,894 | 0,990 1,62 6,02 2,48 3:07 1,90 5:01 2.86 2:37 2,24 2 n sine st sà : | 
13 1,26 | 0,894 | 0,990 1,62 S;BI 2,73 | 1,98 1,90 | 4i0| 286| 2,27 2,24 pi 33 ir na 9 3 7 | | 
Id 1,26 0,943 | 0,940 Tk7 5,40 4,10 2,07 1,90 3.17 2,86 2:37 a.II I pi 0, A F © 66 | 
15 I,19 0,893 1,47 5,01 3.29 2,07 1,90 2.86 2:73 2:27 2,38 sE n E° . 4 7 | 
I6 1,19 0,893 90 T,54 4.82 3,00 2,07 .1,83 2,60 na 2,17 2,34 È 
17 1,19 | 0893 | o.és0| 154| 445| 300) 198) 182| 2,601 248| 207| 2,24 
18 1,19 0,892 0,890 1,47 4145 286 1,98 1,90 2.48 13 2:17 2,34 
19 1,13 0,892 | o890 1,47 445 2-86 1,98 1,90 2,60 237 | 16,8 II 
20 1,13 0,892 | 0,890 1,47 4327 2,86 1,90 3,17 2:73. 2-37 354 1,98 
21 1,13 0,842 | 0,890 1,39 3,92 2:73 1,98 2,07 2.60 1,17 9,90 1,98 | 
22 I 0,842 | 0,890 1,39 3,76 2,60 1,98 2,07 2,48 8,23 7:33 1,86 
23 1,06 0,842 | 0,890 1:77 3,76 2.60 1,98 1,98 2,37 560 6,06 1,86 
24 Lr 0,891 | 0,940 | 172 3.60 2.60 1,98 1:98 | 2,397] 463 5,40 1,86 1952 
F3 I 0,940 0940 II:4 3.44 2,60 1,90 1,98 2:37 4I0 498 1,7 
26 0,997 | 0.940 | 0,990 6.44 3:44 2.48 1,90 1,9% 3,37 9,45 458 si PORTATA 
27 0997 | 0940 | 0,990 5-44 3:44 2,48 1,90 1,98 2:37 9,45 4,20 1,75 melsec. I/sec. kmq. 
28 0,997 | 940 | 0,940 477 3,29 2,37 1,98 1.90 2.37 5.83 401 1,65 
20 0,997 | 0.940 | 0.940 4:37 3,29 237 | 3,37 1,90 2,48 5,40 3,48 1,65 
30 0,997 1,25 49023 | -3,14 2:37 2,27 1.90 2,60 4,82 3,30 1,65 
31 0,945 1,63 3.14 2,07 1,90 445 1,65 
e RA PS CEE O LT) O | DIEGde: Sei ala e ila e errent 2,94 25:3 
TOTALI || 37,590 | 26547 | 30.337 | 97,40 | 183,95 | 83.49] 6428| 60,47| 7317] 137,03 | 14458| 6822] 
. di-gionni sBa:; giu sa disca di a A e RR Mi 2,II 18,2 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 > | di giorni 274 LL. © 1.46 12,6 
Anxo | Genn. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov.| Dic. | 
Q. massima: " Durata della portata media annua nel 1952... .... TRE d i +. + + giorni r10 
melsec. |. . 25,4 1,55 0,945] I,62 17,2 23,0 4.I0 2:37 2,17 SOI 45] 25,4 3,14 
0 EE, den . || 219,0 | 13,4 8,I5 | 140 |r148,3 | 180,7 | 353 | 20.4 | 18,7 | 432 | 81,5 | 219,0 | 27,1 
melseo. . . . 0,842] 0,945| 0,842) 0,890) 1,39) 3.14] 2,37] 1,90 1,32 1,82| 2,37! 2,07 1,65 
na Pag: , 7,26 | Bis | 7,26 | 7.67 12,0 | 27,I 20,4 | 16,4 15:7 15,7 | 204 | 17,8 14,2 
mejset. . .. 2,75 | L21 | O,9I5| 0,979] 3,25) 5,931 2,78] 2o7|] 1950 2,44] 442) 482] 2,20 i ' Autunno 
lisec. kmg. . || 23.7 |t s,89 | 8, 28,0 I ) 17,8 6,8 ; sagre digg MG PR ETTI) O ea ra 
Deflusso ; ; ti DIRE | E ci dad 25 | BRR a Periodo di osservazione | 
rob mo... ,. 87,0 3.25 2,39 2,62 8,42| 15,9 Tal 5,55 5,32 6,32| IL® 12,5 5,89 
PT cri è + » || 750 28 zo 23 62 137 72 48 45 | 54 102 108 Li 
105 si, . . . |l 1547 2,78 3.60 6,03 195 13,8 12,2 12,3 IO;I | 18,4 25,9 18,6 rIr,6 
| artt. + + [|334 24 3I 52 168 tr9 to5 | 106 87 159 223 160 Ico 
gig reg } it sB4 4 II 29 106 I8 B | mani: 
. " ® " vor _ [a] 
Coefficiente . di si - Di SA 29 > s 


a. 0,56 | 117 | 0,65 | 0,44 ©37| LIS] 0,69) 0,45] 0,52] 0,34/ 0,46] 0,68) 0,51 


tn 
"- _—® 
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XX., - BACCHIGLIO N E A MONTEGALDELLA FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


e ; PORTATE 're- 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE ea E l'a 
quenza È 
a) - apocino di dominio: Tor 1384; asa iper permeabile 79%); altitudine media: m. 649 (max. m. 2341); distanza dalla da a dea iorni) 
oce km. So: inizio d ugl io 1929, : mefsec. melsec. | (giorni) | 
b) - ‘Taito di caso Pi di rifer riferimento (con registratore in s "pr d.); quota dello zero: m, 15,06 s. mt; inizio delle 
osservazioni ; settembre 1029; massima piena : m. 8.08 [(g-X -1951); massima magra: sm. - 0,56 (10-VII-1952). 35,0 341 3 | 26 
340 33.I 6 32 
nr————___ — 33,0 32,I 6 38 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mec/sec. 32,0 31,I 9 47 
+ 31,0 | 30,1 7 3) 
i 1 30,0 29,1 ro 
Cnn Cons: | | Febbr. [rta Marzo | Aprile Maggio | Giugno Luglio | Agosto |se Settem.|Ottobr. Novem. Dicem | crap abi 9 nt 
î | z 28,0 27,1 8 79 | 
27,0 26,1 8 87 | 
I 26,0 25,1 8 95 || 
2 25,0 24,I 20 I15 | 
3 24,0 23,I tz 127 
4 23,0 22,1 
5 22,0 2I,I 
6 21,0 | 20,1 
3 20,0 Ig.1 
8 19,0 
9 18,0 
sin 17,0 
II 16,0 
nta 15,0 
13 14,0 
| or 13,0 
| Ia 12,0 
| I7 
| 80 
20 
2I 
22 
23 
Sd 
+ | di giorni ot 
| ai di giorni 182 1953 
2 Pino | 
di giorni 2 
> * i 1930-1951 
3I Durata della portata media annua | 
Torati || r012,7 87,5 615,0 678,0 826,5 469,1 | 463,0 | 428,6 437:9 659,2 | roor,g | f803,.t Mel: dada Fs Pie a Hiormi 133 33] -118|- 62 
Durata della portata media annua nel 
Ù periodo1930-195I1 . . . giorni 114 


————aamn 


—ETErTT rn i 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1951 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 


Sett. | Ott. | Nov. | Tic, 


Anno | Gen. | Feb. | Mar, | Apr. | Mag. | Gia. | Lug. | Ago. Dic. 


, | Feb, | Mar. 


Sett. | Ott. | Nov. 


Giu. | Lug. | Ago. 


| 
| 


17,9 | 50,7 | 16.5 | 16,4 | 83,3 | 222 555 
12,9 36,6 11,9 tI, 60,2 | 160,4 4q0,I 


melsec. . . . || 222 40,6. | 60.5 25,3 | 48,3 | 80,3 


443 251 355 156 213 
Ifsec. kmg. . || 160,4 | 29.3 | -50,2 | 183 | 349 | 580 


3IG.d4 181,4 1842 112:7 153.9 
5,5 95 8,1 


240 173 115 167 144 t7I 442 217 
173.4 | 125,0 83.1 | 120,7 | 104,0 | 123,6 | 319,4 | 156,8 
melsec, . . . It,2 28,8 | 22,0 | 14.9 | 15.5 15,7 


Isec. kmq £,09| 20,8 8 13,3 | 11,2 | ILS | 12,4 | 13,8 | 17,4 | 20,6 
sec. ME i, 15,9 | to, 11,2 | tt, 
Q. media: 9 vi 


59 |) 73 6,6 5,5 6,4 7.0 6,5 8,5 
9,61| Bogl 831] 896) 9,97] 12.6 | 149 


la 3:97 6,86 5,85 ci fo 436 5,27 477 3,97 463 5,06 470 6,14 
melsec. . . . || 226 | 337 | 302 | 198 | 22,6 | 26,7 | 156 | 149 | 138 | 146 | 21,3 | 334 | 259 28,7 | 277 | 305 | 303 | 32,3 | 38,9 | 30,1 | 22,9! 19,9 | 207 | 246 | 37,6 | 294 
po: kmq. . 16,3 | 236 | 21,8 | 143 | 16,3 | 19,3 | t1.3 | 10,8 497| 10,5 | 154 | 241 | 187 20,7 | 200 | 220 | 21,9 | 23,3 | 28,3 | 21,7 | 16,5 | 144 | 150 | 17,8 | 237,21! 21,2 
OSSO i 1 i 
106 me... . || 7145 | 87,5 | 756 | s21 | 58.6 | 714 | 40,5 | 4006 | 37,0 | 378 | s70| 865 | 694 | - >| 905t | 742 | 73,8 | 8nt | 837 | 1042 | 780 | 613 | 533 | 536 | 659 | 97,5 | 787 
Cd» pisniS alii Neca LU A i O e e - || 654 54 | 53 | so | 60 | 75 | 56 | 44 | 39 | 30 | 48 | 70 | s7 
105 me. + + +. ||t555,6 | 38,8 | 60,9 | 623 | 177,2 | 167,5 | 747 | 1522 | 114.9 | 164.7 | 256,0 | 1758 | 110,7] 2031,7 | 108,0 | 125,9 | 141,2 166,1 263,0 | 188,2 | 152.2 | ISS.0 | 174.4 | 199,3 | 220,7 | 128,7 | 
Pinel « ||TT24 28 44 45 r28 IZI 54 rIO 83 119 185 127 Lis] 1468 78 dI rog r20 190 136 TIO tiz 126 Lgg I66 93 
Ite app. . ì 
(vst.) 608 "|- - II 86 2 Bi 6 rt li 65 | | 81 2 8 60 | rr 80 66 8 
Coefficiente di si ci d : 39 se J3 e: | + 4 3 43 S 73 7 96 | 96 36 
deflusso. . . || 0,46| 2,25) 125] 0,84| 0,33] 0,43] 0,54) 0261 0,33] 0,24] 0,22] 0,49) 0,63 


0,45] 0,69] 0,58] 0,58] 0,50] 0,39) 0,41] 0,40) 0.350 031) 033] 0,42) 061 
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XXI. - ADIGE A TEL FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Altezza Altezza 
idrome-| Portata| idrome”| Portata 
trica trica 


PORTATE 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


da a 
mefsec. | mefsec. 


8) - Bacino di dominio: kmg. 1675; (parte permeabile: 14%); aree glaciali: Amg, 98,8: altitudine media: m. z1oo (max.: 
m. 3899); distanza d a foce km, 338; inizio delle misure : cara pedetia; | 

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m., 506,12 s. m.; inizio delle 
osservazioni; aprile 1920; massima piena: m. 3,20 {27-IX-1942); massima magra: m. 0,69 (12-V-1938). 


Novem. Dicem. 


231 | ani) 192) 162 si 20,8 | 4490 425] 4s1t| 204| 28,8 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 
Aprile | Maggio | Giugno 


Luglio | Agosto | Settem.{Ottobr. 


Giorno 


© mdo-] Abad Ha 


orafa AA LHR iui i PROD 


di .|aAm.|pea,| Am. | Def. 


| 

| 

| 

Primavera Estate Autunno 

osservazioni | 


di giorni sr 
di giorni 182 


di giorni 274 1052 .. 


1927-1943 


Durata della portata media annua nel 1947-1949 


Tonio dii alcalasatà giorni 122 
Durata della portata media annua del 
periodo 1927-43 ® 1947-49 giorni srz2 Differenza 


i _ |] | __ _|._—___._———=---_| gr ____ = 
—_|[— 5<|. —_T___ — _——— |  —_—___—mm 


697,4 | 639,5 | 590,8 | 491,0) 637,7 | 13383 | 16246 | 13342 | 890,7 | QIGI | 8084] 788,9 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO t9s2 (1) ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1927-43 e 1947-49 


| Gen. | Feb. | Mar. î Mag. | Giu, | Lug. | Ago. | Set. Anno | Gen, | Feb, | Mar. | Apr. | Mag. | Gio. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. 

Q. massima : 

assima mefsec. . . . || 2z0r |. 235 | 18,4 | 217 | 349 | ttz {161 I8I 179 201 r22 80 29,0 

Qu m = sec. kmg. . || 120,0 14; 0 11,0 13,0 | 20,8 67,5 96,1 | 108,1 | 106,9 | 120,0 72,8 | 107,5 17,3 


melset. . . . 7153 | 27,1 | 264 | 23,1 | 194 | 22,4 | 713 | 68 | sna | ast 4n7| 32,00 | 29,3 


O. minima 
È ; mefsee. |... 6,0 | 10,0 9,5 9,2 6,5 6,0 g,6 26,6 21,2 21,8 12,9 | 12,5 10,7 
Q. minima ljsec. kmq. . 3:58] 5:97] 5:67] 549) 388) 3.58) 573) 159 | 137 | 130 | 770| 7,46) 639 
melsee. . . . 14.2 17:5 I7:I 14,6 T4,2 16,9 20,8 39,8 33:7 22,2 17,8 20,8 19,9 Q. media: 
o mefsec. | . . || 348 | 144 | 130 | 13,0 | 13,5 | 25,7 | 69,9 | 80,0 | 66,4 | 46,4 | 32,1 | 250 | 17.9 
O. media: i | PA ee kmg. . || 20,8 g.60| 7.76] 7,76) 806] 15.3 | 41,7 | 47:8 | 39,6 | 27.7 | 19,2 | 14,9 | 107 
| usso : 
mefsec. sec 29,4 22,5 23,0 IG,I 16,4 20,6 44,6 52,4 43,0 i 29:17 29,6 26,9 25,4 : 105 me... + . "1097,5 38,6 31,4 34,8 35.0 68,8 181,2 | 2143 177,8 | 120,3 86,0 64,8 47,9 
i IM. + || 655 23 _ 39 zI zI 4I ros 137 106 72 SI. 38 28 
Deflusso i Afflusso: 
105 me... . || 9294 60,3 55,2 $10 42,4 55,I | II5,6 | 140,4 | 115,3 To | 79,2 69,8 68,2 105 sie, . . . ||1087,I 43:5 38,8 55,2 72,0 | IIO,6 | 117,3 | 150,8 | 142,4 | IIS.5 92,1 | 100,0 48,5 
misti. + «+ » . || 649 26 23 33 43 66 70 90 85 69 $5 60 29 
Afflusso Perdite app { 
1215; PNR E ET 656 ro 9 35 36 20 54 75 103 83 129 zo 32 Riise SER "ai i 6 3 d 12 22 25 - 38 "37 21 - BE 4 22 I | 


deflusso . . I,0I 0,88 0,83 0,64 0,49 0,62 1,54 I,gI 1:35 1,04 0,93 0,63 0,97 
(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali. 
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a) - Bacino di dominio: &mg. 52; (parte permeabile 100%); aree glaciali: Xmyg. 1,0; altitudine media: m. 2472; (max. 
mi. 3458); pi ifpitra dalla confluenza coll'Adige: km. 32; inizio delle misure: anno 1932. 
; rien 


II8 


XXII. - VALSURA A S. GELTRUDE 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


SCALA NUMERICA DELLE FORTATE 


siii Lia 


b) - I i stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: #m. 1400* s. m.; inizio vile: Siicaa “© 
delle osservazioni: anno 1951; massima piena: m. 1,21 (23-VI-1951); massima magra: m. o,11 (7-III-1952). | 
— 6,48 G,gî I I ano 2,61 7 
4 6,40 6,2I I î 2,60 2,5I 4 
i PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. Gin 601 5 È 2,50 2,41 nà 
i k PI 
| ci || Genn. | Febb. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio Agosto |Settem.|ottobr. Novem. ps ea 7 i ssi o ch 
: 1 i - ì 5.60 5.41 2 6 2,20 2,1I 8 
5.40 SI 2 8 2,10° 2,01 I2 
I 0410 | 0,350 | 0,270 | 0,475) 5,20 5.01 o 8 2,00 1,9I * 5 
2 04I0 | 0,310 | 0,270 5,00 481 I 9 | 1,90 1,8I 6 
3 0,381 | 0,270 | 0,270 | 0,335 4io | 4,61 I ro 1,80 1,71 7 
4 0,381 0,270 0,270 0,335 4,660 4a 6 16 1,70 1,61 3 
5 0,381 | 0,270 | 0,270| ©,310 4,40 4211 4 20 1,60 1,51 II 
6 0,350 | 4270 | 0,270 | 0,3t0 4,20 49I 6 26 1,50  TagI 7 
7 0,350 | 0,270 | 9,335 | 0,310 4,00 3,8I 8 34 1,40 1,3I LI 
8 0,350 | 04270 | 0,235 | 0335 3.80 371 | 23° 36 1,30 T,2I 4 
g 0,350 0,270 0,255 O.$41L 370 3.61 5 4I 1,20 I\il 2 
ro 0,350 | 0,270 |] cass! 0,510 3.60 3,51 4 45 r,10 1,.0I 5 
104 0,360 | 0,270 | 0255 | 0,550 3:50 3.41 2 47 1.00 0,901 3 
12 0,360 | 0,270 | 0,255 0.590 3,40 7,31 o 47 0,900 o,got 3 
13 0,360 | 0,270 | 0,270] 0590 3:30 3:31 4 SI 0,800 0,701 14 
t4 0,360 0,270 270 | 0,630 3,20 3311 4 SS 0.700 0.601 6 
15 370 | 0,350 | 0,270] 0,765 3.10 3,0I 4 59 0,600 0,501 13 
16 0,370 | 0,310 | 0270) 0,965 3,00 2.9I 5 64 0,500 0,401 13 
17 0,370 | 0270) 0,270) 1.13 2,90 agi |" 6 - 70 || o4o0 | 0,301 55 
18 0,370 | 0,270] 0270] 1,36 2,80 2,71 _ 6 76 0,300 0,235 54 
19 0,370 0,270 o.a70 1,60 
20 0370 | 0,270 | oca70l 1,77 - 
2 370 0,270 0;270 1,86 
22 0370 | 0,270 | 0,255 | 1,86 
23 0,370 | 0.270 | o.,270| 1,96 
24 0370 | 270 | 03L0| 2,04 
35 0370 | 0,270 | 0,310 1,86 
26 0,370 | 0270 | 0,270 1.77 1952 
27 0335 | 0,270 | 0,270 | 1.86 
0335 | 270 | 310 | 1:77 PORTATA 
29 0,335 | 270] OgII | 1,77 ; mo/sec. Ifsec. kmq. 
30 e,3ro ‘O,gil | 2,04 
3I 0,310 0,370 = 
ToraLi | 11,218 | 7,990 | 8,727 | 23,511 | 96,85 | 81,94 | 62,60 | 49,355 | 25,840 
di giorni sI 
—————_—_——— € - — i di giorni I82 . 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 
di giorni 274 . 
ANNO | Gen. | Feb, | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett, | Ott. | Nov. | Dic. | 
Q. massima : 
melset. . . . 6,48 o.4ro0| 0,310] o,gri] 2,04 3.80 6,48 4:44 4,58 3,55] 3.70 1,62 0,590 | Durata della portata media annua nel 1952 
Piper . || 124,6 7.88 | 5.96 | 7,90 | 3902 73,1 | 124,6 | 85.4 | 88.1 68,3 | 712 | 312 11,3 
melsee. . . . 0,235) 0,314] 0,270] 0,235] 0,310 2,13| 3,44 2,22 2,02 I,$4| 0,880] 0,590] 0,391 
sec. mg. . | 4.52| 5.96 | s.19 | 452 | 5:96 | 41,0 | 66,2 | 42,7 | 388 | 27,7 | 169 |1n3 | 7,52 
Q. media : | : 
mefsec. . . . 1,67 | 0362) 0,376] o.4ri| 1,08 2,68| 448] 3.12] 2,641 209) 1,59 | 0,861] 0,454 Primavera Estate Autunno 
Ifsec. hrag. . || 32,1 0,96 | 531 | 7,90 | 20,8 51,5 | 86,2 | 6o,o | 50,8 | 40,2 | 30,6 | 16,6 8,73 
Deflusso ° Affi Defl Affi Delfi. AfA. Defl 
ro6 me... | 52,6 097 | 0,69 | 0,76 | 2,81 7,12] II6 8,37| 7,08 Sidi | 4,27 | 2,23 1,22 mn man mrani mm. mm. marti 
Mt. . . . . ||rorz r9 13 15 54 138 233 I6I 137 104 Ba 43 23 | ica 
Afflusso : | 
105 me. , . . | 36,8 0,47 | 0,57 | 083; 3:33) 146 2,29) I7| 447] 619, 6,61 | 4,68) 2:55 
i _ Mn. . - . . || 708 9 II 16 64 28 44 6I 86 rIQ |13I 90 49 
Perdite app.: SUSINO E iu run dep ® A 30 63 108 207 I9I 521 340 229 


(mm.) . . . |-304  |-ro -2 |r to ro lr “100 |- SI I 9 47 26 
Coefficiente di di ? I 
eflusso . . 1,43 | It | LI8 | 0,94 | 0,84 #93| 507] 265) 159] 0,87] 0,63 | 0,48 | 0,47 
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MXIIT VALSURA A LANA DI SOPRA FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
PORTATE 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE idrome. | Portata 
da a i 


4) - Bacino di dominio: kmwg. 282; (parte permeabile: 5%); aree glaciali: kg. 2,07; altitudine media: m. 1920; (max. 
m. 3458); distanza dalla confluenza con l'Adige km. 5; inizio delle misure: giugno 1928. 

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.); quota dello zero: m. 340* s. m.; inizio delle osservazioni: feb- 
braio 1928; massima piena: m. 1,65 (8-VII-1940); massima magra: m. 0,15 (23-1-1942). 


melsec. | me/sec. 


7,00 | 6,5I 22 145 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in me/sec. cicli Moni coli le 
Mese | GA 6,00 5,81 16 179 
Giorno Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem.| Ottubr. |Novem.| Dicem. 5,50 501 16 195 
| 5,00 4$1 17 212 
I 2,56 | 2,40/ 451! 870% 724) 6840 so] 6,361 820) 824 4.50 401 19 da 
Ta 2,56 2,40 521 8,70 8,94 6,56 | 5.53] 608) tr14 7,96 4,00 3,51 20 251 
3 2,56 2,40 4,07 9,23 9,56 6,84 | 5:53 6,08 | 11,8 7.96 
4 2,56 2,36 3,89 | 10,9 9,88 q,i2 5,26 6,33 | ini 6,68 3,50 3.01 28 279 
5 2,56 2,36 3.49 | T1,6 10,5 7,63 |. 5,26 6:33 | 10,7 7:40 2,91 I 292 
6 3,49 2,36 3,20 10,9 10,9 7,90 5,00 6,63 9,98 7.12 s° he È 
7 2,49 | 2,36| 306 10,9 | 11,3 9,30 | 473| 770| 9,661 6,30 2,90 2,81 9 301 
8 2,49 2,33 3,06 | 11,3 12,4 |. 9,54| 473 6,86 8:77 | 6,02 2,80 2,71 2 303 
9 2,48 2,32 3,20 | 11,3 11,7 10,2 4:73 6,86 7:93 5:77 
ro 2,48 | 2,32 3,20 | 11,5 13,1 10,2 4,73 Til 7.09 | 5,50 76 2,61 »| 906 
II 248 2,32 3.35 11,5 12:14 9,26 «SI 7.66 6,27 5,50 2,60 2,51 12 318 
12 2,48 2.37 3:35 11,2 13,1 8.42 451 928 5,99 5,25 
13 2,41 3:37 3,74 | 112 14,0 156 | 470| 103 547 | 35,25 2,50 2:41 23 341 
14 2,41 2:37 3,74 | 10,8 140 7,56 4:95 9,66 547 5,00 2,40 2,32 25 366 
15 2,41 2:43 3.74 | 10,8 13,6 7,03 935 5:23 5,00 
16 2.41 243 3:74 | 104 13:2 6,73 | 4,48 8,99 523 | 475 
17 3,4I 2:43 3,74 | 10,4 13.6 6,43 | 5:93 8,99 5:23 475 
18 2.41 2,43 3,92 10,4 13,2 6,17 T.O2 8,18 450 
r9 2,35 2:43 3,92 ro,I 144 6,17 7155 7,62 4:98 450 ; 
20 2,35 2:43 4.II 10,1 I4.I 5.89 9 7:34 6,00 4-50 I | AI 
2I 2,35 2:49 4,11 9.78 | 133, 5,63 7.06 | 143 4:30 1939-3206 t936-43 | | Period Primavera Estate Autunno 
22 2:35 2149 6,55 9,47 | 11,6 5,63 | 8:93 7.06 | 10,0 430 iii aio f O ——_—_—_—_—_—_È——___ | 
23 2:35 2:54 6,01 9,12 | 10,6 5,63 | 7.52 6:80 8,78 | 4,30 di Affi. | Defi. | Affi. | Defi. | Aff. | Def. 
24 2.39 2154 r1,6 8,30 10,0 5,36 6,97 6.80 8,23 4.30 osservazione svensi. | arsooa. | avesse. | svero. | osvesss. | sone. 
25 2,39 2:54 | 10,9 7:74 9:39 5xII 6.68 655 7:95 4-30 
26 2,39 2,50 co 7:45 spo 5,34 6,68 6.80 | 13,9 4.50 a 
27 2,39 |- 2,50 st 6,90 7 559 6.68 7:08 | 143 450 i giorni ; 8, i 
pi 2.29 2.88 nio 6,35 7.60 cda 6,68 Gia l ic cm sa per 9I || 7,95 | 28.2 |1952 .. 38 98 | rIr6| 16r| 203] 226| 381] 200 
29 2,39 | .2.92| 7 6,35 | 7.42] s:s7| 6681 656] 969| 450 di giorni 182 1929-1932 | 
30 3.88 8,16 6,11 7:15 s:80 6,36 6.82 9,40 430 di giorni 274 : 1936-1942 |l II3 75 | 307 | 193) 257 | 40%| 222] I93| 
3I 2,57 7.48 G,II a 5.80 6,36 8,80 Ùl 1948 -IGGI 
(RUPIA CS SA) es Durata della portata media annua nic a e a i (n 
TOTALI 96,88 | 70,74 | 78.04 | 153.42 | 295,61 | 332,79 | 214,63 | 183,66 | 222.05 | 267,53 | 162,75 nel-1953 i iui giorni 164 
. Durata della portata media annua Differenza ||- 75 23 |-19r |- 32|- 54 |-178| 159 7 
A nel periodo e rei giorni 117 i . 
ELEMENTI CARATTERISTICA PER L'ANNO 1952 | 1 _ ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1929-32; 1936-42 © 1948-51 _ 
ANNO | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. || Anno | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | 
O. massima | Q. massima 65 » 66,5 a 
melsec.. . . 14,4 3.80 2,56 3,88| r1,6 II,6 Idd 10,2 9,84] 10,3 14,3 8,24 4,30 melsec. . . . 66,5 8,6 19 13,2 I7,I 45,0 44,1 49,8 354 15 13 7 
at kmg. $I,I 13,5 9,08| 13,8 41,I 41,1 SI,I 36,2 34,9 36,5 50,7 29,2 15,2 cirie Amg. . 235,8 30,5 28,0 46,8 60,6 | 159,6 | 156,4 | 1741 | 125,5 | 2323 |.107.4 | 235.8 33,3 
. minima . minima i. 
mefsec. . . . 2,32 2.57] 235] 232] 3.06| G.II1| 7,15| S.II| 4,48] 6,08) 498| 430) 2.84 melsec. . 1,45 1,45 1,56 1,54 r,80| 2,10) 3,7 3,9 3.0 2,90] 2,08] 2,20 1,93 
Pinta . 8,23 o.irx| 833 8,23| 10,9 | 21.7 | 254 18,1 15,9 | 21,6 | 17,7 15.2 | IO,I one ’ S.14 5.14] 5,53] 5.46) 638 T:45| I3.I 13,8 10,6 10,3 7,38|- 780) 6,84 
+ Media media 
melsec. . . . | 597] 313] 244] 252] sir) 09,54] 11,3 6,92] 6.09) 7.40| 8,63| 5.43] 3:29 mefsec. . . . 7,73| 2,56) 2,26) 2,68] 491| 13,0 | 20,4 | 13,8 9,04] 7,78] 693) 6,06) 3,40 
Ilsec. kmq. . ata II,i 8,65 8,94| 18,1 33,8 39,4 24,5 21,6 26, 30,6 19,3 11,7 DE himg, . 27,4 9,08 8,01 9,50| 17,4 46,1 72,3 48,9 32,1 27,6 24,6 21,5 12,1 
lusso : : ed Usso è L 
ros me... . || 188,8 8,37 6,11 6,74| 133 35,5 28,8 18,5 16,3 19,2 23.I 14;1 8,81 ro5 me. . . || 243.9 6,86 547 7.18| 12,7 34,8 52,9 37,0 | 24,2 20,2 18,5 15:7 II 
mm. . .. . || 670 30° | a: | 24 | 47 | so |uox | 66 | sa | 6 | 82 | so .| 31 mm. . . . . || 865 24 | 19 | 25 | 45 |123 |x87 |131 “ Xda > 
Afflusso : Aflusso 
105 me. . . || 215,2 3:38| 3:38) 564| 17.5 9,591 12,4 | 18,0 | 26,8 | 381 | 417 | 27.6 | 110 106 me... . || 2217 | xoa | 11,3 | 10,4! 20,0 | 243 | 231 | 27,3 | 223 | 214 | 183 | 228 | 104 
min... 763 12 12 20 62 34 44 64' o5 |135 |148 98 39 mm. . . . . || 786 36 40 37 71 86 82 96 79 76 65 8I 37 
Perdite app.: Perdite app.: 
(mm.) 93 «36 = 10 - 4 15 - 56 - 58 - 2 37 67 66 48 8 min.) . . è». ||- 79 12 21 12 26 -37 |-105 = 35 = 7 4 o 25 5 
Coefficiente di Coefficiente di 
deflusso. . . 0,88] 2,501 1831 120] 0,76 2,65] 2,32] 1,03] o,61] o,sol 0,55] o,s1:| 0,79 deflusso . . r,10] 0,67| 0,48| 0,68] 0,63] 143] 2:28] 136) 109) 0,95] tI.00| 0,69) 0,86 
' % 


' 
È ' 
. 
k ' 


XXIV., - ADIGE A PONTE D'ADIGE 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 
a) - Bacino di dominio: q, 2642; (parte permeabile 22 %); aree glaciali: fg. 100,4; altitudine media: m, 1920; (max. 
#. 3899); distanza foce: km. 308; inizio delle misure: agosto 1025. 7 i 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento {con registratore in sp. d.}; quota dello zero; m. 237,90 s. m.; inizio delle 
ni: anno 1880; massima piena: m. 5,03 (1-XI-1027); massima magra: m, 1,10 (5-V-1938). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 


I 353 28,3 | 26,0 33.0 39,9 48,8 67,5 54,6 63,1 67,0 65,5 49,1 
2 34,6 28,3 26,0 39,5 42,5 49,8 55.8 61,2 | 113 59,5 47.2 
3 35,9 25,6 27,3 32,4 46,8 61,3 74.9 58.7 59,2 90,0 17 45,7 
4 3 26,1 27,2 50,2 64.2 67,1 58,3 72.4 57:9 43:3 
$ 35,8 37.4 28,5 27,3 64;6 642 82,6 55,3 66,I 550 42:5 
6 33,6 26,7 28,0 24,1 52,8 67,1 80,4 60,8 942 60,I 54,1 41,0 
ki; 33.6 27:13 26,8 2504 53.7 76,0:| 88,5 s88 | 1 593 533 38,7 
È 33,6 27,8 26,8 26,0 52,8 81,4 | 929| 548 84,1 s7:2 50,4 38,7 
9 33,6 25,8 23:7 25,4 | 545 69,2 97:7 54,8 68,9 52,6 9 394 
ra 33,6 | 252] 249] 242]: 545 61,6 | 104 58,9 59,6 50,7 48,8 38,7 
II 387 27,6 25,5 24,8 58,0 60,6 80,6 | 56,0 58,7 49,8 50,4 38,7 
12 32,0 28,9 25,0 23,0 62,0 ‘66,6 82,8 57.0 | 1 47.1 49,8 374 
13 29,3 28,9 26,2 23,5 58.0 62,1 83,9 59,0 | 127 46,4 43,8 384 
14 31,8 27.6 26,9 22,5 51,3 99,0 76,5 66,2 829,9 | 454 440 36,0 
15 345 24,5 24.4 23,7 49:3 95,3 T9I7 67,6 78,0 43,8 44:7 380 
16 33.0 | 23,9 21,4 24,3 48r | tr7 78.5 65,3 73,6 438 39.1 38,0 | 
17 33,0 22,8 25,0 35.5 48.1 III 69,8 67,6 67.1 4I:4 44,0 36,7 
IR 33,0 ar, 25:fi 26,1 49,0 | IIS 69,8 61,2 63,0 39,8 44:7 38,0 
19 31,6 29,0 245 27,5 49,0 | 134 68,7 | 62,4 62,1 36,7 59,6 36,7 
20 37,0 30,2 25.I 28,7 ut] (as 67,8 95,4 56.2 36,7 68,7 36,0 
2I 28,2 28,3 23,3 30,0 442 II5 58,3 85,3 534 dj 356,9 34,0 
22 3U4 28,3 20,3 347 44:2 | 947 56,4 78,9 50,7 503 36,7 
23 3047 27:2 19,8 39,8 42,3 90,2 53.4 61,5 47.1 79,1 453 37:4 
24 30,7 25:3 19,8 58,7 39,0 843 56,5 62,7 42,5 68,3 446 374 
25 29,9 23:5 24,0 57,8 38,0 7415 55,5 72:3 43,4 642 46,9 32,8 
26 30,6 | 27,2) 246] 468| 357 64,5 5I 46,3 | 176 46,9 32,0 
27 27.9 26,6 24,0 43,3 334 60,2 51,8 59:7 4TI 131 45.3 335 
28 27:23 26,6 23,4 42,5 347 6213 57,6 57.9 4515 97.1 45,3 32,8 
29 28,3 27:3 240 | 433 34,6 65,2 71,2 | 543 46,3 9 35,5 
30 28,3 25,2 41,6 37.6 67,5 s1,8 55,9 474 79.4 371 36,8 
31 ‘23,3 24.7 45.2 52,9 2 72,9 - 35,5 
Toratt || 9854 | 7738] 7692) 971,9 | 14594 | 2405,6 | 2219,2 | 1960,4 | 2015,2 | 2161,2 | 1512,2 | 1182,9 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1) 


Anxo | Gen, | Feb, | Mar, | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | ott. Nov. | Dic. 


O. massima: "e n i 

mefsec. . 176 36,4 | 302 | 28,5 | sB.7 | 646 | 134 104 954 | 160 176 68,7 | 4o,r 

. minima | 

mefsec. . 19,8 27,0 | 21,6 | 19,8 | 22,5 | 334 | 48,8 | s1,8 | 543 | 42,5 | 367 | ani | 320 
Q. media: l 

mefsec. . , 50,3 31,8 | 267 | 248 | 32,4 | 471 | Soa | 716 | 632 | 67,2 | 69,7 | 504 | 38,2 
Deflusso: 

105 mc... . || 15912 85.1 66,9 | 66,5 84,0 | 126,1 | 207,8 | 191,7 169,4 | 1741 | 186,7 | 130,7:| 102,2 
| Afflusso ; i 

ani.» + . || 722 9 II 3I 50 27 54 7I 100 rIg 143 76 3I 


(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali, 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


—a — 


PORTATE 


si ki si pi 
Hib CHA DAD 


Primavera 


Estate Autunno 


.| Afm. | Dea. | As. | Defi, | Aff. | Def. | 
Mu. PRESTI. Mirri. | 


|ostima, | mim. bic ti.) 


Durata della portata media annua nel | 
î TIGRE: dn eli nera ni giorni 157 

| Durata della portata media annua nel 
periodo 1926-43 € 1946-49 . giorni 136 


i i me —_- | _[|____ 


ELEMENTI CARATTERISTICI: PER IL PERIODO 1926-43 € 1946-49 


Feb. | Mar, | Apr. | Mag. | Giu. 


ANNO | Gen. 


456 83,0 
172,6 | 314 


63,0 | Iz0 247 
23,8 45:44 93,5 


14,3 8,8 7.8 
5:41 3:33] 295 


22,4 | 295 | 637 | 
8,48] Inz 24I 


22,2 17,9 
8,40 6,78 


52,9 33,1 
20,0 T3,I 


137.1 86,0 
sa 32 


211,4 81,9 


60,0 | 76,5 | 1705 
233 29 65 


III,0 | 145,3 | 2143 | 2143 
42 55 83 


I9 26 18 45 


deflusso .. 0,96| 0,83 GTO] 0,55 d,53 0,78 1,54 


; I2I. 


PORTATE 


XXV. - ISARCO A PRA DI SOPRA | dn FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


PORTATE PORTATE | rre. 


Fre- 
uenza eve 
(ei orni) (giorni) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


#) - Bacino di dominio: &mg. 652; (parte permeabile 59%); aree glaciali: &wg. 23,13; altitudine media: st. 1820 {max. 
m. 3510); distanza dalla confluenza con l'Adige km. ‘53; inizio delle Pot dicembre 1940. 

b) - Idrometro di stazione e di riferimento {con registratore: in sp. s.); quota dello zero: m, 750* s. m.; inizio delle 
osservazioni: aprile 1941; massima piena: m. 2,70 (8-IX-1952): massima magra: m. 0,45 (30-I-1942). 


si ha (giorni) (giorni) 


mefsec. | mefsec. 


melsec. 


176 I7I I I 28,0 26,1 17 122 
di 161 o i 26,0 24,1 17 139 0,50 Se | 30,6 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. . | I60 151 I È 24,0 22,8 Ra 161 o ,80 1,20 9,0 
| Pra | SETE PAIA PRI CA RA TR DIRT] PO RI 150 121 0 2 22,0 20,1 23 184 55 5 | 3% 
: ebbr. Arzo rile io | Giugno| Luglio | A osto |Settemi. ttobr. |Novem.,| Di rzo LI I 20,0 19,I 15 199 
Ciorna P AgR gu E Ri 0) Dicem sane siae i î na si 8 Pia 0,60 7,10 1,30 49,4 
; 100 g0,I o 4 18,0 I7,I 7 214 0,65 8,30 1,40 60,4 
I 6,65 6,40 5:37 | 14,0 29,7 24,0 31,7 21,2 23,8 33,9 30,4 | 147 90,0 85,1 I 5 17,0 16,I + 6 N 
2 6,65 | 6do| 6,36) 17,2 311 | 300) 364| 218| 214| 597] 248) 152 85.0 75, M ò 16,0 RA Li re 0,70 | 10,2 1,50 71,0 
3 6,65 | S21| 555 974 | 343| 322| 389| 256| 19,3 ;0| 305| 15,2 fi Tie È S- 3. iso is 7 LE; 
4 TI4 | 542| 5:58) 924] 367] 322) 396| 284] 166) 373] 269] 145 ge dr n ar Dei F Ta 0,75 | 11,8 1,60 81,8 
5 6,93 5:93 6,09 9,04 4040 353 38,2 2%,5 26,3 35,8 31,3 12,8 = "% x 7 30 I I, 
6 6,93 | 6523] 609 gno4l 350) 387] 363 235 8291 350] 291| 125 paga 55» 3 10 140 so 3 no | oso | 13,6 1,70 92,4 
* 6,20 | 623] 6,79 304 | 4521 355] 242) 167 32,5 | 2901| 117 5510 ga s oh tic pria SEE 
8 6,43 6,23 5,18 9,14 29,8 38,8 31,5 22.2 | 176 294 28,5 | 114 degl 48.1 3 bi ce pe 7 pa 0,90 18,0 I,é0 | 103 
9 6,18 6,23 5:44 9,42 31,2 33,3 32,9 | 232 33,1 25,8 27.8 | I14 «ho 4051 3 od 950 pr 9 sa ò 
10 6,18 5,28 5,62 to,6 92,7 29,4 IL,4 2114 31,4 22,5 23,8 11,0 46,0 44 4 2a T ripa n e 1,00 .| 23.6 1,90 114 
Ir 6,18 5.49 5.62 | t1,9 35,3 2914 30,4 21,4 305 22,5 20,8 | 10,7 sa pps - pr: san si o 278 i 
r2 5,90 5,49 5,44 12,2 38,5 31,5 25,0 20,7 104 21,4 18,2 TI,I spa ceci è » o ih I no 
13 5:90 5,49 S.7I I1,9 320 32,3 35,0 22,0 61,3 21,4 18,2 II,I deo Lega 3 Lita z I tz pt 
14 5,61 5:72 5:55 130 29,8 37.I 26,3 21.2 54:7 21,4 18,2 11,6 350 3% ù 43 7 Per 24 “dop 
15 5.61 5,31 5:55 | 157 25:7 49,3 25:7 | 206 $0,0 22,1 17.8 | 12,4 5,51 33 347 
16 6,17 5,51 7 | 157 26,4 48,I 26,9 19,5 42,9 20,2 I 12,1 "Ri : 64 
17 6,58 S.10 5,46 18,0 250 |. 446 26,2 I7:8 36,8 19,8 16,5 rr,é PS i pr; 
18 5,88 4 5:46 | 19,0 2T:I 48,9 25,6 16,8 36,0 19,8 15,5 | 10,7 3 
19 5,88 5,52 6,16 | 19,5 27.8 48,0 24,2 22,9 35,I 19,2 19,4 | 10,3 
20 6,37 6,03 6.47 | 2% 258 56,1 24,2-| 36% 31,8 18,2 tono 9,80 cose 
21 5.86 | 5,34 6.01 | 20.1 23:9 45.2 242 | 314 28,7 745 185 | ro, Periodo 
22 5,34 5.85 | 248 21,5 40,1 255 | 32:49 24,5 46,8 16.7 9,60 di 
23 6:57 5:54 6:31 | 27.5 210 38,5 26,7 | 313 33,2 381 15,7 9,88 sservazione 
24 5,88 S,54 6,9I 32,5 199 33.4 26,7 221.7 231,8 316 13:7 IO,I n VERDE 
25 6,59 | 5,35 8,37 | 333 194 30,4 | 210] 227] 239] t17 14,I 9,70 | 
26 617 | 556| 699 303 194 | 297 | 255 1I97| 274 597 145| 9,93 3 
28 1 To deo 168 st e sua | sa = ni sp sE di giorni 9I || 20,9 | 458 | 250] 38,3 || 1952... 60 85 | 158] 211 | 296] 356) 457| 407 
29 pe 5,56 “ga 28,3 17,6 31,8 37:9 20,6 19,0 43:5 15.0 9,66 di giorni 182 || 20,2 31,0 | II,7 | I7,9 
30 Si . :57 | 276 19,5 33,2 1957 FFILI 18,0 41,8 14:7 326 di gi 13,9 | 6 ; 
31 5,62 10,3 22,7 218 | | 23,8 38,5 Ò Papa io Mio ERE | (93:90 nidifica 135| 74| 178] 201] 321| 406) 2or| 175 
’ ann —--:; 
TOTALI || 192,12 | 163,39 | 192,74 | 548,2 | 845,5 | 10926| 872,6] 717,5 | 13115 1147,6 | 616,0 | 348,49 pil" ning) peer: Di sioni me pra af Poni 
Durata della portata media annua nel | Differenza |l- 75 rr |- 20 ro |- 25|- so| 256] 232 


periodo 1942-43 €1947-51 giorni 132 


O. massima : | . 
. mefsec. . . . || 131 BI 8,3 | 11,7 | 26,6 | 131 99,0 | 62,5 | 755 | 945 | 38,1 | 52,0 
Ifsec. Rkmig. . || 200,9 12,4 12,7 17,9 40,8 | 200,9 | 151,8 95.9 | 1IS,8 | 144,9 58,4 79,6 
Q. minima: 
melsec. . . . 3,3: 3 3,8 4,5 47 5,6 14,3 13,8 11,0 11,2 6,I - dB 
sec. kmg. .| 5,06 5,06 5,83 6,90 T,2I 8,59| 21,9 21,2 16,9 17,3 9,36 7,36 
O. media: 
melsec. . . . 17;7 5,87] 5.49) .6,53] I1,9 | 310 | 40,5 | 32,3 | 27,4 | 198 | 12,6 | ILI 
Ifsec. kmq. . 27,1 9,00] 8,42] 10,0 18,3 47,5 62,1 49,5 420 | 30,4'| 19,3 17,0 
Deflusso : s 
IO5 mie... . 558,2 15,7 13;3 | 17,5 30,8 83,0 | 10590 86,5 1314 51,3 33,7 28,8 
SES a 856 - 24 20 27 47 | 127 I6I 133 | tI2 79 52 44 
Afflusso : ! 
105 me... . || 544,4 | 300 | 339 | 22,8 | 430 | 50,2 | 639. | 77,6 | 67,8 | so | 163 | 548 
e: dae mint... . . || 835 46 52 35 66 T7 98 119 104 89 28 84 
Perdite app,: i Perdite app.: 
(nre) | 14 «e è [lm #1 22 32 8 19 |-50 |-63 |-14 |- £ 10 |-24 40 


jus. sim.) 
Coefficiente di i Coefficiente di 
deflusso... 0,88] 0,92| 0,86 deflusso , . h03| 52] 038] 0977] 071) 165) 164] Liz) L0o8| 0,89| 1861 0,52 
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XXVI, - RIENZA A MONGUELFO FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


a) - Bacino di dominio: #mg. 273; (parte eabile 80%); altitudine media: m. 1880 [max. mi. 3316); distanza 
dalla confi. con l'Adige hm. 52; inizio gra misure : dicembre 1920: 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero; w, 1077,57 s. m.; iuizio delle osservazioni: 


anno 1880; massima piena: m. 2,75 SIR TE massima magra: sm. 0,05 (25-11-1052). 


7 
FE] 
—11r_r_ 11 = —-=""<=<=<=<><+<=<«=+«+=<=<=<=<=<+*+*]m* " 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 7 
. | Febb. | Marzo| Aprile | Maggio |Giugno| Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr. | Novem.| Dicem. x 
“si Li 
(+) 
I 3,58 | 3,64| 5,66 6,89 | 699] 749] 699) 846| 6,50 6 
2 3,88 | 364] 387) 594 6,60 | 699) 7,49] 699] 7.64| 6,50 o 
3 3,88 3,64 3,87 5,64 6,85 6,99 7,49 6,99 7.17 | 6,50 5 
4 »70 | 364] 387) 5,93 6,57 | 699) 7.49| 754) 7.I7| 6,31 0 
$ 3:70 Fai 3 5,64 6,57 6,99 7.49 7.54 6,82 6,31 | 43 I I5 
6 370 | 364| 387) 5,92 6.57 | 699 7.49| TI3] 682| 631 421 È 
7 3:70 | 3:64| 387) s.62 ,86| 6,77] 749| 7:13 6,82 | 631 4,31 5 
& 3:70 3.64 3,87 5,612 6,86 6,77 Fil 7:13 6,42 6,31 4,01 tI 
9 370 | 36 | 387) 530 6,86 |. 677] 721] 713) 642 3,91 7 
to 70 3.61 3.87 5,64 6,86 6,77 7.21 7-13 6,42 6,07 3,81 20 
II 370 | 3,61 3.87 | 6,03 6,86 | 677| 7.55] 713) 643] 607 3,71 9 
12 370 | 361| 387] 6,03 6,86 | 677] 7.55| 713] 643| 607 3,61 37 
13 70 3,61 4,05 6,03 7:51 6,77 755. 6,71 6,70 | 6,07 3,58 5 
14 3:70 3,61 4.05 6,03 7.51 6,77 T 6,71 6.70 | 5.89 
15 3.70 3,61 405 6,03 751 6,77 7,89 6,71 6,70 5,89 
16 3.70 3,76 405 6,43 7:51 7,69 7:89 6, 6,51 5.89 
17 3,70 3,76 405 08 7.89 6, 6,51 5,89 
18 3.70 3,76 4,53 6,19 6,90 7,08 7,55 6,96 6,51 5.89 
Tu 3,70 3,76 4.53 6,19 7154 7,08 7:55 1,23 5,89 
20 370 | 3:76) 453 5,98 T:54 7.71 7.55 | 7.49 6,88 | 5.89 
21 370 | 3760 4S3l 598 7.54 | nIo| 7.55] 7.49| 6881 5.89 PORTATA 
23 3:70 3,76 4:53 5:98 8,19 mIo 7,15 714 6.64 | 589] 
23 3,70 3,76 5,09 5.98 8,19 Tio 7:15 7.14 6.64 | 5,89) 
24 3,70 3,76 5.09 5:77 8,19 7.10 7,15 7.40 6,64 5,89 | | 
25 3:58 | 3,91 5:09 5:77 7:57 quo 715 7,08 6,64 | 571 sal aci 
26 3:58 3,91 5:09 5,53 757 7,75 7.38 7,08 6,41 S71 43 sal ne 
37 3,58 3,9I 5,09 5,84 6.99 | 7:75 7,38 6,69 641 | S7I Del è sa =; 
28 3,58 3,9I 5.09 | 6,20 6,99 7:75 7:38 6,69 641 | 5,71 . 5 
29 3.58 3,9I 3/66 Pi no 7:75 4 ont ppi aLe I 
30 291 | 5:66 4 7:75 99 09 Al ; Durata della portata ‘media annua nel 
=: cel e al Re dl di —_ | © | I 1952. . . . + +» giorni 217, 
TOTALI 107,34 | 115,60 | 131,20 | 184,61 | 210,57 | 222,33 | 221,25 | 223,19 | 218,47 | 202,08 | 185,56 Durata della. portata media annua nel 


periodo 1930-43 1946-51 giorni 143 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 


Genn. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag.| Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. 


45,8 5,5 4.9 16,5 | 458 
167,8 | 20,5 | 17,9 | 22,3 | 60,4 | 167,8 


BI 2,81 2,82| 2,92 2,92 3,3 
10,3 10,3 10,3 10,7 10,7 11,7 


6,60] 401] 357] 364) SI) 9,00 
24,2 147 13,I 13,3 | 18,4 | 330 


208,I 10,7 8,6 9,7 | 13,0 | 241 
76: | 39 3I 35 48 88 


355,8 95 | 12:3 12,5 19,4 26,5 
937 35 45 46 7I 97 


435] 3688) 3.91 sil: 6,54|  7.s7] 19) 7.75] 7.89) 7.54] 846 
15,9 14,2 14,3 20,7 24,0 | 27:7 30,0 28,4 28,9 27,6 31,0 


3,88) 3.58) 3.61] 3.87] 530] 630| 657] 677). 699/ 669) 6G4rl 
14,2 13,1 13,2 1423 I94 23,I 24,1 | 24,8 25,6 24,5 23,5 


4,17 3:70 3:73 4:37 5,96 7,02 717 7.14 7,44 7,05 6,74 | 
15,3 13,6 13,7 16,0 | 21,8 25.7 26,3 26,2 273 25,8 24,7 


11,2 9:27 | 9,99] 11,3 | 60 | 182) 192 | 191 | 193 | 18,9 | 17,5 
4I 34 37 4I 59 67 79 70 7 68 64 


8,19] 8.19) 819| 11,7 | 15,0 | 311 | 259 | 393 | 31,4 | 328 | 180 
30 30 30 43 55 114 95 |t44 | is 120 66 


= 06) app.: | 
Coefficiente di ! 
deflusso . 


4 Vai ls luca 
137 1,13 1,23 0,95] 1,07 0,59 0,74] 0,49 0,62 0,57 0,97 
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XXVII. - GADERA A MANTANA FREQUENZA E suadra DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Altezza ° Altezza 
idrome- | Portata | idrome- | Fortata 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE ‘ + 
trica me / sec, trica FTA fi Se0. 
mi. mi. 


a) - Bacino di dominio: kmg. 387; (parte permeabile: 65 %): altitudine media: m. 1860; (max. m. 3151); distanza dalla 
confluenza con la Rienza km: 2 circa: inizio delle misure: febbraio 1025. 

5) - Idrometro di stazione e di riferimento: (sp. s.); quota dello zero: m. 822,60 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 

1926; massima piena: m. 1,03 (1-XI-1928); massima magra: m. 0,25 (5- II-1928). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 0,45 |- 3,82 o,B0 11,5 


Genn. | Febb. Î Marzo | Aprile | Maggio | Giugno] Luglio | Agosto | Settem. Ottobr. | Novem. Dicem. 


0,50 4,40 0,85 13,0 


L| 
L] 

I 6,35 4145 4,02 4:25 | 10,4 6,60 | 7,75 4,87 6,77 8,14 | 10,5 7,17 0:55 5,08 |* 0,90 14,6 

2 6,35.) 4,45 3,79 4.49 | 10,8 6,32 7.14 476 6,52 | -10,2 10,2 6,94 

3 6,35 4.45 3,79 4:72 | TI, 6.46 7,40 5,57 6,28 9,31 | 10,2 7,23 oo 6,02 0,95 16,1 
: 0135 pig 3.79 424 st pas 8,23 5,34 7,02 8,36 9,93 7,22 

È da 3:79 4,02 10, 4 7,39 4:90 7,39 TS 9:32 7.02 

$ 6,10 4,18 3,79 379 | IDI 6,45 | 7,69 473 8,46 6,57 9,03 7,02 0,65 #20 | 100 17: 
7 6,10 418 3,79 3,58 | . 10,8 691 | 8o0| 4.73 8,17 6,33 8,76 7,02 

8 6,10 4:39 3:79 STI TO,g 7.14 8,00 5,13 7,87 6,33 8,76 T.02 0,76 8,48 1,05 193 
° 6,IO 4.39 3.59 3,57 | TO, 6,35 8,00 5,37 7.87 6,62 8,76 7,92 i 

ro 6,10 439 3.59 3.77 9,64 5,88 | 7:44 4:54 7,59 6,62 8,20 6,87 

LI 6,10. | 4,13 3.74 3,99 964 | 563) 7.44 454 7,86 7:79 7,91 6,87 

r2 5,83 413 3,74 | 420 936 | 583| 775 4:74 | 10,3 7:79 7,64 6,87 

13 583 | 413] 374) 488|- 936] 583] 7.75] 492] 115 7.23 | \709| 6,87 

14 5,93 413 3,54 5,36 8,96 6,03 7,17 5:37 | 1n2 6,94 6,88 6,68 

15 5,83 3,90 3,54 5,90 8,96 6,50 8,06 05 | 11,2 6,72 6,88 6,68 

16 5, 3,90 | 354| 672] 863| 696| 83a5s| 632| 109 6,72 | 6,88| 6,681 

17 5,60 3,90 323 6,72 8,30] 597| 777 6,80 | 10,9 6,72 6.88 6,68 | 

18 535 | 390] 323] 824] 800) 6,67 6,20 | 10,6 672 | 688} 6,68 

19 5:35 3,90 3.36 | 8,84 8,00 | 951] 59I1| ILS 10,6 :72 |  7:al 6,55 Inverno | Primavera Estate 

20 5.14 431 3:35 9,49 7.64 | 10,4 5,46 9:72 | r0,2 67,2 9:21 6,55 i e E 

> 34 | dob| 330| 979| 764| 916) 524| 732] 103 | 150 | 700) 555 CORTATA AfI. | Defi. | Afa. | Dea. | AA. | Dea. 

22 5,14 3,59 3:50 9,79 7,64 8,24 5,01 7,05 9,88 | 13,5 7,00 6,34 

23 4,67 3 3.67 | 10,2 7,33 7,62 481 6,79 9,56 | 11,6 7.00 6,34 

24 4,67 3.69 3.67 9:76 7.61 7.62 4.81 61 9,21 | 10,1 134 a 

25 sei "= dal pop 7,92 Lp 3 8,19 8,86 | 10,4 6,80 6,03 di giorni 9I : 

È 4 3 3.84 9.7 7:92 | 7,85 5 7.89 8,86 | 19,6 7:09 6,03 She vai Ò x ; sel sl è 
27 4.47 3 84 3.4 9,76 7,58 8.13 484 848 8.52 180 Lips 603 ria 182 1952 76| 116 38 33) 353 3 79 

4147 3 di IO,I 7:90 | 7,81 50 177 ,52 | 15 7:09 103 i giorni 274 È 3 

29 424 | 366) 3,84 | 104 8,58 | 7.20] 508) 788 8.17] 149 6.89 | 515 ia Lio | 90| 194| 173 348] 250] 232] mm 
30 447 495 | 104 8,49 7.20 4.86 7,30 8,17! 13,0 6,89 5,75 

3I 4:47 ‘405 8,80 5,08 6.77 10,5 5,95 Sb SI Seri nn i 
Torati | 169,54 {| 117,53 | 114:39 | 203,90 | 280,09 | 212,49 | 203,89 | 200,69 | 269,05 | 298,40 | 234:77 | 204,77 Durata della portata media annua nel Differenza |l- 35 26 |- 56|- 40 5 |-112 28 8 


periodo 1926-43 €1946-sI1 giorni 137 


— on: x<  SJ’” O ' 


i ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 | ELEMENTI CARATTERISTICI.PER I PERIODI 1926-43 e 1946-5I 
ANNO | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. AnNO | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. Mag. | Giu. | Lug. | Ago, | Set. | Ott. | Nov. Dic, 

O. massima: : Q. massima | 

mejset. . . , 19,6 6,35] 445) 405) 10,4 tr,I 10,4 8,35| 115 11,5 19,6 | 10,5 7:22 mefsec. , . 70,0 7,1 7,3 13,0 | 30,2 | 44.8 | 348 27.2 | 555 | 40.6 | 391 | 70,0 | In 

Isec. kmq: . 50,6 | 16,4 | ILS | t0,5 | 26,9 | 28,7 | 26,9 | 21,6 | 29,7 | 297 | 50,6 | 27.1 | 18,7 |l Ifsec. kmq. . || 1809 | 18,3 | 18,9 | 33,6 | 780 | 115,8 | 29,9 | 70,3 | 143.4 | 104.9 | toLOo | 180,9 | 30,5 
Q. minima: Q. minima : 

melsec. . . , 3,23 4.24 3,66 3,23 4 7,32 5,63 4,65) 454| 6,28] 6.33 6,80} ‘5,75 melsec. . . . 1,90 2,40 1,90 2,55 3.3 5 49 5,0 40 3,9 337 35 2,70 
sai Rima. . 8,35| I1O 9,46] 8,35 8,81| 18,9 1435 12,0 II,7 16,2 16,4 17,6 14,9 Figo mg. + 4,91 6,20] 4,91 6,59 8,53 g904| 12.7 12,9 10,3 10,1 9,56 9,04 | 6,98 

. media; . media: 

mefsec. . ., 6.86] 547] 405] 3690/0 6.50] 9041 7,08) 6,581 647] Ro7] 9631 7.83] 6,61 mefsec, . . . || 8,39] 4I1| 3801 4,47] 823) 12.7 | 145 | 12,3 9,86| 8,67) 7,88] 867| 5.52 

l/sec. kmq. . 17.7 I4,I 10,5 9,53 | 17,6 23,4 18,3 17,0 16,7 23.2 24,9 20,2 17,I Ffsec. kmq. . 21,7 10,6 | 9,82) tIr,6 21,3 32,8 375 31,8 25,5 22,4 2014 22,4 143 
Deflusso : Deflusso 

105 me... . || 2168 | 14,6 | 10,2 988 | 17,6 | 24,2 | 18,4 | 17,6 | 17,3 | 23,2 | 258 | 20,3 | 17.7 105 me. . . || 264,7 | TILO 9,19] 12,0 | 21,3 | 339 | 37,5 | 32.8 | 264 | 22,5 | 2L1 | 22,5 | 148 

mett. . . . . || 560 38 26 26 45 62 48 45 45 60 67 52 46 mm... .. || 684 28 24 3I 55 87 97 Bs 68 58 55 58 38 
io pi CÈ gi Afflusso : i 

ros sic... . || 3301 8,51] 13,9 | #13| 248 | 20,5 37,9 | 40,2 | 584 | 39.1 | 35.2 | 26,3 17,0 ros me. è» - || 342,5 13,6 15,5 16,7 | 25,1 33,3 | 42.6 | 49,9 | 422 | 32.1 26,3 | 313 13,9 
RI 22 36 21 64 53 98 |1og |usr 10% 9I 68 44 man... .. || 885 35 40 43 65 R6 |iro |ra9 |uI09 83 68 8I 36 
Tecla na A Perdite app.: 2 2, 

293 |--I Io |- 5 19 |- 9 50 9 106 I 24 I6 |- 2 201 7 *16 r2 Io |- I 13 44 al 25 13 * S 

Coefficiente ‘di : . È cn” di 

deflusso , , 0,66 1,73 0,72 1,24| 0,70 1,17] 0,49] 0,43| 0,30) 0,59] 0,74] 0,76 1,05 deflusso . , 0,77 o,80| o,60| 0,72) 0,85 1,01] 0,88) 0,66) 0,62) 0,70) o,81| 0,72 1,06 


124 


XXVIII. - RIENZA A VANDOIES FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 
i CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE PORTATE 
a) - Bacino di dominio: . 1923; [parte permeabile 55 ; aree glaciali: Amg. 3,5; altitudine media: m. 1870 (max.: da a 
i m. 3499); distanza Fate; NÉ Bi con l' Isarco: nl: inizio delle misure: gennaio I94I. ZA melsec. | mefsec. 
è) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m, 740 * s. m.; inizio delle 
osservazioni: aprile 1941; massima piena: sm. 3,47 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,75 (24-11-1944). 147 146 I I 310 36,1 14 231 | 
| I 141 [e] LI dI 4 235 
“ 136 pi 2 34.0 32,3 II 246 
135 126 [e] 2 32,0 30,I 6 252 0,95 IT,0 
125 I2I 3 $ 30,0 29,I 2 254 
120 III o 5 29,0 28,1 3 257 19,2 
10 106 4 28,0 271 4 261 
105 10t 3 12 i 26,1 5 nÒ 1,05 21,5 1,70 66,4 
00 sI I o| a5I . 5. 7I 
I ao | 183 |. 1,8| 308) 640| 546| 7121 634| 685| 528| 668 pi 3 ri sal si I noel 
2 21,0 17,9 17,8 38,5 67,5 59,9 75,1 64,2 57,5 81,3 63,2 90,0 85,1 4 21 24,0 23,1 o 273 
3 20,6 17,9 18,2 27,9 68,5 69,2 76,1 64,2 55,9 69,9 61,5 85,0 t 8 29 23,0 33,I 4 275 
4 21.0 17:5 I9,I 24:3 64,8 739 79,1 78,4 53,3 61,7 59,1 80,0 75.1 13 42 22,0 21,.I a 277 
$ 19,7 | II] 191| .227| 67,5| 718| 735| 686 638] 581) 56,7 750 | 701 24 66 210 | 20.5 7 284 
6 20,0 16,8 19,5 22,4 64,0 70,8 73,5 61,4 si” 54,I 55,0 70,0 65,I 20 6 20,0 Ig. 6 290 
7 19,2 I6,I 18,7 22,0 60,0 83,5 72,9 6%3I 51,6 54.3 65,0 65.11 30 116 19,5. 19,1 5 297 
Li 20,0 17:5 17,9 22,0 62,5 88,6 71:3 57,0 77.9 493 53,8 60,0 SS.I 23 139 I 18,6 7 304 
9 19,7 17,2 17,9 | 245] 710) 734| 793 57,8 74,8 | 46,1 50,3 55,0 50,1 3I 170 18,5 18,1 14 318 
ro 20,0 17,2 17.9 28,1 73.0 65,6 79,9 671) 453 48,0 50,0 48,1 * 177 18,0 17,6 18 336 
TI 20,4 16,5 17,5 32,9 77:5 58,9 59,0 56,9 sI 45:3 48,0 48,0 LI 8 185 17:5 17,I 17 353 
r2 20,0 17,2 17,5 3514 79:5 62,3 | 584 53,5 98,0 | 43I 45,7 46,0 44,1 8 193 17,0 16, 7 360 
13 19,2 17,6 18,0 35:4 745 70,9 62,3 593 | 1I105 41,7 45,0 44,0 42,1 1 200 16,5 IG,I 4 364 
14 18,8 17,2 17,6 342 61,0 88.0 63:4 54,2 82,5 43,3 434 42,0 40,1 6 206 16,0 15,7 Ù 366 
15 18,8 1712 16,7 349 54,0 89,01 7651 550 73.7 | 42,6 41,2 40,0 38,1 Pai 217 
16 18,8 16,5 17.0 39,7 51,5 | 100 82,3 55.8 71,7 41,2 38,9 
17 18,8 15,7 17,4 44:3 51,5 IOI 62,4 69,1 66,8 406 38,9 
18 19,2 16,0 17.8 450 51,5 106 62,7 7340 64.9 39,8 39,5 i si —_- = = 
19 18,3 I70 17,8 48,0 pr I = 56,0 63:5 649 38,4 467 | 1952 1943-43 01947-51 | Periodo 
20 18,3 17.0 18,3 51,3 4 I 50:3 | 123 1,3 37:I 13 i i 
2I 17,5 17,0 18,3 53:7 437 | 109 53.1 | 104 562 | 781 4514 | FERRI mefnso] 5 mefsec Vea, lic 
22 18,3 | 170 183) s5ssal 4b90| 932|] 673| 107 546 | 725] 416 See Amg. kmq. || - | 5 ; 
23 18,8 17:4 18:3 53.5 38,6 89,2 61:3 82.4 52.1 66,9 40,0 REA int palo 
sa i I7:4 19,I 54 370 mi 55,6 766 190 pas o | | | 
18, I7:4 55: 361 Dr, 49:3 95: 48,3 591 7 I ni | 
26 183 | 178 204| 507] 344 654| 468| 77:4| 499| 147 37,3 SQEGIOIAI: pui SA] REC] gl Bo 
al 18,3 17:8 18.4 549 389 Cs CA Fast 0 123 373 | di giorni 182 46,7 | 24,3 | 320 | 16,6 | 1952. . . 
+ 17.9 17:8 | . 18,1 52,2 3332 54 SI 4 93,7 36.5 sigari i 
29 | 164] 178] 181) 547| 37] 693] 729| 613] 463) 817] 36,5 {di giorni 374 || 32.5] 117 | 178| 9A 1942-1943 
39 I7.! 26,I STI 36,3 72,2 50,8 62:2 44,5 T51 | 36,5 ferealsre ar I 1947-195I ! 
ca i I e a "mi a IA a 51,4 ie i 733 Durata della portata media annua nel | 
È irene ina cin ne Mi I i 
"ToraLi 589,6 | 498,8 | 582,1 | 1210,6 | 1668,1 | 2425,9 | 1977,5 | 21794 | 1966,6| r913,5 | 1399,5 PRO ic a | Differenza | 


Durata della portata media annua nel | 
periodo 1942-43 € 1947-51 giorni 134 | 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1052 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1942-43 € 1947-51 


Anno | Genn.| Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. 


Lug. | Ago. | Sett, | Ott. | Woy.| Dic. ANNO | Gen. | Feb. | Mar. 


Q. massima 
mefset. . , . || 147 21,0 | 18,3 | 267 | s84 | 795 | 136 82,2 | 123 108 |.147 66,8 | 39,0 238 
Rin kmg. . | 76,4 | 10,9 | 9,52) 139 | 304 | 413 | 70,7 | 427 | 640 | 562 | 764 | 347 | 20,3 133,8 
TIM: 
mefset. . . . 15,7 16,4 15,7 16,7 | 22,0 32,2 54.6 42,7 53,5 44,5 37.1 36.5 25,4 17:7 


sec. kmq. . 8,16 8,53 8,16} 8,68) I1,4 16,7 | 28,4 22,2 27:3 | 231 19.3 19,0 13,2 oo 


mefsee. i. . 47.4 | 190 | 17,3 | 18,8 | 40,4 | 538 | 80,9 | 638 | 70,3 | 65.6 | 61,7 | 46,7 | 30,5 73:8 
DES hmg. . 24,6 9,88 8,94| 9,78| 2r,0 28,0 | 43,1 33,2 36,6 ZI 32,1 24,3 15,9 38,4 O 
U850 : 
10% mé. . . . ||1499,7 | 50,9 | 431 | 50,3 | 104,6 | 144,1 | 209,6 | 170,9 | 188,3 | 169,9 | 165,3 | 1209 | 81,7 197,6 
Pie «+ «|| 780 26 22 26 54 75 z1o 89 99 88 86 63 43 È mm .... 20 26 102 130 . 
flusso : i | . | : 
to6 me, . . |\1809,5 | 442 | 67,3 | 750 | ros.8 | rtt,s | 198,1 | 194,2 | 317,3 | 223,1 | 246,1 | 140,4 | 86,5 | 146,1 | 186,5 | 273,1 | 190,4 | 1577 | 65.4 [157,7 | 712 | | 
min... . . || 941 23 35 39 55 58 103 ror |165 | 116 | 128 73 45 76 97 |142 99 82 34 82 37 
Perdite app.: - | 
sent.) +. . . || x6r = 3 13 13 t |-tr |l-7 |. ra 66 28 42 ro 3 - 26 33 29 6 I8 |-10 44 9 
| Coefficiente di 


deflusso . . o,83| 1Ii3| 0,63 0,67 0,98 1,29 1,07] 0,88] o,60|) 0,76) 067] 0,86 0,93 


t,34] 1,34] 0,80) 0,94| 0,78] 1,29] 0,46) 0,76] 


XXIX. - VALDURNA A 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


misure: settembre 1049. 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 


CAMPOLASTA 


| ——________[| -—_—______ | zzz. 
j == i e==—_—_|[._—_—__. —_- |.  ———_ |__| n n n 


Mese | 

Min: Genn, | Febbr. | Marzo | Aprile 
I 1:33 1,12 I,I8 1,25 
2 1,33 I,I2 1,18 1,25 
3 1,33 i,I2 1,18 1,34 
4 1:39 I,II I,17 1,24 
5 1.33 r,li 1,17 1,24 
6 1:36 I,II 1,14 1,26 
7 1,39 L.II 1,14 1,26 
8 1:39 nz 1,14 1,26 
g 1,39 T.Iz 1.14 1,33 
IO 1,39 1,512 | ILl4 1:37 
Il 1:34 I,I2 [314 1,43 
rà 1:34 1,12 1,14 1,5I 
13 1,34 r.Iz I,I14 1,51 
14 1:34 nà I,Ig4 m,5I 
î5 1,34 1:15 1,16 1,58 
16 1.34 1114 1,16 1,83 
17 1,37 1.16 1,36 208 
18 1,37 1,16 1,16 2.21 
19 1,30 1.16 1,15 2,51 

20 1,33 1,19 1,17 
21 r,19 1,19 1,17 3,11 
22 1,19 1.17 1,17 3:81 
23 I.I9 1.17 1,17 434 
24 1,13 1-18 1,17 5:73 
25 1,15 1,18 1,18 5:73 
26 I,15 1,18 1,18 5,17 
27 1,15 1:18 1,19 462 
28 1,15 | rif I,19 5,46 
29 1,15 1.18 T.21 5,18 
30 T,15 1,23 5,46 

ZI 1,15 T,35 
TOTALI 39,59 | 33,21 | 36,21 | 80,17 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 


Maggio | Giugno | Luglio | Agosto Settem.|Ottobr.| Novem. Dicem. 
5.46 3,13 2,38 1,77 3:30 7.19 
5,74 3.13 2,25 1,77 3,08 8,59 
6,01 3,35 2,25 I:77 3.08 7:75 
6,29 3,35 2,25 1,85 3,08 T.46 
7,12 3:35 1,99 1,85 3.29 7.17 
6,47 3:35 1,99 1,76 5,69 6,89 
6,30 3,58 1,99 1,76 6,24 | 6,60 
6,30 3,58 1,99 1,67 5,68 6,32 
6,57 3:35 3,39 1,76 SII 6,04 
6,30 3.13 2,00 1,66 4,83 5,76 
6,57 2,92 2,00 1,66 s,I0 5,48 
6,57 2,92 1,88 1,59 8,45 491 
6,02 2,92 1,79 1,59 8,99 | 4,91 
5:47 3.13 1,88 1,53 8.15 49I 
5.19 2,92 1,79 1:53 7,87 462 
40L 3.10 1,79 1,58 8,t5 4:35 
4:64 3,59 1,99 1,65 757 4:06 
4,36 3,59 1,87 1,58 7,00 378 
436 3,59 1,87 2:21 672 | 3,52 
3,83 3,84 1,78 3:80 643 | 3-78 
3,83 3,59 1,69 4:33 5.88 | 7.lI 
3,83 3.59 1,78 433 5,04 7II 
3,83 3:59 1,68 3:79 476| 7.68 
3,58 3,36 1,68 4.05 420 7,13 
358 3,14 1:77 432 420 7.12 
435 3.14 1,68 405 420 | Ir$ 
3,13 2:93 1,68 4:05 3.91 11,3 
2,92 2.73 2,II 3.79 3,63 | 10.$ 
3,72 2,55 2,37 3,54 3,63 9,65 
3,13 2,55 1,86 3.54 3,36 9,09 
13 1,77 3,30 8,53 

I5I,$I 96,99 | 60,19 | 79,43 | 160,62 | arz,10 


Anno | Genn. { Feb. | Mar. | Apr. Mag. | Giu. 


O. cresca 
mese. . . . II,® 1,39 1,19 
I/sec. Amg. . || 122,9 14,5 13,4 
O. minima: 
ig, é r,rt 1,12 I,It 
sec, DL 11,6 11,7 11,6 
O. prin . 
melset. . . .| 3,06 1,28 1,15 
ilsec, hmg. . 31,9 13, 
Deflusso: = e 
105 me... . 96,9 3.43 3,87 
MERE. +» +. . I 6 
Afflusso : DI . in 
Ios mie... 84,9 0,96 1,06 
MEMI. ., ». . 884 z0 IT 
Î SS app.: 
mm.) . . .|-ras |- 26. |-t = 
Coefficiente di : i 
deflusso . , I,Ig 3.60| 2:73 


1,25 
13.0 


1,14 
11,9 


1,67 
12,2 


3:13] 
33 


2,30 
24 


5:73 
597 


1,24 
12,9 


2,67 
27,8 


6,93 
72 


7.87 
82 


10 


0,88 


7,12 
742 


2,72 
28,3 


489 
50,9 


13,1 
136 
4,22 
44 
- 92 


3,84 
40,0 


23,55 
26,6 


3-23 
33,6 


8,38 
87 
rr,z 

117 


30 


2,39 
2459 


1,68 
17,5 


1,94 
20,2 


Life.) 
54 


7.68 
Bo 


26 
0,68 


4.33 
45,1 


1,53 
15,9 


2,56 
26,7 


6,36 
n 


979 
102 


3I 


8,99 
93,6 


308 
32,1 


5:35 
55.7 


13,9 
145 


13,I 
136 


=_= 


IT, 
122,9 


52 
30,7 


6,81 
70,9 


18,2 
189 


15,6 
162 


27 
1,37 


Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | 


7,71 
80,3 


z,00 
20,6 


4,20 
437 


10,9 
II4 


7:39 
77 


= 37 
1,48 


Dic. 
2,00 
20,8 


1,19 
12,4 


1,49 
15,5 


3:99 
42 


3.74 
39 


3 
1,08 


4) - Bacino di dominio: Amg. 96; (parte permeabile: 16 %)}; altitudine media #. 1940 (max.: m. 2741); distanza 
confluenza col Talvera #m..0,500; inizio delle 

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: #1. 1000* s. m.; inizio delle 
osservazioni: settembre 1950; massima piena: sm. 1,05 (24-V-1950); massima magra: m. 0,26 (6-III-1952). 


Î 
Il 


_—_ n 


PORTATE 
da 
mefsec. | mefsec. 
11,8 11;7 
II,6 11,5 
Il4 11,3 
11,2 10,5 
10,4 9,61 
9,60 9,0I 
9,00 8,61 
8,60 8,21 
8,20 7.8 
7.80 Ti 
740 7.01 
7,00 6,81 
6,80 6,61 
6,60 6,4I 
6,40 6,21 
6,20 6,01 
6,00 S81 
5,80 $,6I 
560 5,41 
5,40 5,21 
420 5,0I 
5,00 481, 
, 40 4,61 
4,60 44I 
4.40 421 


I 
[o] 
I 
i 
I 
I 
I 
3 
3 
7 
7 
3 
I 
6 
7 
4 
I 
7 
6 
o 
6 
| 
5 
o 
8 


4,20 40 
4,00 3,81 
3.80 3.61 
3,60 ZogI 
3,40 3,21 
3:20 OI 
3,00 2,9I 
2,90 2,81 
2,80 2,71 
2,70 3,61 
2,60 2,51 
2,50 241 
2,40 2.31 
2,30 2,21 
3,20 2,II 
2,10 2,01 
2,00 1,9I 
1,90 1,81 
1,80 1,71 
1,70 1,61 
I, I,5I 
1,50 I,gI 
1,40 1,31 
1,30 IzI 
1,20 T.II 


PORTATA 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


fui di 
GNA AA A 


Th 60 id oa UU HO 


sE nea 


"li 
nf 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


idrome- Portata | idrome-| Fortata 


mh 
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XXX. - SPOREGGIO A SPORMAGGIORE 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 
a) - Bacino di dominio: Amg. 34; (parte permeabile: 65 %); altitudine media: m. 1456; (max. m, 2562); distanza 
dalla confluenza col Noce: ta 5; inizio delle misure: febbraio 1951. 
b) - Idrometro di stazione e di riferimento : (con registratore in si: quota dello zero : m. 530 * s. m.; inizio delle 
osservazioni: anno 1951; massima piena: m. 3,00 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,13 {(10-IX-1951). 


— 


| PORTATE MEDIE GIORNALIERE ino mefsee. — — —° | 


= Mese ; ; È 
| iL Genn. | Febbr. Marzo | Aprile | Maggio | Giugno 


————————e—ec 


Luglio | Agosto | Settem.| Ottobr.|Novem.| Dicem. 


| 0,630 | 0,584 | 0,607 | 1,29 | 0,806 | 0,670 | 0,540 | 0,474 | 0sar | 6,28 0,944 | 0,789 


I 
2 0,630 | 0,584 | 0,670] I.92 | 0,752] 0,670] 0,540| 0,416 | 0,521 | 3,05 0,944 
3 0,630 | 0,584 | 0,670] 1,50 | 0,752) 0,670) 0,540) 0,474 | 0,470 | Lo 0,822 | 0,853] 
4 0,530 | 0,554 | 0,734 I,29 0,896 | 0,670 | o,g80| 0,416 | 0,470| 1,37 0,770 | 0,803 | 
5 0,630 | 0,584 | 0,734 1,18 2,87 | 0,612] 0,480 | 0,4I6 | 0,470] 1,04 0,718 | 0,754] 
FÀ 0.630 | 0,584) 0,734 | 1,08 1,71 0,612 | 0,480 | 0,416 | O,g70| 0,955 | 0,671 | 0,709 
7 0,629 | 0,546 | 0,734| 1,03 1,71 0,612 | 0,480 | 0,416 | O0,sz20| 0,881 | 0,671 | 0,709 
8 0,629 | 0,546 | 0,734 | 1,03 1,46 0,612 | 0,480 | 0,364 | 0.520] 0,881 | 0,628] 0,709 
9 0,629 | 0,546 | 0,734 | 0,661| 1,34 0,718 | 0,480 | 0,364 | 0,972 0,753 | 0,628 | 0,662 
ro 0,572 | 0,546 0,734 | O,861| 1,23 0,718 | 0,585 | 0,415 | 0,633] 0,753 | 09,587 | o0.562 
II 0,572 | 546 | 0,708 | 0.920) I,I4 0,718 | 0.477 | 0,363 | 0,633| 0,753] 0587] 0,562 
12 0,572 | 0,546 | 708) 0,870) 0,99) 0,663] 0,527 | 0,363 | s.é0 0,688 | 0,587 | 0,620 
13 0,572 | 0,546 | 0708 | 0,870) 0,930| 0,663] 0,476) 0,363] 1,96 | 0,688) 0,587 | 0,577 
14 0,572 | 0,546 | 0,708 | 0,870) 0,873 | 0,718] 0,476| 0,363] Liz 0,617 0,577 
15 0,572 | 0,546 | 0,708) 0,820) 0,873] 0,7I18]| 0,476) 0,363] 0,964| 0,617 | 0,548 | 0,525 
I6 0,571 | 0,546 | 0,708 | 0,820) 0,816 | 0,663] o,sg3| 0,363] 0,784| 0,617 | 0,548 | 0,590 
17 0,571 0,546 | 0,672 0,820 | 0,816 0,663 | 0,526 0,363 0,670 0,617 0,548 0,590 

| 18 0,571 0546 | 672 | 0,770] O, 816 | 0,663| 0,526| 0,414 | 0670 | 0,617] 0,548 | 0,54 
19 0,571 0546 | 0,672 | 0,770] 0,770 | 0,602] 0.526] 0,362 | 0,773] 0,617 | 3,11 0,54I 
20 0,571 0,546 | 0,672 | 0,770] 0,770 | 0,602) 0,475 1,45 0, 0,617 | 2,48 0,501 || 
21 0,570 | 0,546 | 0,672] 0,770] 0,770] o0,602| 0.475] 0,912 | 0,545! 737 1,83 0,501 | 
22 0,570 | 0.546 | 0672 | 0,754 | 0,770) 0,602] 0,475 | 0,974 | ©545| 2.59 1,04 0501 | 
23 0,570 | 0,545| 0,633| 0,714) 0718 | 0,653] 0475] 0,798 | 0,481 | 2,08 0,919 | 0.457 
24 0,570 | 0,546| 0694] 470 0718 | 0,597| 04Ii7 | 0.690 | 0,528 1,3I o,BI0 | 0,516 
35 0,572 | 0,546 | 0.750) 2,48 | 0,663] 0,597| 0,417 | 0,690] 0,528| 1,08 0,710 | 0,467 
26 0,574 0,546 1.45 0,663 0,540 | 0,417 0,634 0,528 6,62 0,710 0,528 
27 0,576 | 0,546 | 0,694 | T.I2 0,663 | 0,597 | 0.417 | 0,634 | 0,523 | 3.14 0,710 | 0,528 
28 0,578 | 0 0,704 | 0.972 | 0,721 | 0,597] 0474 | 0,578 I | 1,97 0,671 | O.48I 
29 0,580 | 0,604 | 0,704 | 0,920| 0,721 | 0,540] 0,745 | 0,578 | 0,625 1,59 O,67I 0,430 
30 0,582 1,18 0,863 | 0,721 | 0,540| 0,524 | 0,521 | 0,566 | 1,34 0,671 | 0,493 
31 0,584 1,18 0,673 0,474 | 0,521 I,11 0,493 
ToTALI || 18,280 | 16,178 | 22,598] 35,045 | 30,033 | 19,102 | 15,463 | 16,468 | 24,682 | 54,gor | 26,216 | 18,531 


1,18 470 2,87 
347 |138,2 84.4 


G,7I 
21,I 


0,745 
21,9 


1,45 5,60 7:37 II 0,96 
42,6 |164,7 |216,8 91,5 28,3 


0,362] o,g6ri 0,617) 0,548) 0,43 
to,6 13:6 18,I 16,I 12,6 


0,607| 0,714| 0,663 
17,9 21,0 19,5 


0;540| 0,417 
15,9 | 12,3 


0,729) 1,17 gia 0,637] 0,499 
21,4 | 344 | 28,5 | 18,7 | 147 


1,95 | 303| 259| 165] 1,34 
57 89 76 49 39 


0,531] 0,823) 1:76| 0,874| 0,59 
15,6 | 24,2 | SI8 | 25,7 17,6 


1,42 2,13 4,71 2,27 1,60 
42 63 139 67 47 


o,89 | 3.77| 2.59] 2,55| 4,29 
26 III 76 75 126 


Coefficiente di 
deflusso. . . 0,66 1,48 1,08 


0,80 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


7:37 7,31 I 
7,30 6,61 I 
6,60 6,21 I 
6,20 5.51 : 
5,50 4,61 1 
4.60 3.2I o 
3,20 II 3 
Io 2,81 I 
2,80 2,51 I 
2,50 2,II 2 
2.10 1,81 6 
1,80 I,7I 2 
1,70 1,5I I 
1,50 1,4I 4 
1,40 1.31 + 
1,30 I,2I 3 
1,20 T,II 7 
I,IO 1,01 6 
1,00 98 I I 
o,gf0 0,961 6 
0,960 | 0,94I 3 
0,940 0,921 I 
0,920 0,901 3 
o,g20 o,BBI 2. 
0,880 0,861 B 


IO 


PORTATA 


0,860 0,B4I I 70 

0,840 0,821 I TI 

0,820 0,801 10 8I 
0,800 0,781 4 85 i 
0,780 0,761 9 94 | 
0,760 0,741 8 102 ui 
0,749 0,721 ro r12 

0,720 0,701 24 136 | 
0,700 | 0,681 7 143 DS] 
0,680 0,661 29 172 | 
0,660 0,641 I 173 \ 
0,640 0,621 17 190 Ì 
0,620 I zo 210 | 
0,600 0,581 20 230 e; | 
0,580 0,561 27 257 b_1 
0,560 O,$4I 30 287 

0,540 0,521 22 309 i 
0,520 0,501 6 315 i 
0,500 0,481 4 319 

0,480 0,461 24 343 

0,g60 | 0:44 I 344 

0,440 0,421 I 345 | 
0,420 | Og0I mu 356 

0,400 0,381 o 356 

0,380 0,362 Io 366 


" sig e. O e mid è 9 #7 ©/48. seul scel, » 


rca «ile RIN di Puglia dali crofee 14,8 


Periodo di osservazione 


Anno 1952 


abraria silla Wanna bra . . I7,0 
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XXXI. - AVISIO A STRAMENTIZZO 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


a) - Bacino di dominio: kmg. 720 (parte permeabile 
wi. 3342); distanza dalla confluenza con l'Adige: 
b}) - Idrometro di stazione e di riferimento (con 


osservazioni: dicembre 1930; 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 


Era 
Giorno 


bi 4,98 | 477 
2 4,98 4,98 
3 498 | 4,98 
4 4:98 4,98 
5 4,98 4,98 
6 4,98 4,98 
1 479 498 
8 4:79 4198 
9 4:79 4,98 
10 479 478 
II 4.79 478 
I2 4:79 460 
13 479 - qa 
14 479 4.40 
15 4:79 420 
16 4:79 4:40 
7 4:79 4a 60 
18 477 4,60 
19 4:77 4:78 
20 4:77 4:98 
2I 477 4:98 
22 477 | ' 4:98 
23 477 4,98 
24 477 498 
25 4:77 5,20 
26 477 5:39 
27 477! 5.39 
28 4,60 
29 477 5,60 
30 T80 
3I 7.46 
TOTALI 140,03 | 157,69 


Q. minima: 


melsec. | . . 3:36| 520) 4177 
O. media: . 

mefsec, . 13,8 576] 483 
Defiusso : 

105 me. 435,8 15.4 | 13,1 
Affiusso : 

siti. ». . . . |l1004 30 |° 26 

{1} Non 


Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto Settem.| Ottobr. | Novem.| Dicem. 


8,40 23,2 15:7 11,9 
11,6 24,4 16,I 11,6 
o,Io 25,0 19,3 T1:6 
8,14 43,6 18,8 11:9 
7.80 46,0 I7,I 11:5 
7,46 33,9 16,7 II:2 
7,46 31,6 18,3 Io.8 
7:46 28,3 20,1 t1,8 
7.80 403 23.8 16,4 
10,2 33.8 22,1 16,4 
It,2 32,4 19,2 12,8 
[1,6 34,4 19,2 11,7 
II,2 325 Igt 11,7 
II, 27:9 33,8 Ti,I 
12,3 2514 27,9 | 10,3 
13,5 23:7 24.8 It,7 
1416 23:7 23,6 ITS 
15.4 22,6 21,4 19,9 
16,6 2I,6 23,0 15,5 
16,6 18,7 20,9 13.6 
18,9 15:7 20,4 12,5 
204 'ISré 17,5 12,6 
24:9 14:3 IT,I 12,8 
65,5 13,I 16,3 13,6 
39:4 12,5 148 13,2 
30,0 12,1 14:3 12,I 
30,7 11,8 13:9 11,7 
27.4 11,8 13,I 11,7 
23,I 12:2 12,8 15,5 
23:7 13:3 12,4 13,6 
15,0 15,5 

524.02 | 738,4 | 5739] 406,0 


420 7,46 11,8 12.4 103 

5:09| I7T:5 23,8 I9,I 13,I 
13,6 | 453 | 638 | 49,6) 351 
28 82 72 98 142 


14,4 
14:4 
14,4 
15,1 
14,3 
13,5 


10,2 


17,7 


47,4 


16,2 
15,4 
15,4 
14:6 
13,8 
15:3 
17.4 


13,4 


17,7 


45,9 


29,0 | 20,I 
44,2 19,I 
31,0 barit:) 
21.1 ISà 
240 | 13,3 
20,2 13%:3 
19,7 13:3 
17,9 r2:2 
16,5 | 10,4 
15.7 11,4 
15:7 Il,I 
144 8,33 
13:3 IO:4 . 
13:7 12,3 
12,9 104 
12,5 9:98 
12:2 9,28 
12:2 8.96 
IIS 1414 
11:8 163 
296 j9g0 
27.0 11:7 
23:3 109 
20.6 10,6 
IGI 12,2 
447 12,6 
E (fe I0;I 
29:6 964 
23:9 9:24 
23:3 8,86 
23:3 

676,4 | 364,19 


11,8 8,33 

21,8 12,1 

584 | 31,5 
127 73 


rr —-/arr_ rr. rr | | —— 
———— ee | eee 6A A _eeeeeiieem_______—_—|I —_ _—T—_____kh 


17,7 


it 


3%): aree glaciali: &mg. 4,7; altitudine media: m. 1840 (max.: 
Rm. 33; inizio delle misure: ottobre 1930. 

‘ registratore in sp. d.); quota dello zero: wm. 770* s. #1; inizio delle 
massima piena: m. 2,50 (28-IX-1042); massima magra: m. --0,19 (10-III-1944). 
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SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


Altezza 
idrome-| Fortata| idrome-| Portata 
trica trica 


mefsec. mi. 


mefsec. | mefsec. 


Estate 


Periodo Inverno Primavera Autunno 
n . . | Defl. | Affi. | Defi.| Affi. | Defl.| Affi. | Deli. 
MOSGErvazione 
mm. | mm. | mm. | mm. | msn. | mm. | mm. | mm. 
1952... 73| » 182] 1. | 392| è» 324| » 
di giorni 274 - 
. 1931-1934 || 109 72) 268) 257] 337| 306| 304| 165] 
Durata della portata media annua i 
nel 1953. . . . + . . +. giorni 148 n_imiu« ninni 
i Durata della portata media annua Differenza ||-- 36| » |- 86 i 55 . sel a 


nel periodo 1931-34 . . . giorni 107 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1931-34 


ANNO | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. 


Q. Massima: | | 

mefsec. . , 106 8.2 11,3 15,0 | 92,0 | ro6 104 54,5 82,0 STO | 78.5 48,8 17.7 

I/sec. kmg., 147.2 | II4 | 15,7 | 20,8 | 1278 | 1472 | 1444 | 75:77 | 113,9 | 792 | 109,0 | 67,8 | 24,6 

, minima: ! 

melsec. . 3.2 40 3,5 3,2 41 8,0 19,7 13,8 10,0 7,1 6,I 6,7 5,2 
o iper kmg 4.42] 555] 486) 443] s,69| ini | 27,4 | 19.2 | 13,9 9,86/ 8,47] 930) 7.22 

. media : 

mefseo. . . 18,3 570) 470) 595) 16,5 | 41 | 394 | 25.6 | 18,3 | 154 | 151 | IS\I 9,35 

Ilsec. hmq. . 25,4 7.92 6,53 |. 8,26] 22,9 654 54.7 35,6 25.4 21,4 21,0 21,0 13,0 
Deflusso : 

105 me. » || 5757 15,3 | 11,4 | 15,9 | 42.8 | 126,2 | roz,i | 68,6 | 49,0 | 39,9 | 40,4 |_39I | 25,0 

ment. . . || 800 21 16 23 60 |rr5 |142 96 68 55 s6 |%4 35 
Afflusso 

106 ne... . || 733.0 16,6 33,1 43,9 58,3 90,7 | 799 85,0 77,8 60,5 734 85,0 28,8 

ment. . . . . || IOIB 23 46 6I 81 | 126 III rig 108 84 102 118 40 
Perdite app.: 

mis.). . . . || 218 2 30 39 zI = 49 31 22 40 29 46 64 5 
Coefficiente di . 

deflusso, . . 0,72 0,9I 0,35 0,36 0,74} 1:39 1,28 o,8I 0,63 0,65 | 0,55 0,46| 0,88 


sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico causa la diversione dei deflussi del Travignolo, affluente dell'Avisio, nel bacino del Brenta, per uso idroelettrico. 
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XXXII - ADIGE A TRENTO 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 


4) - Bacino di dominio: 9763; (parte permeabile : 37 %): 

pe , m. 3809); ioni Papi e Rm. 253; inizio ine Male ilara!! marzo IQZI, 

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con tore in sp. s.); quota dello zero : m. 186,09 s, m,; inizio delle osser- 
vazioni: anno 1844; massima piena; m, 6,11 (17-1X-1882); massima magra: sm. -0,63 (26-IV-1896). 


aree glaciali: Amg. 212,2; altitudine media: m. 1735; 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mefsec. 


PL 
.| 
| 
I 99,5 94:7 | I09 188 ISI 213 206 240 230 300 | 152 A 
2 98,5 74,0 | 156 202 I6I 213 208 235 443 288 | 180 
3 89,0 86,3 | 1235 210 186 217 207 217 382 273 | 167 
4 £9,0 99,8 IIS 224 205 236 22I 209 319 253 | I60 
5 95,0 99.8 107 389 198 223 226 205 367 239 | 161 
6 £9,0 97: 92,9 263 203 207 216 251 271 233 | 157 
7 90,0 goI IOI 243 220 229 205 421 269 228 140 
8 92,0 95,0 | tII0 239 25I 229 203 296 252 229 | 127 
9 90,0 75,2 | 108 246 234 252 190 27 250 203 | 146 
70,5 950 | II6 253 22I 270 186 25 238 208 | 150 
80,5 106 131 24I 205 230 201 247 238 219 | 138 
90,5 | I02 120 263 190 213 195 409 209 212 | 138 
88,0 93,6 109 258 215 zIO 190 533 205 204 135 
83.1 91,3 | 106 232 275 223 201 354 197 207 | 108 
84,3 85.1 119 217 273 233 201 316 z31I 193 | rIz 
83.1 TIL,E 135 209 296 245 201 288 200 183 | tia 
67.0 82,8 | 136 ‘196 326 248 212 260 202 178 | t17 
758 | 9LI| 146 193 306 | ‘251 249 248 î 186 | I14 
89,0 81,4 143 190 372 227 213 239 xBi 201 109 
89,8 Dd:7 134 184 390 196 323 249 185 284 | 118 
99,2 92,0 | 159 173 347 198 357 221 309 224 | 960 
92,7 89,3 | 170 156 287 207 391 2II 394 203 | 109 
92,7 71,6 | 1796 156 | 278 215 293 210 335 172 | III 
75° 79,9 | 242 148 273 204 142 210 306 | I74 | 104 
88,4 89.3 | 240 139°) 244 198 279 204 274 177 | 845 
93,8 87,0 202 Igt 226 | 185 268 20I 680 177 80,5 
93,8 83,6 195 I4I 213 171 26I 195: 741 164 91,5 
92,2 81.1 193 138 198 182 242 185 s3I I6i 89,0 
Tor 83,4 193 138 189 222 232 rB3 437 163 | 108 
85.7 192 140 210 217 227 198 377 143 119 
107 r42 20I 216 353 rIz 
2556,5 | 2767,7 | 4368,9 | 6isa| 7343] 6762] 7262| 7756| 9670) 6283| 3837.5 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L’ANNO 1952 (1) 
Anwo | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu, | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. 
Q. massima; 
mejsec. . + 741 103 IOI 107 242 289 390 270 391 533 74I 300 180 
| 
. minima: i 
melset. . «+ 67,0 75,8 670 | 715 | 929 | 138 LE: 171 186 182 I8I 143 80,5 
Q. media: 
melsec. » || 185 95.3 88,3 | 809,3 | 146 198 245 218 234 259 312 209 124 
| Deflusso: | | 
| rofme.. . . ||5850,2 | 255,0 | 220,9 | 239,1 | 377.5 | 531,5 "| 634.4 | 584,2 | 627,4 | 670,1 | 835,5 | 542,9 | 331,6 
| mm... 943 3I 23 27 99 77 85 84 |xs90. | ri3z | 126 84 35 


FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI 


PORTATE 


| 
| au: | a 
melsec. | mefsec. 
_ 74I 
Î 740 68I 
680 66I 
660 | 54I 
540 521 
520 461 
460 441 
440 421 
420 401 
400 391 
390 381 
380 37I 
370 361 
360 351 
350 3I 
340 33I 
330 321 
320 31I 
310 301 
300 291 
290 281 
afo 37I 
270 261 
260 251 
250 24I 


| di giorni 182 
| di giorni 274 


Ifsec. Amg. ; 


è è “ ® 


toò me. .. 


LI LI , * 


deflusso . . 


Coefficiente di 


Lal 
‘A GUAI MONOmOm 


_————— 


| Durata della portata media annua 
nel 1952 . . . +. 
Durata della portata media annua 


nelperiodo 1921-1943 . . + 


Anno | Genn. 
1480 212 
151,6 21,7 
37:3 44,0 
3,82 451 
220 93.5 
22,5 9,58 
6949,5 | 250,4 
712 25 
8521,4 | 383,1 
873 | 29 
IGI 4 
0,82 0,90 


giorni 


giorni 


Feb. 


458 
46,9 


41,0 
4-20 


pri 
8,73 


206,I 
2I 


302,6 
3 


IO 


0,68 


I4I 


Mar. 
242 


24,8 


51,0 
5.22 


95,7 
9,80 
256,3 
26 


468,5 
48 
22 


0,54 


231 | 12 
22I 20 
21I 19 
2OI 3 
I9I 18 
18I 17 
I7I 9 
I6I 7 
IsI n 
I4I 9 
13I 194 
IZI 3 
III 12 
IOI 23 
95,1 18 
90,1 25 
85,I Fasi 
80,I 13 
7%I I 
76,1 [e] 
74,1 4 
72.1 2 
go,I 2 
68,I [+] 
67.0 I 


1921 - 1943 


Differenza 


Apr. | Mag. | Giu. 
730 |1390 985 
74,8 | 142,4 | 100,9 
53,0 56,0 | 126 
5:43 5,74| 12,9 
152 325 450 
15,6 | 333 | 461 
394,0 | 870,5 |1166,3 
40 89 |uro 
702,8 | 907,8 | 927:3 
72 93 95 
32 4 | 2 
0,56| 0,96] 1,25 


Lug. 


885 
90,6 


164 
16,8 


‘ 365 


37.4 
977,6 


| 100 


10054 
103 


3 
0,97 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 1943 
Ago. | Sett. | Ott. Nov. | Dic. | 


84,5 


163 
16,7 


289 
29,6 


774! 
79 


I005,4 
103 


24 
d,77 


1273 
126,7 


84,0 
8,60 


214 
21,9 


573,2 
59 


849,2 
87 


(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi a monte della sezione di misura che alterano i valori dei deflussi naturali. 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


1480 
151,6 


59,0 | 
504 


ZII 
21,6 


546,8 
56 


790,6 
8I 


129 


XXXIII. - ADIGE A BOARA PISANI . FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


- 


o PORTATE Alte 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE PORTATE: ‘| «Fit [nea] SIASS | Re | pini Porlalti ion | Pira 
quenza |jquenza |... trica 


giorni) 


a) - Bacino di dominio: #wg. 11954; (parte permeabile 43,9%): aree glaciali: kms. 212,2; altitudine media: m. 153 da a cere 
(max. m. 3899); distanza dalla foce: &m. st: inizio delle misure: altobre ins 20 mefsec | mefsec. | (giorni) 
6) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 8,61 s. m.; inizio delle — 


perni) mllie. melsec. | (giorni) | 


mefsec. mi. m/sec. 


osservazioni: anno 1853; massima piena: m. 3,09 (2-XI-1928); massima magra: m. — 2,89 (28-IV-1896), I i 220 211 29 | 188 
0 I 210 201 17 205 
I 2 200 196 2II 
PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mecfsec. o 2 195 19I 7 218 
I 3 190 da 6 rei 
| Febbr. i 0 3 [{ 185 IBI 5 23 
Febbr | Marzo | Aprile È 4 185 176 to 241 
I 5 175 I7I II 253 
o 5 170 166 Li) 258 
I 152 | 132 166 253 167 193 213 230 203 420 233 2 7 165 IéI 10 268 
2 154 132 179 237 172 315 201 236 249 |-- 390 2II 3 ro 160 156 rr 279 
3 154 | 132 205 228 177 213 201 244 433 356 240 2 12 155 ISI 13 292 
4 150 108 242 234 Ito 217 200 227 436 346 243 4 I6 150 14 ri 303 
5 137 124 205 256 207 224 195 22I 367 33I 243 5 21 145 14I 312 
6 140 137 189 339 21$ 227 220 218 318 305 240 ro 31 140 136 12 324 
7 140 | 134 172 343 220 215 210 227 299 272 229 9 40 135 13I 14 338 
8 143 | 139 160 315 225 204 200 389 304 292 | 226 15 55 130 126 Di 346 
9 146 | 134 170 306 264 237 195 334 287 295 zII to 65 125 I2I 3 349 
142: | 126 r70 305 265 250 187 299 282 268 212 5 To 120 rig 4 353 
138 | 109 ITI 323 253 278 174 282 271 249 223 12 82 I1$ III 6 359 
tti | 134 81 302 233 256 182 274 259 272 220 Io 92 rIO 106 5 364 
137 | 133 184 313 217 227 180 367 243 270 206 10 102 105 IOI I 365 
I4o | 129 180 330 214 224 175 556 225 26 215 18 T20 100 95,1 o 365 
142 | 129 162 301 270 | 218 178 407 233 259 | 206 16 136 95,0 93,5 I 366 | 
138 | 129 T4g 275 313 230 188 345 228 254 199 23 159 
133 | I si I 146 306 302 239 179 335 223 244 196 
123 103 I44 24I 344 245 Iso 301 220 22 192 
06 | 113 157 225 315 241 202 282 217 248 192 Periodo Estate RUTENIA 
126 | II7 163 214 364 233 217 272 213 347 191 di 
131 | 109 161 215 393 208 247 279 213 437 189 site 
134 | 128 r60 204 384 197 353 258 285 344 185 SRELTREMINE 
137 | 117 174 174 328 193 370 232 451 I7I 
13I 113 184 188 293 202 332 232 3fo 280 18 
128 9,5 265 180 293 204 279 227 354 233 I8I di'eloent: n 
128 Log 351 172 267 200 295 223 336 247 I6B E 9 
135 | tr18 205 162 247 187 315 220 509 243 153 di giorni 182 1952 
132 T21 274 169 222 176 299 220 863 24I Ito dina 
137 | 11$ 265 | 164) 217] x74| 279| 217] 5s90| 240] 164 Sini 1922-1949 
rr 26I r62 207 213 252 202 498 237 I6I 
Iré I6I 359 238 444 IBI Durata della portata media annua RE MT nen 
e e i © ro r_r- etti cult Bel PONE. siena giorni 154 | 
39 37555 880 7768 6788 I 8346 | x 86 622 Ì 
45 5 7597 7 7135 34 0432 94 5 Dirata delle SIBBRRO PER Differenza 
periodo 1922-1949 . . . giorni 134 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1) | ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-1949 


Anno | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago, | Sett, | Ott. | Nov. | Dic. ANNO | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. 
| | Q. messia: Lia stà 
i È cage 63 gio |1523 |r34: |t 5 
Q. massima : micjsec 1690 391 472 413 826 |rsso |rzso ]|io 
Ifsec. È LI L) LÌ L] È] ù li] al 129; I ff EE, 6,I 137,4 112,3 I4L.4 46,8 
i mefsec.. .. 863 172 154 139 35I 393 278 370 556 863 427 243 Papa; I41,4 | 3237 39:5 345 9 29,7 | I04 9 7 
a melsec. . .. 61,0 | 62,0 61,0 | 6r,5 | 69,0 67,0 | 153 143 124 137 109 105 92,0 
O. RR gle, kmg. . sIo| 5.19] sio) S.I4| -77| Ssifo| 12,8 | 12,0 | 10,4 | 10,6 9,12] 8,78 7:70 
mejsee. . . . 93,5} 133 106 93.5) 144 167 174 174 | 202 | 202 22 153 | Q. media: 
i 3 melsec. . .. 246 126 II5 133 200 356 qor. | 365 290 257 333 250 163 
(O. media: x Mia kmq. . 20,6 10,5 9,62 | II,I 16,7 29,8 38,6 30,5 24,3 21,5 19,5 20,9 13,6 
o eflusso : 
mefsec. . . . 222 ISI 136 x2I 196 245 259 219. 230 278 337 290 20I 106 me. . . || 77579 | 3375 | 279,2 | 256,2 | 5184 | 953,5 [11949 [977,6 | 776,7 | 666,1 | 6241 | 648,0 | 436,6 
moi. ... | 649 28 23 30 43 fo |100 82 | 65 56 s2 54 36 
Deflusso: Affiusso: 
10 mc... . || 7018,4| 403,2] 340,8| 3245) s5o8ol 6564) 671,2 586,5] 616,5Ì 721,1] 9oI,3| 751,2| 5378 105 mic. . . |lro818,4 | 430,3 | 442,3 | 645,5 | 824,9 |1255,3 |r1207,4 |1219.3 |rt183,4 {1063,9 |1004,2 | 980,2 | 56r,8 
E 5 mn. . . . . il 905 36 37 54 69 rog LOI ro2 99 89 84 82 47 
Perdite app.: 
Afflusso; PP 
DO ea 6 8 26 2 I 20 2 28 tI 
mm... || 878 | 19 | as | 34 | 6 | sé | 75 | 95 | 120 | 114 | 147 | 790] 4 Gi © Pai [oa n i ll 
i deflusso . . . 0,72) 0,78] 0,62) 0,56] 0,62| ©,76) 0,99] 0,80| 0,66| 0,63] 0,62| 0,66) 0,76 


(1) Ai valori delle portate defluenti alla sezione di misura sono aggiunte le portate derivate a monte per usi diversi e che possono essere approssimativamente fissate in mcfsec. 7,0 da ottobre a marzo e me/sec. 32,0 da aprile a settembre. 


Nel seguente prospetto vengono riassunti, per i diversi corsi d'acqua e per le sezioni nelle quali vengono eseguite 
10 - QI - 182 - 274 - 355, le portate stagionali ed il rapporto ira la portata massima e minima dell'anno. Le 


CORSO D'ACQUA 


130 


N. d'ordine 


II 


NI 


RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI IO - QI - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI 


STELLA 
TAGLIAMENTO 


TAGLIAMENTO 


PIAVE 


PIAVE 


PADOLA 


PIAVE 


ANSIEI 


BOITE 


BOITE 


CORDEVOLE 


STAZIONE 


Casale Sacile 
Invillino..... a 
Vo 
Pioverno ..... 
| % 


Ponte Cordevole . . 
%a 


Presenaio 


Fonte Fadola .. 


| Auronzo 


Segusino .. .. .| 
% 
IVES co sceso ada 
| % | 
Maso Costi ni 
% | 
Ospedaletto , mire 
4 


ll Forni Val d'Astico . || 


| Stancari. .. 


Ponte S. Antonio . 


Barziza (Bassano) . 
% 


Mar. 


Apr. 


—r 


————Émm mttt@ 


misure sistematiche di p 
portate medie mensili sono espresse anche in percentuale della portata media annua. 


Portate medie mensili (mc/sec.) 


Mag. 


33:3 
93,6 


12,5 
74.9 


47,8 
57,2 


1,53 
85,0 


3,70 
96,6 


1,85 
to7,6 


8,87 
100,8 


7,88 
II5,2 

4,57 
182,1 


137 
L42,6 


8,24 
121,2 


2,B2 
66,2 


58,8 
84,6 


1,67 
107,7 


0,527 
82,3 


7337 


| 106,0 


46,8 
80,8 


2,023 
61,8 


2,78 
IDI,I 


1,95 
| 709 


Sett. | 


29,1 
84,3 


20,4 
133,3 


128 
153,3 


2,39 
132,8 


454 
I18,5 


2,01 
116,9 


10,3 
117,0 


8,42 | 


123,1 


3aIB 
126,7 


12,8 
133,2 


10,6 
155,9 


5:37 | 


126,I 


87.9 


126,5 


0,830 
53,5 


IOI,}I 


7:30 
105,0 


58,7 
1127 


414 
126,6 


2:44 
88,7 


Ott, 


93,3 
177,0 


7:51 
329,7 


4,43 
160,7 


40,1 
116,2 


19,8 
118,6 


120 
143,7 


2,13 
117,8 


4,92 
128,5 


1,82 
105,8 


10,5 
119,3 


7.33 | 


107,2 


2,07 | 


82,5 


8,97 
93,3 


6,91 
TOI”, 


7.65 | 


179,6 


108 
155.4 


2,24 
14415 


0,616 
96,3 


9,21 
132,5 


752 
144,3 


405 
123,9 


4:82 
175:3 


41,2 3415 
119,4 

10,9 16,7 
65,3 
| 48,4 83.5 
58,0 

1,33 1,80 
68,3 

2,95 3.83 
m70 

0,993|| 1.72 
57:7 

6,81 8,80 
TA 

5:59 6,84 
81,7 

1,26 2,31 
SZ 

5,73 61 
9,6 

[PER 6,80 
48,7 

2,79 4:26 
65,5 

44,0 69,5 
63,3 

2,13 1,55 
137.4 

0,302] 0,640| 
472 

5:31 6,95 
76,4 

40,3 52,1 
773 

1,59 3:37 
48,6 

20 2,75 
80,0 


Portata {mc/sec.) 
con durata di giorni: 


52,0 | 38.I 
48,0 | 17,4 
44,0 | 80,3 
6,00 | 2,03 
10,3 4,56 
4:30| 2,05 
195 | 10,1 
11,7 | 771 
7.00] 3,13 
21,0 | 12,3 
155 | 914 
19,3 | 3,55 
260 |69,2 
3,00 | 1,98 


19,3 | 8,06 
|185 | 56,0 

17,5 | 2,72 

9,00) 2,94 


34.I 
138 


49,8 


2:74 


s,8I 


43,6 


1,66 


2,II 


I1,7 


41,6 


TOT 
2,33 
T,02 
5:91 
| 5,36 
1,16 


5,27 


d,II 


CITE: 


| 37.4 


Prim. | Estate 


36,3 
17:7 
si 
1,89 


410 


Portate medie stagionali 
(mc/sec.) 


27,2 


11,4 


474 


1,69 


3:47 


1,56 


7,92 


7.42 


3,53 


1I,4 


Autun.i 


} 
I 
ì 


il 


ta, i valori: delle portate medie mensili ed annue, delle portate corrispondenti alle durate di giorni | 


I3I 


RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI IO - ul = 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI. 


Portate medie mensili {mc/sec.) | Portata || Portata (mc/sec.) Portate medie stagionali 


i “| 
î edia con durata di giorni: (mc/sec.) i 
5 CORSO D'ACQUA || STAZIONE n s 7 
mo i annua i | a 
ni Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. a Da gr | 182 274 ass | tovar.l Pea Estate i g° 
XK BACCHIGLIONE || Montegaldella . . . || 32,7 30,2 19,8 22,6 | 26,7 15,6 14.9 13,8 14.6 21,3 334 25,9 23,6 | 430 | 25,5 19,6 15,I 12,2 || 370 | 23.0 | 14,8 23.I 20 
% ||1447 |133,6 | 87,6 t00,0 |tt8,I 69,0 | 65,9 | 611 | 64,6 | 942 |1478 |I1146 
XXI ADIGE BE cr I NO +. || 22,5 22,0 t9,1 16,4 | 20,6 44.6 52.4 43,0 29,7 29,6 26,9 25,4 29,4 60,7 | 355 | ast | 20,8 15,4 || 228 | 187 | 46,7 28,7 5 
i % || 765 | 748 | 65,0 558 | 70,1 |tstn7 |1782 |1463 |roro |roo,7 | 91,5 86,4 
XXITD VALSURA S. Geltrude .. . .|| 0,379] 0,298] 0,299 1,04| 2,68 4,66 3,09 2,56 2,05 | 1,55 0,857 | 0,467 1,66 4:72 | 2:47 | 144 | 375) 02 0,426| 1,34 | 3:44 1:49 37 
% || 228 18,0 18,0 62,7 |161,4 |280,7 |186,1 |154,2 |t23:5 93,4 51,6 28,1 
XXIII VALSURA. Lana di Sopra .. 3,13 Bd 2,52 5,II 9,54 | rLnI 6,92 6.09 7.40 8,63 5,43 3,29 5,97 13,3 7,95 5,4I 3,09 2,35 || 3.49| 572] 804 7.15 6 
% || 524 | 40,9 | 42,2 85,6 [159,8 |1859 |115,9 |rozo |1240 |1446 | gLo | ss. 
XXIV ADIGE Ponte d'Adige . . . || 318 | 267 | 248 324 | 471, | Soa | 71,6 | 632 | 67,2 | 697 | 504 | 382 so,3 ||rr 62,3 | 46,5 | 31,4 | 23,2 || 335 | 348 | 71,7 | 624 9 | 
% | 632 | sat | 493 64,4 | 93,6 |1so4 |142,3 |125,6 |1336 |1386 |1002 | 759 n 
XXV ISARCO Pra di Sopra... .|| 620 | 5,63 6,22 18,3 | 27,3 36,4 | 28,1 23,1 437 37,0 20,5 11,2 22,0 55,0 | 29,9 | 20,2 9,06 | 526) 698 | 17,3 | 29,2 | 337 37 
i 5% || 28,2 25,6 28,3 83.2 | 1241 _|1655 |1277 |tos0 198,6 |168,2 93,2 5,9 
XXVI RIENZA Monguelfo..... 4I7 3,70 3,73 437 | 596 7,02 7,17 n,té To 7,05 6,74 5,99 5,88 | 778) 703] 6,43] 416| 3,62] 452] 469] 71 7,08 Di 
% || 709 | 62,9 | 63,4 743 |tot,4 |r19,4 |1219 |I21,4 |t265 |1199 |tt46 |101,9 
XXVII GADERA | Mantana .....| 547] 405 3,69 6,80| 9,04 7,08 6,58 6,47 8,97 9,63 7,83 6,61 6,86 || .11,4 8,02 | 674| 489) 3s4| 5.67| 6s1| 6,71 8,81 ù 
|| 797 590 | 538 99,1 |131,8 |103,2 | 959 | 943 [1308 |x40,4 |II4I | 964 | 
XXVIII RIENZA Vandoies... ...|{ 19,0 17,2 18,8 40,4 | 538 80,9 63,8 70,3 65,6 61,7 46,7 30,5 47,4 || 103 64,2 | 46.7 | 225 | 16.9 | 19,9 | 37.7 | 7117 58,0 9 
% || 401 | 363 | 397 85,2 |1I13,5 |x70,7 |134,6 |1483 |138,4 |130,2 | 985 | 643 
XKIX VALDURNA Campolasta. .... 1,28 1,15 1,17 2,67| 489 3,23 1,94 2,56 5,35 6,81 4,20 1,49 3,06 8,07| 412 2,20 1,30 T,3I 1,40 | 2,91 | 2,58 5:45 II | 
% || 41,8 | 37,6 38,2 87.3 |1598 |ros6 | 634 83.7 |1748 |223,5 |137,3 48,7 | 
XXX SPOREGGIO | Spormaggiore . . . 0,590] 0,558 0,729 1,17] 0,969] 0,637] 0,499) 0,531 0,823 1,76 0,874 | 0598 0,812 2,59] 0767) 0,629) 0,549] 0415 [0,646]| 0,956) 0,556 LIS 20 
% || 647 | 612 | 79,9 128,3 |106,2 | 69,8 54,7 58,2 | 902 |193,0 | 95,8 65,6 
XXXI AVISIO Stramentizzo . . .|| 576) 483 5,09 17,5 | 23,8 19,I 13,1 17,7 177 21,8 12,1 6,60 || 13,8 36,3 | 17,4 | -12:3 6,05 | 4.60] [6,13]] 15,5 | 166 | 17,2 19 
% || 41,7 35,0 36,9 136,8 | 172,5 138,4 94:9 128,3 128,3 158,0 87.7 27,8 


XXXII ADIGE: Trento ii dua ara 88,2 89,3 146 198 245 218 234 259 312 209 124 185 391 |228 190 103 80,5 || 98,1 (1444 |2323 |260,0 DE, 
So || S65 | 4797 | 48,3 783,9 |1o70 |r32,4 |117,8 |126,5 |140,0 |1686 |trgo | 670 


| ERXINI ADIGE Boara Pisani . . . ||1sI 136 I2I 196 245 259 219 230 278 337 290 201 222 420 261 212 157 113 164,3 |187,3 |236,0 | 301,7 9 
È % || 68,0 61,3 54,5 88,3 |II0:4 |116,7 98,6 |1o3,6 |125,2 |ISL8 |130,6 90,5 


RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO 


—@——@————1_——______—_——__——<Z. — sa ———————m__—__ 


| 5 | 3 E 
| InDROMETRO È Pr i $ È | 3 5 fe 
© |l Corso p'AcqUA LOCALITÀ | Dara o ig do 5 i sf\{s{sef}|{° Locatità 
É * MM EZIENI 
| RIFERIMENTO | È È 3 È 
Li | s a DI 
DRAVA 
I Rio Freddo Rio Freddo 9 gennaio _ — 0,206 — —_ 057 I Degano Ponte Muina 
2 id id. 23 settembre = _ 0,576 — _ 0,67 || | Pesarina (can. derivato) Luincis 
3 id. Villa Bassa (P.te stradale)l| 0 aprile stazione 33 1,51 15.4 || 983] 1.86 3 id. Sostasio 
Il 4 Rio Lago Villa Bassa 7 gennaio id. 28 1,35 29,4 || 458] 186 || 4 Tagliamento Invillino 
| È; id. id, 25 marzo id. 23 1,05 29,4 || 357) 1,52 5 id. id. 
I 6 id. id 9 aprile id, 29 1,63 29,4 55.4 || 1,90 6 id. id. 
7 id. id 20 maggio id. 34 2,32 29,4 || 788) 2,27 || 7 id. id, 
8 id. id. 25 luglio id. 29 1,53 29.4 || sir| 1.83ff 8| Bùt S. Nicolò 
| 9 id, id. 1:) agosto id. 29,5 || 1,5t 29,4 51,4 || 1,83 % id. id. 
10 id, îd. 12 settembre id. 43 3,7% 294 || 123,4 || 2,68 |{ to Pontebbana Pontebba 
r1| id id. 23 id id. 40 3,29 294 |l rrr,8 || 2,60 |{ 11] Bombaso tcan. derivato) id. 
| 12 id, id, 28 ottobre id, 44 4,03 29,4 || 136,7 || 279 || 12 Pontebbana id, 
13] id. id. 6 novembre id. 4I 351 29,4 || tr9,3 || 2,67 || 13]|| Bombaso (can. derivato) | id. 
14 Rio Bianco illa Bassa (P.te stradale)|| + gennaio id. 20 || 0,574 15.4 || 373] 0,56 {| 14 Fella Dogna 
| 15 id. id. id. 25 marzo id, 18 0,392 15,4 || 25,5 || 0,60 {{ 15 Raccolana Ponte Lastre 
16 id. id. (P.te ferroviario)|| zo maggio id 30 1,06 | 15,4 | fool 1,32 |{ 16 id. id. 
| 17 id. id. ia. 24 id. id 28 || 0,908 | rs4 | sool x,36||{ 17 Resia P.te Stolvizza - 
18| id | id (P.te stradale) | 24 id. id, 28 1,19 154 || 77.1] r.oo |j 18 Rio Fontanon Timau (can. Fontanon) 
19 id. id. (P.teferroviario)|| 25 luglio id. 20 || 0,522 15,4 33.9 || x,03 [| 19 id. id, 
20| id, id. (.iestradalo)l 25 id. id. 20 | oy6e6 | 154 | 39,4 0.71 || 20 id id, 
21 id, id (opere presa) || 25 id. riferimento ||-315 osso | — — || 0,59 |[ 2r id, id. 
22 id. id. (P.teferroviario)| 12 settembre stazione 47 5,85 15.4 || 3709] 3,24 |] 32 id. id. 
| 33 id. id. id. 23 id. id 22 1,68 15,4 || rogo ll 1,82 | 23 Rio Ram Molino Campo 
24 id, id, (P.to stradale) 23 id. id 22 1,38 15,4 89,7 || 1,40 {| 24 id. id. 
|l 25 id. id. (P.teferroviario)|| 28 ottobre id 35 4,25 15,4 || 275:7 || 2.86 || 25 id. id. 
26 || id. id. id. 6 novembre id, 19,5 || 1,21 15,4 78,4 || 1,52 |{ 26 Rio Gelato Casa Aita 
| 27 id. id, (P.testradale)ii 6 id. id 19 1,39 | 154 90,4 || t.40 || 27 id. id. 
28 Rio Nero Villa Bassa zo maggio i — loss — — |l o,3r || 23 id. id. 
29 id. id. 6 novembre _ — | os3r _ — 0,43 || 29 Rio Rai Molino Campo 
30 id. id, 
33 id. id, 
ISONZO 32 Rio Macile Paludo 
I] Roggia del Molino | Farra d'Isonzo I 16 aprile | riferimento |-173 | 3,35 Il _ | _ | 5,47 > sa sa 
34 id, id, 
35 Sorg. Properzia id. 
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO 36 id. id. 
| - | 37 id. id. 
| Stella Casale Sacile 7 marzo stazione 92 [343 risorg. | — 31,8 38 Sorg, Pracatel Pracatel 
| 2 id. id. 12 maggio id. 98 |l364 id. — |l 327 [| 39 id. id. 
| 3 id id. 22 settembre id. 86 {29,3 wi la-laea dan jd. ja, 
4| id, id. 25 novembre id. 107 |390 id. | — 33,9 4I Tagliamento Pioverno 


(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. 


15 luglio 


| 21 novembre 


22 id. 
zI gennaio 
28 maggio 
16 luglio 
24 settembre 
19 aprile 
16 luglio 
18 aprile 
18 id. 

15 luglio 
15 id. 

15 id, 
19: maggio 
29 luglio 


| 19 maggio 


13 marzo 


\13 id. 


30 agosto 
30 id. 
30 id. 

9 gennaio 
tI marzo 
16 maggio 

9 gennaio 
II marzo 
16 maggio 

9 gennaio 
TI marzo 
16 maggio 

9 gennaio 


| xt marzo 


16 maggio 
9 gennaio 
II Marzo 
16 maggio 
9 gennaio 
II marzo 


|| 16 maggio 


21 gennaio 


(a) 


| RIFERIMENTO 


TAGLIAMENTO 


stazione 
‘ riferi ta 
id. 
stazione 


stazione 


stazione 
riferimento 


287 
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; i x 2 i £ 
È InromETRO È ‘804 . 2 È $ b IpromETRO a: ag i 8 bj i | 
Do Corso D'ACQUA LocaLità Dara o PE E E 5 g ip FP H4 © Corso D'ACQUA LOCALITÀ DATA o si È È E || = E] È g pa i 
Brenno: 31 È “ | BE 3 i || rRirerneento || * È n j 33 i | 
a i È $ 
(segue) TAGLIAMENTO (segue) PIAVE 
4 Tagliamento Pioverno 15 marzo stazione 63 41,8 1880 » (1) || 40,6 17 Piave Ponte della Lasta || 27 maggio stazione 57 8,05 357 22,4 6,04 
43 id, id. | 0 aprile id, 88 81,6 1880 || * (t)|{ 58,1 |{ 18 id. id. 8 luglio id, SI 6,54 357 18,3 5,45 
44 id, id. 28 maggio id, 8o 49;7 1880 || « (1)l sia | 19 id. id, 11 agosto id, 52 6,35 357 17.9 5,27 
45 id. id. 16 luglio id. 86 55,3 1880 || » (1)l 54.6 {{ 20 id. id. 23 ottobre id, 86 20,4 357 || 599 979 
| 46 id. id. 24 settembre id. 86 67,8 1880 || » (1) 547 |{2t id. id. 17 dicembre id. 57 6,64 357 18,6 5,26 
47 id. id. 16 ottobre id. 89 68,4 1880 » (1)|| 65,9 22 . Ansiei Auronzo (P.te Malon) || 6 febbraio id, 72,5 4,82 205 23,5 4,22 
48 id. id, 23 id. id, 120 223 1880 » (1) || 114,0 23 id. id. id. 27 maggio id. TT 6,22 205 30,2 435 
49 Ledra Campo ti marzo id, 66 6,86 _ — | 22,9 |{ 24 id. id. id. 8 luglio id. 79.5 6,63 || ‘205 || 323] 4134 
50 id, id. 16 maggio id, 80 II,4 - _ 27.3 || 25 id, id. id. 11 agosto id. 775 6,39 205 31,2 4.19 
5I id. id, 13 giugno id. 73 8,48 _ — 25,5 26 id. id, id. 23 ottobre id. 88,5 || rr,3 205 54,6 5,29 
52 id, i id, 20 luglio id. 15 8,43 — — |l 240 |l27 id. id, id. | 17 dicembre id. 70,5 || 5,45 205 || 26,6|| 3:60 
53 id. id, zi id. id. 14 8,23 _ — 23.9 {| 28 Piova Acqua Fredda 6 febbraio _ = 0,445 29 15,3 0,80 
54 id. id. 10 settembre id. 85.5 13,3 _ — 28,0 Î| 29 Boite Podestago 8 id stazione 18 0,995 82 13,I 1,72 
| 55 id. id. 22 novembre id. 76 11,9 — — 27,3 30 id, id, 26 maggio id. 3I 1,78 Ba 21,7 2,25 
Î 31 id, | id, 16 dicembre id. 23 1,20 82 || 14,6|| 2.17 
32 Felizon id. 8 febbraio id. 2,5 0,598 33 18,7 0,98 
LIVENZA 33 id. id. 26 maggio id, 17 1,76 32 || sso 1:77 
34 id, id. 16 dicembre id, E 0,837 32 26,1 1,18 
I Cellina Mezzocanale 28 maggio stazione | 106 13,6 288 || 4n2|| rr,s {f 35 Boite Vodo 8 febbraio id. 32,5 436 323 13,5 || 6.87 
2| Roggia di Vivaro || C.le Fous fallo scarico) || 8 agosto _ _ 0,735 _ — 0,68 || 36 id. id. 26 maggio id. 48,5 8,19 323 25,4 7,42 
3| id. id. {sco sa, dallo scarico). B id. _ | _ 0,740 _ —_ 1,03 {| 37 id. id, 8 luglio id. 49 8,39 323 26,0 7.78 
| 38 id. id. 6 settembre id. 53 974 323 || 30,2] 522 
| 39 id. id. ‘ |{ 22 ottobre id. 83 233 9323 72,1 || 143 
PIAVE 40| Piave fa fi pre 23 luglio —_ _ I,21 — —_ 3,06 
41 || Vajont (monte presa) Erto (Caldaia) 27 marzo stazione 20,5 1,12 2,20 
1 Piave Ponte Cordevole || 7 febbraio stazione 79 || osa7ll 63|| 131] rel sal Roggia Segheria ia. id. 27 id. - i e 
2 id. id. 27 maggio id. fo 1,33 63 || zio] 1,58|f 43] Vajont (monte presa) id. id. 28 maggio stazione 28,5 1,46 1,76 
3 ia. id. 17 dicembre id. 86 | xa4| 63| 107] 154/44] Roggia Segheria ia id le iù. = = Lossl “| 1 curo 
4 Silvella | Confi. col Piave 2 febbraio —_ _ 0,988 67 14,7 1,87 |{ 45{ Vajont (monte presa) id. id. 7 luglio . stazione 30 III | 1,78 
a id id 27 maggio stazione ‘|| 13 1,70 67 | as4l 158|| 46] Roggia Segheria id. id. 7 id. wi = se o SOI ne 
6 Piave Presenaio 7 febbraio id, 60 1,69 || 14: || tng|| 2,44|{ 47] Roggia del Vajont Longarone 23 id. _ — | sori 0,93 
7 id. - id, 27 maggio id. 63 2,91 143 20,5 3:38 [| 48|| Vajont (residui alveo) id, 23 id. _ sita 0,365 || “ tonni 0,56 
8 id. id. 17 dicembre id. 56 2,86 142 || 20,1 | 2,5rf| 49 Maè Muda Maò 6 febbraio _ — 2,60 23I 11,3 | 45 
9 Frisone Campolongo 7 febbraio id, 27 0,465 33 14,1 0:72 || 50 id. id. 28 maggio stazione 89 5,90 231 25,5 4,20 
10 id. id. 27 maggio id, 40 0,746 33! 22,7] o,9rff st id. id. 7 luglio id. 102 4,86 231 || arno] 4.60 
HE Padola Ponte Padola 7 febbraio i 1 13 0,910 57 16,0 1,40 || 52 id. id. 23 id. id. go 4,54 231 19,6 3-23 
Lia id. id. 27 maggio id. 18 1,35 57 23,5 1,86 || 53 id. id. TI agosto id, 87 4:39 23I 19,0 32 
13 id. id. 17 dicembre id, 15,5 0,984 57 17:3 1,52 || 54 id. id, 17 novembre id. 78,5 5,49 231 23,3 437 
na; Digon Volta di Tamber 7 febbraio id, 7 0,386 40 9,7 || 0,62/ 55 id. id. 16 dicembre id. 48 g,10 231 || 219] 315 
3) DE id. id. 27 maggio id. 16,5 0,874 40 || 219) z,04|] 56 Piave (residui) Soverzene (a monte diga) || 23 luglio - _ 6,01 - _ 8,81 
j 16 Piave Ponte della Lasta | 7 febbraio id. 47 5,14 357 || 144| s13]| 57 id. id, id. id. 12 agosto - i 6,34 _ 8,40 


(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura, 
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| 


| IDROMETRO È p IDROMETRO 
| CORSO D'ACQUA LocALITÀ o | 3 E o 
RIFERIMENTO Ù É 3 RiFERIMENTO 


| Bacino di dominio || 
kmq. 
Contributo 


(segue) PIAVE | ! | (segue) PIAVE 


58 Piave {residui} Ponte delle Alpi 27 Marzo stazione — | = | Piave ‘ Segusino 26 febbraio stazione 
soll id. id. id, || 8 luglio id. _ — || 19,7 [|roo id, id. 26 marzo id. 
60 id, id. id. 23 id. id. L5o: = 18,1 |{roI id. | id. 23 aprile id, 
| GI id. id. id. 12 agosto id, — — || 19,7 |{{ro2z id. ‘ id. 17 giugno id. 
| 62 id, id. id. 15 dicembre id. — - 8,18 {{103 id. id, | 8 luglio id, 
63 id. id, Belluno (a monte Ardo) || 5 settembre | id. _ , — 6,48 [|104 id, id, 1 agosto id. 
64 id. id. id. id. 17 novembre id, _ _ 9,14 {ros » id. id, 26 settembre id. 
65 id. id. POT ii i ardo) || 15 dicembre id. _ - || 20,7 {[1o6 id. id. 28 ottobre id, 
| 66 Ardo (roggia) Belluno (Borgo Pra) || 9 gennaio id. 0,44 {{107 id. ' id, 13 novembre id. 
67 id. (residui) id. id, | 9 id. id, sa se 0,72 {{rog Piave (residui) emer (Sco m. a valle diga) 24 luglio No 
68 | id. (roggia) id, id. 8 febbraio id. 0,51 {{TO9 id. id, id, id. I agosto _ 
69 id, (residui) id. id, è “da id. UST] o.ssifr10]|| cam. frentelta di Podsrobba Onigo 10 luglio stazione 
Fo id, (roggia) id. id. || 26 marzo id. Pe | sta 0,58 |{rri Piave (residui) Vidor 24 id. E: 
mI| id. (residui) id. id. 26 id. id. i 0,94 |{112 || Can. della Vittoria Nervesa 8 id. = 
72|| id. (roggia) ‘id. id. 25 maggio id, 0,39 [{r1a id. id. 24 id. = 
73 id, (residui) id, id. 25 id. | id. vai a 1,04 {{rt4|| Can. della Priula |Nervesa {a valle p.te sifone)]| 25 id. stazione 
T4 id. (roggia) id. id. 5 settembre id. 0,40 |{I15 id, id. id, 25 id. id. 
ET ia. (residui) id. ia. " id. 4 || '45) cozafirro| cen ars priuie iscriva) | id. tin destra) [25 id. iui 
| 76 id, (roggia) id, id, 17 novembre id, 1,02 {[t17|| Bocchetto irriguo id. (destra can, Priula) || 25 id, — 
77 id. (residui) id. id 17 id. id. || cellsl ‘© iù id. (uolstracan. Priula) || 25 id. a 
78 Piave (residui) |{Belluno (a valle Ardo)|| 8 febbraio id. CE — 12,2 
79 id, id. | id id. 26 marzo id. e) _ 13,8 
so id, id. id. id. 25 maggio id, a = 9:74 SILE 
8I Cordevole Digonera 23 gennaio riferimento 97 9,0 || 1,52 pp 
82 Pettorina Malga Ciapela 23 id. stazione 28 I6,I 0,82 I Canale Musestre || S.Giacomo di Musestrelle || 18 aprile — -_ 0,702 sorgenti 3,90 
83| id. Ponte Pezzè 23 id. id, st | 13,5] 132] 2 id. id. | 3 agosto * — || ossor id, t.st| 
84| Fiorentina Pezregù 22 id. id. 52 rI,3 131 || 3 Canale Mignagola ||Vach di Breda (a valle molino) || 18 aprile _ — | 0468 id 1,48 | 
85| Cordevole Caprile 23 id. id, 221 to,I 3.s1 || 4| id, id. || 3 agosto _ — 0,472 id 4:23 | 
86, id. id. 26 maggio id, 221 26,7 5,61 | 
:87 id. id. 18 novembre id. 221 20,1 4.85 
| 88 id. id. 15 dicembre id, 221 || 14sl 406 BRENTA 
89|| Cordevole (residui) || a monte conf, Biois || 22 gennaio riferimento — | — 2,18 | 
90 Biois id. id. Cordevole || 22 id. stazione _ — 0,94 I Brenta Levico 28 gennaio | stazione 24 || I1,54 rai 12,7 3,31 
ll gr] Cordevole id. Muda 22 id id. a - | zoslf = id, id. 13 febbraio id. 19 1,03 || 121 | 85 | 1,64 
92] ia. (can. deriv.) Mas 23 id id, - — | sacll 3 id. id. 25 marzo id, | 20 1,04 | rar | 8,6 || t.44l 
193 id. (residui) id, 23 id. riferimento _ -_ I,0I 4 id. id. 18 aprile id. 23 || 139 I21 | IIS 1,75 
94 | Mis Ponte S. Antonio || 23 id. stazione 114 16,0 || 2,29] 5 id. id. 6 maggio id. 35 336 || 121 | 27,8 || 3,61 
95 | id. id. 26 maggio id. r14 || 22,3) 2.59f| 6 id. id. lat id | id. 26 1,96 121 | 16,1 || 2,45] 
96 | id. id. | 5 settembre id. 114 || 193| 202]| 7 id. id. | 5 giugno id. 42,5 || 1,57 121 | 130 | 2,25 
97 id. id. 18 novembre id, I14 23,2 2,56 | 8| id, id, 3 luglio id. 19 t43 I2I 11,8 2,09 
) 98| id, id, | 15 dicembre id, 114 || 23,5 3.4ll o id. | id. 18 id. id. 17 o8s0] 121 || 7,4 | 1,53 


(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. 


i — nr x 


I 


LOCALITÀ 


Corso D'ACQUA 


id. 
Barziza (Bassano) 
id. 

id. 

id, 

id. 
id, 
id, 
id. 
id. 


Astico 
id. 


Forni Val d'Astico 
id. 


DATA 


II agosto 

4 settembre 
10 ottobre” 
to novembre 
21 id. 
23 dicembre 
28 gennaio 
28 aprile 

5 giugno 

2 settembre 
21 novembre 
23 dicembre 
13 febbraio 
25 Marzo 

18 aprile 

8 maggio 
21 id, 

Io giugno 

3 luglio 

18 id. 

rI agosto 

4 settembre 
Io ottobre 
ro novembre 
21 id, 
22 dicembre 
24 gennaio 
19 febbraio 
Io marzo 
21 aprile 
I6 maggio 
20 giugno 
20 agosto 


.Z2I ottobre 


16 dicembre 


3 marzo 
30 aprile 


* IDROMETRO 


(e) 


RIFERIMENTO 


(segue) BRENTA 


stazione 


id. 


BACCHIGLIONE 


| 


stazione 
id. 


i 


EEE 


69 
91 


0,921 | 


5,20 


| 


136 
136 


6,8 
38,2 


Sezione Uquida 


mq. 


1,84 
6,56 


Ei 
È 
8 Corso D'ACQUA 
i 
3 Astico 
4| ic. 
5 Val d'Assa 
6 id. 
7 ‘ id. 
8 Posina 
9 id. 
r0| id, 
II id, 
12 || Astico (can. deriv. nuovo) 
13| id id. 
14|l id id, 
Is id. {can deriv, vecchio) 
16 Bacchiglione 
17 id. 
18 id. 
19 id. 
20 id. 
21 id. 
22 id. 
23 Can, Battaglia 
24 id, 
25|| Can. Biancolino 
26) Can. Sottobattaglia 
27| Can. Rivella ‘ 
I Fratta 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
r{| Roggia Tòscwall 
2 id. 
3 id. 
4 i 
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* 


LOCALITÀ 


Forni Val d'Astico 
id. 
Pedescala: 

id. 

id. 

Stancari 
id. 

id. 

id. 

Seghe di Velo (presa) 
id. 

Cogollo (centrale) 
Seghe di Velo (presa) 
Montegaldella 
id. 


id, 
Mezzavia 
(a monte der. Blancolino) 
id. 
Mezzavia 
Battaglia 
Rivella 


Bevilacqua 
id, 
id, 
id, 


L. Mutta e S. Valentino 
{a monte ponticello) 
L. Mutta e &, Valentino 

ticello) 


{ 
L. Multa è S. Valentino 
(130 m. a valle der. Neuwaall) 


(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di defiusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. © , 


DATA 


ro novembre 


| 11 dicembre 


30 aprile 
ro novembre 
ri dicembre 
3 marzo 


| 30 aprile 


ro novembre 
Ir dicembre 
13 agosto 

13 id. 

r3 id. 

13 id. 

28 gennaio 
28 marzo 

14 maggio 
Io giugno 
30 luglio 

26 novembre 
5 dicembre 
10 giugno 

Ir id. 

ro id. 

ro id. 

ro id. 


3 giugno 
18 id. 
2 luglio 
9 id. 
ADIGE 
2 agosto 
id, 
id. 
id. 


o 
RIFERIMENTO 


(segue) BACCHIGLIONE 


stazione | 


id, 


AGNO - GUÀA 


stazione 
id. 


IDROMETRO 


96,5 

7915 

30,5 
- 8 


Altezza 
idrometrico media 
em, 


1,32 


2,90 
2,32 
0,391 | 
0,35 


136 


Contributo 


Ifsee. kmq. 


135 


Ir,I 
12,4 


Sezione liquida 
mq. 


‘22,6 


20,3 
12,7 
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ai La | PI 
| i IDROMETRO | È ni E | 3g p IDROMETRO 
| | Corso D'acqua o | È a g 5 Fi = Î Ea les W° | o 
| ; | RIFERIMENTO || 3 si $ | RIFERIMENTO 
» | di 
(segue) ADIGE (segue) ADIGE 
s| Roggia Toschwall |} Mutta e S Valeatioo || 5 agosto - = _ Plan Plata 16 settembre. || riferimento 
6 id. Panigale zo 5 id _ _ _ id, id, 6 novembre stazione 
7 id. L. Mutta e S. Valentino s id La, SI da id. id. 23 dicembre id. 
{t50 nm. a valle «MNM 
8| Roggia Neuwaall i ui Mutta Msisà 5 id. _ _ _ Passirio Moso 6 agosto id. 
9 id. L. Mutta s 5. Valentino 2 id. di na Der id, id, 13 settembre id. 
na Roggia Marienwaati ridire Porco. + sa L2 Da id id. 6 novembre id 
(la destra Piima) . ; 
| xx id. Morter (immissione) || 1 id. _ —_ a id id. 23 dicembre id, 
| r2 id. Morter {200.m. a vallepreced) | Ir id, _ sua fui Valsura S, Gertrude 15 gennaio id, 
| 13 id. id, (ruderi casa Montagna) || 1 id, SS = dr id. id. 23 febbraio id. 
14 id, id. (r tem. dalla preoed) || 1 id. i n ca id. id. 3 maggio id. 
sl Roggia Morter lid. Go mavalle pres || 1 id. _ Pe sen id. id. 24 giugno id. 
16 id. id. (120 m, a vallepresa) || 1 id. _ — _ id. id. 17 settembre id. 
17 Roggia Corces Lasa (a valle presa canale) | 5 id. _ ini — id. | id 7 novembre id. 
| 18 id. Lasa (200 m.a vallepresa can.) 5 id. — du -à Rio Chiesa S. Pancrazio 13 maggio a 
19 Senales (n monte cond. Pinaiej || 24 gennaio - 50 7:5 Rio Chiesa {roggia in destra) id. 13 id. —_ 
20 id. id. 6 marzo _ 50 5,3 Rio Chiesa id. 17 settembre || riferimento 
21 id. id. 28 id. _ 50 6,2 Rio Chiesa {roggia in destra) id. |x7 id. — " 
22 Finale . ‘fa IR O 24 gennaio - 6,5 4,6 Rio Chiesa id. 6 novembre -- 
23 id. Vernago || 6 marzo _ 7 43 Rio Chiesa (roggia in destra) id. &: ne _ 
24 id, id, 28 id. — 7 4,2 Rio Chiesa (I deriv.} id. 24 giugno riferimento 
| 25 Costa (a monte Coni scnsie) [| 24 gennaio — 10 | 10,6 id. (II deriv.) id. 24 id — 
| 26 id. id. 6 marzo — 10 8,7 Valsura Alborelo 17 settembre || riferimento 
| 27 .id. id. 28 id. - Io 73 id. id, 7 novembre id. 
| 28 Perdite diga Vernago {a valle avandiga) || 24 gennaio _ — _ Rio Marano id, || 17 settembre - 
29 id. id. 6 marzo — = — id, id 7 novembre. ni 
30 - id. id. 28 id, se = e Valsura Lana di sopra 15 gennaio stazione 
31 Vernago Vernago (alla confi. Senales) || 24 gennaio » - | Valsura {roggia der.) id. 1504 _ 
32|| Vernago (cen, gerivato) id. 24 id. = 21 | Valsura | id. 23 febbraio || stazione 
33 id. id. 6 marzo _ 4 5,4 Valsura (roggia der.) id 23 id. i 
34 id. id. 28 id. —_ 4 1,0 Valsura id 22 aprile stazione 
35 FOO TRAI Vernago 28 id. PI = EP Valsura (roggia der.) id. \z2 id. sa 
| 36 Senales Madonna di Senales || 24 gennaio _ —s Sx Valsura id, 28 maggio stazione 
37 id id. 6 marzo — — Par Valsura {roggia der.) .id. 28 id. ni 
38 id. id. 28 id. _ - pes  Valsura id. 24 giugno stazione 
39 Adige Tel 28 gennaio stazione 1675 || »*(1) Valsura (roggia der.) id 24 id  -_ 
| 40 id, id zi marzo id. 1675 » (1) Valsura id. 17 settembre stazione 
4i id. id 28 aprile id. 1675 || +(1) Valsura (roggia der.) id. 17 id = 
42) id, id 11 giugno id. 1675 » (1) Valsura . id. 7 novembre stazione 
43. id. id 8 agosto id. 1675 || +(1) | Valsura (roggia der.) || id. 7 id. _ 
44 id id. 24 ottobre id. 1675 || +(1) Roggia Cermes ||200m.a monte ponte Valsura || 13 maggio = 
45 Plan Plata 6 agosto _ 82 33,4 Canaletta R. Molini || a monte I paratoia || 13 id. _ 


(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura, 


22,5 


22,3 | 


— — 


la nr 


RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO 


| |. si Ti è i 
InromeTRO È 1 | 3 l 8 g E È IpromETRO si = È E à È E E; 
Corso D'ACQUA LOCALITÀ DATA o is È E i sf {5.|sg|{® Corso D'ACQUA ‘i LOCALITÀ DATA ) EE: EI E 3 || 3 i | EC È È 
7 Rirerimento || © È "is Hi | 5 | | RireRrIMeNtO || © 8 | dà $ si F 
8 E; È È È i 
(segue) ADIGE i (segue) ADIGE 
87|| Canaletta R. Molini || a valle I paratoia || 13 maggio _ _ 0,328] — — 0,33 |{r28 Gadera Mantana || 6 ottobre stazione 73 8,92 | 387 23.0 || 6,50- 
88] R. Prati Nuovi |lavalleultima paratoial 13 id, _ -- 0,373 — — 0,30 [|129 id, id, 12 novembre id, 67 T,64 387 19,7 || 6,20 
8ol Roggia in destra a monte paratoia | 13 id, . _ — 3;74 — _ 2,43 [l130 ° id. id, 22 dicembre id. 59 6,34 387 16,4 || 5.50 
i 90 id, a valle paratoia 13 id, — — 2,14 — _ 1,59 [{r31I Fundres Vandoies | 9 maggio id, 58 || 5,64 103 54,8 || 3.69 
91|| Roggia secondaria presso teleferica Zueg || 13 id. _ _ 1,13 “= ll 0,43 |lr32 id. id, 13 giugno id. 57 syio 103 54,4 || 3:70 
92 id. casa Felderer 13 id. — cin 1,326 — = 075 |{133 id, id, 4 luglio id. 54 4,86 103 47,2 || 315 
93|| 1 deriv. roggia secondaria || casa cantoniera Palade 13 id. - — 0,050] — i 0,06 |lr34|| Fundres (residui) id. 25 id, o We * I 0,887] — il 1,30 
94 || IL deriv. roggia secondaria || © id. I5 id. _ ns 0,074] — sila, 0,06 [1135 id, .id. 19 settembre id, SI 4.90 — == 3,28 
95i Roggia in destra a valle ponte muratura 13 id. _ E 0478] — — 0:46 {{r36 id, id. 12 novembre id, | 39 | 2,20 mi A 2,20 
96 || Can, irriguo Cermes |lattraversamentostrada 13. id. — — 0355] — _ 0:27 |{137 id, id, 16 dicembre id. 38 2,16 _ — 2,10 
| 97|| Sorg. S. Antonio | S. Antonio (Racines) || 3 gennaio n NE: 0003] — | — 0,01 [{r38 Rienza id, 22 gennaio id. 95 16,7 | 1923 8,7 || 18,6 
98 Adige Ponte d'Adige 12 febbraio stazione 163 | 302 2642 | »(1) || 40,0 |{r39 id. — id, . || 11 marzo id. 94 || 168 1923 8,8 || I7:4 
99| id. id. 2 maggio id, 179 || 432 2642 | #+(x)|{ 51.2 |{r4o id. id. 16 aprile id. 134 || 39,0 1923 20,3 || 3041 
100 id, id. 3 luglio id. | 212 | 704 | 2642 » (1) || 735 |jrar id, id. g maggio id. 175 || 73,0 1923 37,4 || 42:7 
ror id, id. 14 agosto id. 214 || 740 2642 » (1) || 77.0 {{r4z id. ‘id, 13 giugno id. 177 || 700 1933 36,4 || 40.2 
102 id, id. 6 dicembre id. | 170 | 387 2642 » (1) || 50,2 {{r43 - id, id, 4 luglio id. 184 || 77,0 1923 49,0 || 42,0 
103 Isarco Prà di sopra 22 gennaio | id. 55 5,58 | 652 8,6 || 7,10||144 id. id. 25 id. id, 142 || 453 | 1923 23,6 || 30,2 
104 id. id. II marzo id, 54 5,63 652 8,6 7:29 ||r45 id. id, 19 settembre id, 164 || 61,3 1923 31,9 || 37:I 
T05 id. id. 16 aprile id. 82 1553 652 23,3 || 13,9 |{146 id. id. 12 novembre id, 138 44,3 1923 23.0 || 29,8 
106 id. id, 13 giugno | id, rr | 330 | 652 || sosl 20,1 [{t47 id. | id. 16 dicembre id. 116 || 287 | 1923 | 1491241 
107 id. id. 4 luglio id. 118:;5|| 38,4 652 58,8 || 20,7 ||148|| I sorg. Sneidergassel Vipiteno 20 febbraio _ — |[lazo6 | — — || 0y002 
108 id. id, 25 id. id. 95 21,0 652 32,2 || 16,6 ilr4o|{II sorg. Sneidergassel id. | zo id, _ — |[ossil — pa = 
109 id, id, 19 settembre id. 117 || 343 652 52,6 || 21,1 Îlrsol —Rio Freddo Siusi 23 gennaio stazione 12 0,088 22 49 || 0,33 
rio id, id, 12 novembre id. 95 30,8 652 31,9 || 17,2 |JIsi id. id, 4 marzo id, 9 0,095 22 43 || 29 
III id, id. 16 dicembre id. 69 | 10,6 652 16,2 || IT6 |{1rs2 id, id, 9 aprile id, 17 0,188 22 | S5|| 0,52 
ta Rienza Monguelfo 30 gennaio id, 7.5) 396 273 14,5 3,40 {{153 id, id. 16 luglio id. ie] o,I80 22 8,2 || 0,54 
t13] id. id. 9 maggio id. 18 6,50 273 23,8 4:79 |{154 id, i id. zo dicembre _ _ 0,219 22 10;0 || 0,53 
II4| id. id. I giugno 5 id. r6° 6,60 273 24.2 4,81 {|x55 Bria Tires 23 gennaio stazione 22 0,513 36 142 || 0:75 
115 id. id. 4 luglio | id. i7 || Ga3 | 273 || 22.8) 44goffrs6 id, © id. 3 marzo id, 23 0,465] 36 | 129) o,8I 
I16 id. id. 18 settembre id, 20,5) 774 273 28,4 5,07 [157 id. id, _ 5 aprile id, 23,5] 0,501 36 13,9 | 0,68 
117 id, id. 13 ottobre id. 18,5] 6,58 273 24.1 || 5,30{|158 id. - i id. 6 maggio id. 24 0,930 36 25.8 || 1,07 
I18 id, i id, 11 novembre id. 21 6,70 273 24,5 4,60 {159 id. id. 5 giugno id. 24 0,783 36 20,9 || 1,02 
t9]o Mi: * id. 21 dicembre id. 15,5 5,82 273 21,3 || 449/160 id, id. 14 luglio id. 39 0,700 36 I9,4 || 085 
120 Sorgente Kahle Villa Ottone 16 maggio —_ _ 0,003 _ —_ 0,02 ||r6I id. id. 26 agosto id. 27 2,00 36 55,5 || 1:75 
121 Sorgente Pruner id. 16 id. _ _ 0,008 - _ 0,01 |{r62 id. id. 22 settembre id. 16 r,03 36 28,3 || r.rz 
t22 Gadera Mantana 30 gennaio stazione 47 | 404 387 10,4 4,4 {163 id. id. 19 dicembre id. 12 0,573 36 15,9 || 0,84 
123 id, ‘id, 9 maggio id. 69 936 || 387 | 242] 7.24||164 . Rio Nova Ponte Nova | 26 gennaio id. 4 | orzo 52 7,2 || 0:73 
124 id. id, I giugno id. 60 6,32 387 16,3 5,88 {{I6G5 id, id. 3 marzo id. 3 0,307|| 52 59 || 065 
125 id. id. 4 luglio id. 67,5] 7,50 387 194 5.93 [{166 ‘id, id. 5 aprile . id. 5 0,560 52 10,8 || 080 
126 id, id. 12 agosto id. 6I 6,05 || 387 15,6 || 5,20|167 id. id, 6 maggio id. 8 0,993 52 I9,I || 1,05 
127 id. id. | 18 settembre id, 73 || 936 387 24,2 || 7.,00f{r68 id. id. 5 giugno id. 7 0,765 s2 14,8 || 0,97 


(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflussso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. (2) Le due misure sono espresse in l/sec, La seconda misura è stata eseguita col metodo volumetrico. 
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CI 


Corso D'ACQUA 


Ega (roggia sinistra) 
Ega 


Ega (roggia sinistra) 


Ega 


| Ega [roggia sinistra) 


Ega 

Ega (roggia sinistra) 
Ega 

Ega (roggia sinistra) 
Ega 

Ega (roggia sinistra) 
Ega 


Ega (roggia sinistra) | 


Ega 
Ega (roggia sinistra) 
Ega 
id. 
Ega (canaletta) 
Ega 
id. 


Ponte Nova 


a valle conf. Rio Piano 
Monte del Prato 


id. 


Canopi {ponte poderale) 


id. 
Canopi 


(segue) ADIGE 


zo giugno stazione 
14 luglio id. 
26 agosto id. 
22 settembre id. 
19 dicembre id. 
26 gennaio id. 
3 marzo id. 
5 aprile id. 
5 id. — 
6 maggio stazione 
6° id. — 
5 giugno stazione 
5 id, _ 
zo id, stazione 
zo id. —_ 
14 luglio stazione 
24 id, I 
26 agosto stazione 
26 id. — 
22 settembre stazione 
22 id. = 
to dicembre stazione 
19 id — 
14 luglio i 
14 id. _ 
14 id. —_ 
20 giugno ua 
14 luglio _ 
26 gennaio _ 
3 matzo _ 
5 aprile _ 
5 giugno _ 
zo id, _ 
t4 luglio _ 
22 settembre — 
| 19 dicembre — 
24 gennaio stazione 
4 marzo id. 
8 aprile id, 
6 maggio id. 
16 luglio id 
24 gennaio id, 


RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO 


52 
52 
53 
52 
52 
115 
IIS 


11$ 


IIS 


Its 


Is 


TIS 


115 


0,75 


1,87 || 


| Corso D'ACQUA 


Valdurna 


Novella (can. derivato) 
id, - 
Novella 


Lovernatico 


LOCALITÀ 


Campolasta 


Sarentino 
(can. carico centr. S. Antonbo) | 


id. 
id. 


(can. darico seg ip Antonio) 


id, 


Ponte Roverè della Luna 
Ponte delle Sorti 
Mezzocorona ({all'inclle) 

id. (al Busoni) 
id. (al Masetto) 
Ora 
id, 
id, 
id. 
Fondo 
Fondo {scarico centrale) 
id, (ameonte centrale) 
id. (a valle idrometro) 
id. (scarico centrale) 
id. id. 
id, id. 
id. (a mante centrale) 
Fondo {a valle I vasca calma) 


Fondo (a valle II vasca calma) 
Fondo (scarico centrale) 
id id 
id. f{amontecentrale) 
id. id. 
Lover 


| Dara 


IDROMETRO 
o 


RIFERIMENTO | 


(segue) ADIGE 


4 marzo 
8 aprile 
6 maggio 
16 luglio 


17 ottobre 

| 20 dicembre 
7 giugno 

e id, 

*” id 


17 ottobre 
26 gennaio 
| 4 marzo 
8 aprile 
5 giugno 
16 luglio 
26 agosto 
12 dicembre 
5 id 
Iz id 
12 id 
12 id. 


4 marzo 
8 aprile 

| 16 luglio 

29 aprile 

29 id. 

4 giugno 
4 id. 

4 id. 


12 agosto 
12 id. 
12 id. 
18 ottobre 
23 gennaio 


7 settembre 


21 settembre 


| 23 gennaio © 


stazione 
id. 
id, 
id, 


riferimento 
stazione 
id. 
riferimento 
id. 
id. 


K 
i 


5 


È 


ì 


Bacino di dominio 
kmq. 


96 il 12,3 
96 LELLI 
96 71:3 
96 k7:7 
96 || 56,4 
96 | 36,6 
96 145 
26 0,9 
26 3,32 
26 12,3 
26 19 
26 1,7 
26 6,9 | 
49 25,1 
LI 64,6 


RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L ANNO 


Toromeszo î 2 o: È - i ; af $ 

| I 4g ì 9 si 3° IDROMETRO "DI 34 8. $$ z | 

Corso D'ACQUA LocaLità DATA o sFG| E i sf |5,; e {3 Corso D'ACQUA LocaLità DATA o zg8| z| # i | 8 i || 3 5i 

| | Rirermento || * è n si i A RIFERIMENTO | © È 3 i SEE | 

| É i LI È 3 | 

(segue) ADIGE (segue) ADIGE 

#53 Lovernatico Lover I marzo sil _ 0,460 rI 40,7 1,06 |{283 Adige Trento | 18 giugno stazione ‘161,5 || 296 9761 || +(1) || 168,0 
254 id. id. 31 id. _ - 0,433] tr 38,3 || 0,92[1283 id. id. 2 luglio id. 128 || 206 g761 || » (1) | 1351 
255 id. id. 2 giugno _— _ o,856|| rr 758 || 1,07|{234 id. id, 21 agosto id. 187 ||376 9761 || »(1) |-198,0 
56 id. id. 13 luglio — _ 0,645 II sT,1 || 0,98 |[285 id. id. 1 settembre id. 140 |l244 9761 || »(1) || 155,0 
57 _ ia id, 14 agosto peri _ 0,491 II 43:5 0:74 {{286 id. id. 30 ottobre id. 182,5 ||365 9761 || »(r) || 195,0 
258 Sporeggio Spormaggiore 23 dicembre stazione 36. o,s7zoll 38 15,2 || o,70|f287 id. id. 22 dicembre id. 73 96,3 ||. 9761} »(1) || 85,9 
259 id, id, I marzo id, 36 0,607 38 16,2 0,76 {|288 Sorgente Cior Folgaria . 3 agosto - _ 0,015] — = o,0I 
“JM id. id, 31 id. id. 46 1,24 38 33,1 1,17 ||289 Rio Sorne Chizzola 11 luglio _ _ 0I174|| — cia 0,99 
sla id. id. 5 maggio id. 52,5 3,14 38 57,3 1,67 ||290 Roggia Piazza Chizzala a valle acquedotto || IT id. — _ 0,061) — _ 0,14 
62 id. id. 2 giugno id. 36 0,670) 38 17,9 || o,8o|{20r id, Chizzola a monte acquedotto || tt id. - _ 0,065) — —_ 0,14 
263 id. id. 13 luglio id, 33 0,476 38 12,7 o,61 |{292 || Roggia di Mezzo Chizzola ti id. _ _ 0,058 || — 9; 0,35 
64 id. id. 14 agosto id, 3I 0,363 38 9,7 0,58 |{293 Roggia Biolca id. ti id. — ha 0,005 || — teli 0,05 
265 id, id. 13 settembre id, 49 1,70 38 | 453] 10106] e n Volargne 18 aprile stazione 205 74° | — — || 104 
dit id, id, 22 ottobre id, 57,5 2,66 38 70,8 2:54 ||295 id. id. 24 giugno id, 361 18,6 — Li 34,8 
Avisio Penia 29 febbraio id. 23 0,234 28 8,4 0,57 ||296|| Sorg. Gaon Sorzo || Casetta delle Pozze ||-11 settembre Ti — ooIi6l — _ 0,03 

268 id, id. ro maggio id. 44 1,26 28 45.0 || x,38|{297|| Sorg. Valsecca Vimezzano Io id. —_ -. ogoiz]| — _ 0,03 
Rio Cadino a valle conf. Rio Catarinello || 28 febbraio _ - 0,086| — = 0,16 [|298 Sorg. Bergola Baito della Vignole || 10 id. -- — 0,004] — vr: 0,01 

a 7o Avisio Stramentizzo 28 id. stazione 15 477 720 » (2) || ro, |{299 gs viole Bussolengo 18 aprile stazione 306,5 || 12,9 — — 20,7 
ari i id. id. I aprile id. 30 8,40 720 » {2) || 11,9 [{300 id. id. ‘|| 24 giugno id. 375,5 || 21,8 _ si 28,0 

72 id. ia. zo id. id. 65 || 23,1 720 || +(2) || 18,0 |{30r id. id. 25 id, id. 356 19,6 _ — ll as9| 

273 id. id, 6 giugno id, 50 17,1 720 » (2) || 16,3 |{302]| Canale di Sommacampagna Cason di Chievo 18 aprile id. Zio 9,18 _ — 14,9 | 

274 id. id, II luglio id. 41,5 13,0 720 » (2) || 14,6 |l303 id. id, 24 giugno id. , 376,5 || I4Ix — — 21.2 | 
75 id. id, 3 settembre id. 50 16,2 720 » (2) || 148 |{304 id. id. 25 id. id. 365 13,6 || — = 20,I 
176 id. id. 18 novembre id. 31,5 9,12 720 » (2) || 11,8 {{zos|| Canale Camuzzoni Verona ,9 maggio id, 64 xr2 — _ 63:3 
RT7|| © Adige Trento 7 gennaio id. 50,5 || 75,0 || 976: è (1) || 75.8 {306 Adige Boara Pisani 30 gennaio id. - 160 143 ‘11954 || +(1) || 192,2 

378 id. id. 15 febbraio id. 39 59,4 9761 » (1) | 67,2 [{307 id. n: 19 febbraio id. 193,5 ||xoa 11954 || +(1) || 155.6 | 

279 id, id, 29 aprile id, 113 182 9761 > (1) || 127,4 [{308 id. id. 30 giugno id. [ 146,5 || 160 11954 || *(1) || 220,3 
280 id id, © 5 maggio id, 165 ||312 9761 » (1) | 171,3 |{309 id. id. 26 agosto id. - 86,5 |{ast I1954 || + (1) || 2757 
281 id, id. 31 id. id, 9I 133 9761 s (1) || 105,6 Îjzro id. id. 17 settembre id, L 63.5 || 289 11954 || + (1) || 299:7 


(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. — (2) Non viene calcolato il contributo a causa della diversione del torr, Travignolo 
nel Bacino del Brenta, 
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CARATTERI IDROLOGICI DELL’ANNO 1952 TAB. I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE 


1 — _—————____.i mr 


free ei 
_—_r——_ -—— 


precedentemente riscontrati e in certe località, come Trieste (37°.0), 


, 4 x Ù © ui di Sa MESE o .2 | È 
In questo capitolo sono riportati e illustrati gli elementi me- E È 9 2 El È É 
teorici rilevati nel corso del 1952 ponendoli a confronto con i valori OSSERVATORIO E 2|3|E 3 E } 
normali dei rispettivi periodi di osservazione allo scopo precipuo di PERIODO fi na = O 
far risaltare le caratteristiche salienti dell’ anno. Ò di--  ci 
Anno 1952 49 | 43] 73] 149] Io! 22,6] 26,5 | 247] 188] 142| g1| 6,2 
I, - TEMPERATURA. TRIESTE Valore normale periodo 1920-51 3,0 5,6 9,0 | I3I | 17.7] 2153 | 23,9 | 23.7 | 204] Iso| 10,3] 6,2 
Scostamento — GI |- 13 |- 1,7 1,8 0,3 1,3 3,6 1,0 |- 1,6 |-08|-r1a2| 0,6 
Dal confronto delle temperature medie annue del 1952 coni 
rispettivi valori normali (Tab. I) si riscontrano in tutti gli osser- i Anno 1952 231 23] 6,50 144| inrl ans | asl 23.6] 162 123] 67] 44 
vatorî leggeri scostamenti in difetto; unica eccezione Monte Venda I UDINE alore normale periodo 1920-22e31-51|| 3r1| 47] 85| 12s | Int| 206] 23,0] 227] 1901] 13,6] 83] 44 
dove lo scostamento è in eccesso di 09,2. | Scostamento - 0,8 |- 2,5 |-20| 19| 00) 09) 27] 09] 29] 13] 16] 00 
L'anno si può quindi definire leggermente più freddo del ‘ 
normale; nei vari osservatori gli scostamenti dalla media normale | Anno 1952 - 24 |-08| 54 | 12,6| 153 | 200) 22,8| 21,4 | 146 | 10,3] 37] 03 
sono infatti compresi fra — 0°%,5 a Bolzano e —0%,2 a Rovigo; in BELLUNO Valore normale periodo 1920-51 |-0g| 17] 63| 10,6| 147] 18,4 | 208 | 202] 16,9| 11,6) 57] 0,6 
qualche stazione come Trieste, Venezia-Lido e Padova lo scosta- Scostamento - 19 |-25|-99]| 20| o06| 16| 2,0] 12|-23|-13|-20]|-0,3 
mento risulta nullo. 
Dall'esame dell'andamento della temperatura durante l'anno Anno 1952 at | 24] 68] 14,6 | 17,6] 225 | a6a | 243 17.5| 128] 68| 41 
si rileva che i mesi con temperatura media inferiore alla normale | TREVISO Valore normale periodo 1920-51 3.9 | 45| 85) 12,8] 17.5] 213] 238 | 230] 194 | 141] 85| 40 
sono stati gennaio febbraio e marzo; settembre, ottobre, novembre | Scostamento - 08 |-21|/-17] n8|] Ol 1a) 24| 12|-19/-13|-17| 01 
e dicembre, | 
Nei singoli Osservatorî i maggiori scostamenti in difetto si Anno 1952 2,8 | 29| 7.2] 14,4 | 17,8] 22,2] 25,7] 246| 18,5 137] 7:61] 45 
riscontrano in febbraio a Udine (— 2%,5), Belluno (— 2°,5), Padova LIDO Valore normale periodo 1920-51 3,1 | 46 84 | 12,8] 17,5 | 2L1| 237 | 231 | 199] 14,4] 90] 44 
(— 29,3), Treviso (— 2%,1), Venezia (— 1%,7); in marzo a Trieste (Venezia) Scostamento - 93 |-17|-162] 16] 03] nLI| 20 1$|-L4|-0,7|-14| 0,3 
(— 19,7); in settembre a Bolzano (— 20,7) e Vicenza (— 2%.5); in ì 
novembre a Trento (— 2,6), Rovigo (—2%,7) e Monte Venda (— 19,2). Anno 1952 0,9 | LS| 7.0) 14,3] i79| 231) 26,r| 243) 17.7] 126| 59] 33 
I maggiori scostamenti mensili in eccesso si osservano, quasi PADOVA Valore normale periodo 1920-51 1,9 | 38| 84 | 12,7] 17,3 | 2L1]| 236| 229] 191 134] 7,9] 30 
ovunque, in luglio con valori compresi fra i massimi di Monte | ° Scostamento - 10]-3>3|-14]| n6| 06| 20| 2,5| 1,4 [-14]|-08]|-20 0,3 
Venda e Trieste (2%,9-29,6) e il minimo-di Belluno (2%0). Fanno 
eccezione Udine e Rovigo dove cadono rispettivamente in set- Anno 1952 o8| 20] 47 121| 145] 198] 23,5 | ano9| 150] ro,s| sa|] 19 
tembre (2%9) e aprile (3%,1), e Bolzano dove il maggior scosta- C. VENDA Valore normale periodo 1916-51 || 1,5] 25 58| 9,6| 140] 17,9 206 | 20.4 | 169| 114| 64| 27 
mento in eccesso lo si osserva in aprile e luglio con il medesimo | Scostamento - 0,7 |-9S5|-LI| 2,5] 05] 19) 29) 1L5|-L9|-0,9]|-12]|- 0,8 
valore di 19,7. 
Il mese più freddo dell’anno risulta il gennaio ad eccezione Anno 1952 1,4 | 19| 72] 14,6] 179] 23,1 | 260] 239] 168) 124] 6ol 3,5 
di Rovigo e di Trieste dove è rispettivamente il dicembre e il feb- VICENZA Valore normale periodo 1921-51 24 | 42] 85 | 12,7] 17,3] 213 | 238 | 23.0] 1903] 137] 83| 37 
braio. Scostamento - 1,0 |-3%3|-L3| 19] 06 18| 22] 09|-35|-1,3|-2,3|- 02 
Dall'esame della tab. II in cui i valori delle temperature medie 
ed estreme stagionali sono messi a confronto con quelli normali, si : Anno 1952 1,6| 33] £9| 16,0] 178 227] 253] 237] ina | rn6| sal 13 
nota che la media primaverile ed estiva del 1952 è superiore ai | ROVIGO Valore normale periodo 1924-49 1,5] 37] 84| 12,9 | 17,6] 21,5 | 243 | 23.4 | 196] 139] So| 2,9 
valori medi normali, mentre, viceversa, quella dell’ inverno e, ancora Scostamento oI |-04| 0s| 31] G2| 12] Lo| 0,3|-24]|-23|- 27|- 16 
di più, quella dell'autunno risultano più basse. | 
Tra le differenze in difetto più notevoli nelle singole stagioni Anno 1952 - 06 | 2.1) 7,4| 13,8] 16,8] 215 | 244 | 217] 150 | 103] 3,6| 0,2] 
sono da rimarcare le autunnali di Trento e Bolzano (— 29,5) e le TRENTO Valore normale periodo 1921-51 o,6| 33] 7,8| 121| 16,0| 198 | 22,0] 21,3) 178] 122) 6,2] 17 
invernali di Vicenza (—1°,4). Fra quelle in eccesso il + 29,1 estivo Scostamento - 12 |-12]-04| 1,7] 08| 17 2,4| 0,4|]-28|-19]|-26|- 15 
di Monte Venda e il + 1°,2 primaverile di Rovigo. è | 
I minimi assoluti dell'anno si mantengono ovunque nettamente Anno 1952 - 09] si| 8,5| 146] 179] 221] 243 | 21,9 | 15,5 | 10,2| 38|- 03] 
discosti da quelli osservati finora a differenza di quanto accade in- | BOLZANO Valore normale periodo 1921-44-49-51| 0,9 | 38| #4| 129| 16,8] 20,7] 226 |a18| 182| 124| 62| 15 
vece per i massimi assoluti che raggiungono valori molto vicini a quelli | Scostamento -18|-07] o1l 17] LI| 14| 17| cu 7 |- 22 |-24|-b7| 
| , 


cei ‘una 


ces 


I4I 


Tags. II — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI ASSOLUTI STAGIONALI 


Inverno PRIMAVERA ESTREMI ASSOLUTI 

OSSERVATORIO DES PeRrIODO 

aL NODNIe Media | Mass. | Min. Min. || Normale| Media | Mass. | Min. Massima Minima pià ESAME 
| 

siloiatà ti 5,6 S:4 | 128 |- 03 133 | 134 | 266 |- 25 23,0 | 213 | 370 | 154 15,2 | 140 | 30,0 2,8 | 37,0 (vi-1952) | -143 (11-1929) 1920-52 
Udine 146 4,1 3.1 12,1 |- 52 13,7 12,7 27,8 |- 3.6 33,1 23,6 35,8 13,9 13:7 I1:7 zo,I |- LO 38,9 (vir-1921) -13,9 (1-1947) 1920-22 E 31-52 

Belluno 393 o7 |- 0,4 | tra |- 1at 10,5 tnt 26,7 |- 43 19,8 214 36,9 | 10,3 L1,d 9,5 | 277 |- 43 || 384 (vir-1947) | -18,0 (m-1929) 1920-52 

Treviso 26 3,8 2,7 | 10,5 |- 48 12,9 | 130 | 25,8 |- 1,8 22,7 | 243 | 353 | 153 14,0 | 124 | 282 |- 0,6 | 37,3 (vin-1945) | -143 (11-1929) 1920-52 

Lido (Venezia) dI 4,0 314 Ir,6 |- 1,7 12,9 13,1 26,3 |- 1,2 22,6 | 242 | 346 16,2 14,4 13,3 31,5 1,4 | 36,0 (VII-1928) — 12,4 (11-1929) 1920-52 

Padova 14 2,9 1,6 11,9 |- 6,5 13,8 | 1I3,I 27,2 |- 490 32,5 24,5 38,4 14,2 135 12,1 31,5 |- 3:7 | 384 (vir-1952) -16,3 (11-1929) 1920-52 

- Venda 575 2,3 2,6 137 |- 30 9,8 10,4 22,7 |- 6,7 19,6 21,7 34,0 rio I1,6 ro, 26,8 |- 0,6 34,0 (ViI-1952) - 17,0 (11-1929) 1916-52 

Vicenza 42 34 2,0 13,6 |- 7,0 12,8 pr 28,3'|- -2,7 22,7 243 393 14:3 13,8 11,7 31,3 |- 27 393 (v11-1952) — 137 {1-1947) 1920-53 
Rovigo 7 2,7 2,0 12,0 |- 50 13,0 Ij2 31,5 |- 2,0 33,1 23,9 39,0 10,0 13,8 T1,4 340 |- “0 39,0 (vir-1952) - 20,6 (11-1929) 1920-50 € 52 
Bolzano 273” dl | T,I 17,3 — 10,4 12,7 13,7 29,0 |- 30 31,7 32,8 38,0 10,7 13,3 9,8 30,4 |- 48 || 38, (viri-1943) -13,4 (1-1938) 1920-44 © 49-52 

RIN, pa 139 LI | 138 |- 85 12,0 | 12,7 | 277 |- 30 | ano | 225 | 404 | 108 13,1 9,6 | (29,5 |- 54 || 40,4 (vir-1952) | -x2,0 (r1-1929) 1920-52 


(1) I valori normali si riferiscono al periodo di osservazione fino al rosi. 


Padova (38°,4), Monte Venda (34°,0), Vicenza (39°%,3), Rovigo (399,0) 
e Trento (40°,4) anche li superano. 

Nella tab. III sono riportate le medie mensili ed annue corri- 
spondenti alle stazioni termometriche ripartite secondo le loro quote. 
Da queste -è possibile rilevare l’ andamento dell’isopleta zero, cioè 
di quella linea che collega le quote dove la media mensile è stata 
di 0°, 

Nella sezione corrispondente alla Venezia Giulia l'isopleta di 0° 
in gennaio e febbraio passa fra i 250 e i 500 m. e si sposta nel 
mese di marzo al di sopra della quota delle stazioni più elevate 
(m. 1249); in novembre riappare al di sotto di questa, per portarsi 
. fra i 500 e i 750 m. nel mese successivo. 

Nella Venezia Euganea l’isopleta di 0° è stanziata nel mese 
di gennaio fra i 250 e i 500 m., in febbraio fra i S00 e i 750 m. e 
in marzo fra i 1500 e 1750 m. In aprile passa al di sopra delle 
stazioni più elevate (m. 2015), per riapparire in novembre fra i 
1000 e i 1250 m, e spostarsi fra i s00 e i 750 m. in dicembre. 

Nel Trentino-Alto Adige l'isopleta di zero trovasi in gennaio 
sotto i 250 m., in febbraio fra i 250 e i 500 m, in marzo fra i 


1500 e i 1750 m. Passa al di sopra delle più alte stazioni (m. 2600), 


in aprile, per riabbassarsi in ottobre fra i 2000 e i 2600 m,, in 
novembre fra i 750 e i 1000 m., e. in dicembre fra i z50 e i 
500 m. 


II. - PRESSIONE ATMOSFERICA, 


Nella tab. IV vengono riportati i dati relativi alla pressione 
registrati dall' Osservatorio di Venezia-Lido. 


Il valore medio per il 1952 è stato inferiore di mm, 0,9 a quello 


normale del periodo 1914-1951. 

Sono risultate superiori al valore normale solo le medie baro- 
metriche dei mesi di aprile (+ 2,4 mm.), maggio (+ 0,9), giugno 
(+ 1,2), luglio (+ 0,6), mentre risultano notevolmente più basse le 
medie di tutti gli altri mesi. 

Gli scostamenti in difetto maggiori si sono osservati in no- 
vembre, dicembre, (—2,9 mm.) e gennaio (— 2,5). 


III. - VENTO. 


La velocità media del vento (tab. V) è stata in tutte le località 
dove si sono regolarmente fatte le osservazioni, superiore ai rispet- 
tivi valori normali. Unica eccezione Trieste, dove la velocità media 
annua risulta in difetto di 1,1 Kmjfh. 

Il maggior scostamento in eccesso dal valore normale lo si è 
osservato a Venezia-Lido dove la velocità media annua è stata 
superiore di 2 Km/h al valore normale del periodo 1923-1951. 


I massimi scostamenti dei valori medi mensili si hanno a 
Venezia-Lido e a Trieste nel mese di dicembre dove si sono osser- 
vati valori medi superiori ai valoti normali rispettivamente di 7,3 
e 5,5 Km./h. 

I più forti scostamenti in difetto si hanno a Monte Venda in 
marzo (— 5,6 Km/h) e ottobre (—5,7 Km/h) a differenza di quanto 
avviene nelle altre stazioni, in questa località tutti i valori mensili 
hanno regolarmente denunciato, nel corso di quasi tutto l'hanno, 
valori medi mensili inferiori ;al normale. 

La massima velocità del vento registrata mensilmente a Ve- 
nezia-Lido (Tab. VI) è stata in tutti i mesi, ad eccezione di gennaio 
e febbraio, superiore alla media dei valori massimi del periodo. In 
nessun mese però si sono superati i massimi assoluti; solo in di- 
cembre si è eguagliato il massimo già registrato nel 1939 e 1942 
(84 Km/h) con un valore che è molto vicino agli 86 Km/h dell'aprile 
che rappresenta la velocità massima osservata nel corso del 1952. 

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono state quelle 
del I e II quadrante (8 mesi) mentre dal luglio al settembre sono 
prevalse le direzioni del IV quadrante. 

Il numero dei giorni con velocità media giornaliera superiore 
o eguale ai 20 Km/h (tab. VII) è stato a Venezia-Lido di gran 
lunga superiore al valore medio normale del periodo 1923-51; di 
fronte ai 66 giorni medi si hanno infatti, nel 1952, 98 giorni. 
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Tag. III. — MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA TEMPERATURA A DATE QUOTE (DESUNTE DALLE STAZIONI TERMOMETRICHE) | 


= FIL ai 


Li 
| i 15 3:2 2,9 6,7 | 14,4 17,3 21,5 25,1 23,5 17:3 12,8 
| 250 o, 0,8 47 12,3 14,9 19,0 23.2 21,2 15,0 1o,6 
| Ri. -- i | 500 - 1,6 - 0,8 37 11,7 14.4 18,4 22,1 20,0 13,4 9,6 
| 750 - 2,8 ‘= 08 I 97 11,9 16,I 194 18,3 I1;7 8,5 
1000 - 1,9 - 0,6 I 97 tr,f 16,0 20,4 18,0 11,3 8,3 | 
1249 - 43 - 2,2 0,8 TI 94 13,8 177 16,0 94 5,6 | 
17 1,3 3,3 7,0 14.8 18,1 22,8 26,2 244 18,2 13:2 6,7 TO | 13,5 | 
250 1,6 2,5 6,6 140 16,8 21,7 25,4 23:2 16,7 12,0 6,3 Cio | 13,5 
| 500 - 05 0,9 49 . 11,9 14,6 19,2 23,0 2I,I 14;7 10,2 dl 1,5 10,5 | 
750 - 2,7 = 1,2 3,2 10,7 13:3 17,8 21,1 I9:I 12,9 8,5 Did - 0,3 8,7 
VENEZIA EUGANEA . .....,. | IO00 = 40 = T,8 2,6 8,9 II,4 14,9 18,9 17,I II,2 6,8 0,7 = 1,7 1, 19 
o 1250 47 - 3,0 0,8 6,8 3 13,9 17,2 ISI 9,2 5.5 - 0,8 = 29 5,5 
1500 = 6,1 - 46 | 0,4 6,1 19 12,4 15,8 14,4 7,6 37 - 28 _ 7 453 | 
1750 - 7.4 - 6,4 - 0,3 43 6,5 11,4 15,3 12,9 7:3 1,7 - 471 - 6,9 28 
2015 - 7,0 - 47 = 0,3 44 5,5 10,5 13,5 11,9 55 2,0 = 46 - 67 2,5 
250 = 1,3 1,4 75 14,0 I7,I 21,7 24,6 22,0 15,3 10,4 43 0,4 IL,4 | 
Î 500 - 19 - 03 6,0 12,2 15,0 19,3 21,9 19,8 13,8 9,3 32 = 1,1 gh | Î 
750 - 3:$ - O$ 3,8 Eni 13,5 18,5 21,I 18,3 11,6 7,0 0,6 - 2,0 8,3 
Ioc0 - 4.5 - 2,3 2,3 84 11,3 16,0 19,0 16,7 10,2 54 - 0,8 — I 6,6 
VENEZIA TRIDENTINA . . i 1250 - 49 - 3:I 2.0 8,0 10,4 15,2 18,2 16,0 94 SI - 1,6 = 7 59 
1500 - 47 - 3.1 0,7 6,3 8,7 13,6 16,8 14,5 8,0 42 - 16 — 3,2 5,0 
1750 - 5.5 - 5,9 15 6,8 6,4 II,5 13.6 12,1 5,5 A 1,8 - 46 - 60 | 2,9 | : 
2000 #8 | - 57 - 1.I 43 5,9 10,7 13.9 12,1 5,5 2,3 - 3,8 = 417 2,7 | 
2600 - 8,7 - 8,5 - 47 0,7 1,5 6,4 10,4 8,4 1,9 - 0,2 - 70 [- 8,0] [- 07] 


= Tr ——__ 
Li 
MESE ‘a 1 
ELEMENTI 
Sd È 
IERI: Rn e ei : | sa | | 603 
Valore normale 1014-31... ........ 62,9 62,2 i 
SCOMRINENDO «| scali ce gli setta - 2,5 - 2,0 
| luti Massima... .... 3 79,6 70,6 
Minima è è è. pp» 43,6 #25 ta 
Escursione mensile 1052. .......... 36,0 28,1 sil 
Media dei massimi assoluti mensili 1914-51. . 740 73,6 n 
Media dei minimi assoluti mensili 1914-51 . . 47,6 47,1 
Escussione mensile media . ......... i 26,4 26,5 


Scostamento ....... 4... ao scarna 9,6 1,6 1,0 6,9 - 3,3 -— 3,I 0,9 05. 3,9 - 35 0,3 59 
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Tas. V. — VELOCITÀ DEL VENTO 


- 3.2 - 1,9 1,3 , _33I 2 ST 37 0,9 , 


(i) 
Di [a] 3 Ò È à 
OSSERVATORIO È i $ È 5 E E ANNO 
3 i 3 È 
È à I 3 ò È à 
Anno 1952 10,8 11,1 9,5 11,3 9,I To, III 8,2 11,2 10,5 8,8 21,2 11,1 
-TRIESTE Valore normale r9zo-51 14:3 15,5 13,1 10,8 94 97 9,4 | 10,4 10,9 13,6 13:2 15,7 12,2 
Scostamento - 35 = 4,4 = 3.6 0,5 - 0,3 0,5 1,7 2,2 03 pTaE = dd 5:5 II 
Anno 1952 13,0 12,5 11,5 7 rI,È 13,5 14,8 13,2 r5,0 » ‘tt 17,3 A 
UDINE Valore normale 1920-21 e 1931-51 I4:7. I5I 15,1 13,9 13,2 13,1 . 132 14,0 13,8 15,2 14,6 15,5 143 
Scostamento - 1,7 = 3,0 - 3,6 LI I,4 Od 1,6 = 0,8 1,2 LI = 3,5 1,8 , 
Ì 
Anno 1952 14,8 . 145 15,5 16,4 17,8 198 mmI 16,4 | 18,4 LET, 13,2 23,5 - 16,8 
LIDO Valore normale 1923-5Ì I4,I 15,4 16,2 16,5 15,2 14:9 Igl 13.9 I4,0, 14,0 14,0 15,2 14,8 
(Venezia) i | 
ss Scostamento 07 - 0,9 = 0,7 -0,I 2,6 4,9 3,0 è,5 deb L,I - OB 7,3 2,0 
Anno 1952 4,6 45 5.7 6,5 7,0 TA 6,9 6,0 6,3 417 5,0 6,2 59 
PADOVA Valore normale 1920-51 , 435 52 Gr 6,5 6.2 5,9 5,6 512 48 46 43 4.5 5:3 
Scostamento O,I = 0,7 = Cf - 3 0,8 1,5 1,3 ob 1,5 O,I 07 0,7 0,6 
Anno 1952 42 Sé 5,6 49 6,1 5.1 SI 47 48 2,9 del, i 2,7 47 
BOLZANO Valore normale 1921-34 © 1942-44 3,3 4,0 $I 514 . 2 Sd 53 49 39 | E | 2,8 BI 43 
Scostamento 0,9 I4 0,5 -0,5 0,9 = 0,3 - 03 20,2 0,9 Od 1,6 04 014 
Anno 1952 47 5,9 6,5 6,9 7,9 1.4 7:5 ° 6,6 60 |. 50 58 48 6,3 
TRENTO Valore normale 1921-51 i 4,6 5,2 6,2 7,2 6,7 6,9 6,7 rd 5,8 4,9 47 435 5,8 
* Scostamento O,I 0,7 0,3 = 0,3 t,2 0,5 0,8 0,2 0,2 O,I I,I 0,3 0.5 
Anno 1952 16,6 13,7 13,3 15,3 15,8 15,2 » 12,5 16,9 13,6 15,2 19,6 Di, 
COLLE VENDA Valore normale 1920-51 16,4 17,5 18,9 18,5 17.7 16,5 15,6 15,6 16,7 193 18,9 18,7 17:5 
Scostamento 0,2 - 3,8 - 5,6 | 


Tag, VI. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — Oss. Met. Lino (VENEZIA) 
| LuGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 
- A 
» "a i | Lr | |] 
| ne e | pr | S | Dir 
Anno Osa ie «a da 54 60 NW 60 WNW 62 WNW 76 SSE 
| Media massimi mensili (Per. 1923-51) 6a 53 SI 54 59 
bose Massima dei massimi mensili . . . . 98 69 N 73 + 90 E go ENE 
acne ani siga son n I 1950-S5I | 1924 1946 1944 1943 
> Minima dei massimi mensili ,. . .. 38 | E 33 | mnw 38 | E 44 | ESE 43 | www 38 | ssw 40 | E 38 | ESE 36 | N zo | 5sSw 
| PATATA, arance ta e TA 1925 1946 | 1927-33 1943 1923-46 1935 1933-32 1935 ‘ 1934 1923 
Tag. VII. — NUMERO DEI GIORNI NEI QUALI LA VELOCITÀ MEDIA GIORNALIERA DEL VENTO UGUAGLIÒ o suPERÒ 20 Km/fora — Oss. Met, Lino (VENEZIA) 
Giugno Luglio Agosto Settembre 
I ! 
| 
| AO 19820 ae + | 6 s 5 6 II II 7 8 Lo | 8 5 
| Media frequenza 1923-S1 . .. 5,8 6,5 Ta 6,7 54 43 3,8 | 3.7 43 6,1 5.8 
| Massima frequenza ...... 14 15 17 15 12 | 13 zl 8 18 sa = 
| Anno . LL... 1940-41 I9SI 1937 1938 1951 1942 1939 1953 1944 1951 1949 
| Minima frequenza ....., — pu I I I I Le I | — I 2 
| AIM sana è 1923-36 1946 1945 1935 1946 1T931-34-35-40-4I| 1923-25-33-4I | 1923-30-35-50 1932-34-46 1923 1936 
TAB. VIII. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1952 
| Maggio Se | LucLio VW serene 
OSSERVATORI Dir. | # | pil | & | Dir 
> > 
| METEOROLOGICI 
TRIESTE A E 47 ENE 52 NE | 54 EXE ENE 37 NNE 4I ENE 47 ENE 36 ENE 
i Unpine E de RI Eilat | 50 sex 58 ESE | 54 ESE ESE 54 ESE 45 ESE 58 ESE 50 NNW 
Lino (VENEZIA) .........4. | 54 NNW | 56 ENE T4 ESE EXE 68 sse | 54 ENE 60 NW 60 WNW 
RAIMNO E e ci n ns ie sai 17 wWSw 17 me | 24 ESE ENE 28 NW 24 WNW 
TRENTO: io sù cia © Cral 18 w 49 NW 26 NW SSE 37 E 26 NNE 


25 


3I 


NovEMBRE 


| NovEMBRE 
sr] È 
& Dir. 
72 SE 
6a 

98 ESE 

1939 
44 | wsw 

1930 
Dicembre 

12 

6,6 

13 

1933 

I 

1934 


DICEMBRE 


CC) 
> 


84 


Dir. 


ENE 


61 


84 | 


ESE. 


1939-42-52 


34 


i (x 
1923 


| 
I| 


mu 


ri i = 


OSSERVA» 
TORIO 


Anno 1952 6,0 

TRIESTE Valor norm. 1924-5I 5,9 
Scostamento O,I 

Anno 1952 $I 

UDINE || Valor norm. 1gz0-22 e 1931-51 |l 5,4 
Scostamento 0,3 

Anno 1952 4I 

BELLUNO|| Valor norm. 1924-51 4,5 
: Scostamento = 0,4 


Anno 1952 4 

TREVISO Valor norm. 1920-51 59 
Scostamento — TI 

Anno 1952 6,0 

LIDO Valor norm. 1920-51 6,3 
{Venezia) Scostamento 0,3 
Anno 1952 5,6 

PADOVA Valor norm. 1921-51 6,5 
Scostamento = 0,9 

Anno 1952 5,0 

|G. VENDA || Valor norm. 1916-51 57 
Scostamento 0,7 

Anno 1952 5,9 

VICENZA Valor norm. 1921-51 5,8 
Scostamento 0,I 

Anno 1952 n 

BOLZANO || Valor norm. 1921-44 e 1949-51 4,8 
Scostamento A 

Anno 1952 5,0 

TRENTO Valor norm. 1921-51 SI 
Scostamento - 0,I 


Ta. IX. — NEBULOSITÀ 


Febbraio 


5,0 


5.6 


0,7 


5,9 
SO 
0,9 


6,8 
5:5 
1,3 


6,8 
58 
1,0 


6,6 
57 


Novembre 


Dicembre 


1,4 


6,2 


5.0 
I,I 


6,I 
5,2 
0,9 


OSSERVA- 


TORIO 


TRIESTE 


UDINE 


BELLUNO 


TREVISO 


LIDO 


{Venezia} 


PADOVA 


C. VENDA 


VICENZA 


BOLZANO 


TRENTO 


Anno 1952 
Valor norm. 1924-51 
Scostamento 


Anno 1952 


Valor norm. 1930-22 e 19gI-Sî 


Scostamento 


Anno 1952 
Valor norm. 1924-5I 
Scostamento 


Anno 1952 
Valor norm. 1920-5I 
Scostamento 


Anno 1952 
Valor norm. 1920-51 
Scostamento 


Anno 1952 
Valor norm. 1921-5I 
Scustamento 


Anno 1952 
Valor norm. 1916-5I 
Scnstamento 


Anno 1952 
Valor norm. 1921-51 
Scostamento 


Anno 1952 


Valot norm. 1921-44 B 1949°5I 


Scostamento 


Anno 1952 
Valor norm. 1921-51 
Scostamento 


TaB. X. — UMIDITÀ RELATIVA 


2 k: 
È - 
Ka) Fa 
(=) e] 
I FA 


Gennaio 
Ottobre 


S£ 


72 
71 


[nF3 


4 
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Le massime intensità osservate nei cinque osservatori in esame TAB. XI. - RAPPORTO FRA LE ALTEZZE ANNUE DI PRECIPITAZIONE DEL 1952 ED I VALORI MEDI DEL PERIODO I923-I95I 
(tab. VIII) sono i 96 Km/h registrati in dicembre a Trieste — —_1@——+ —_—_—__—_________——————=—=———————=-—T— ————— 
(direz. ENE) e gli 86 e i 70 Km/h di Venezia (direz. ENE) e di | 6 Altezza di precipitazione annua er 
Udine (direz. ESE), dell’ aprile. Nettamente inferiori i massimi | N e  _. Hipporto 
mensili delle altre due località: Padova con 29 Km/h (direz. SSE) BACINO STAZIONE ‘© | stare media 1952 
in maggio, e Trento con 36 Km/h (direz. NNW) in aprile. | si 1952 eis Rsa 


, IV. - NEBULOSITÀ (TAB. IX). 


La media annua della nebulosità è stata in eccesso rispetto ai | DAL QUIETO AL RISANO . ......... Momiano . ... Sa a Re 275 948 948 1,00 
valori normali in 4 Osservatorî (Trieste, Udine, Venezia-Lido, Vi- . | lo = "oo e SEG i Strugnano: IS va Giuli Da Vasa 2 1037 979 1,06 
cenza), mentre è stata in difetto negli altri (Belluno, Treviso 
; : i ; î | *MONIO:i id (S3 Ei SePllaglo: n ci Wa dave È pi scola 225 1515 1426 1,06 
Padova, M. Venda, Trento}; comunque in tutti si osservano valori | PRI'RIEANO ALEISONZO i 
che sono poco discosti dai rispettivi valori normali, | du” === sera sg dna Albazonticni sio ci asi SE sto 4 1003 1000 1,00 
Lo scostamento positivo maggiore del valore annuo risulta | ioovid; rà du Slo DE a da È Masi dc; Sali dio SPOLA PID 633 3235 3346 0,97 
quello di Udine (+ 0,6), il negativo quello di Trento (— 0,4). i da he Pulfero a ai 184 1833 2145 0,85 
Esaminando l'andamento della nebulosità nel corso dell’ anno i i | 
si nota che in generale il dicembre è stato quasi ovunque il mese più IRSLIAMENTO: vi Sa du dl IF èla a Willa:Santink.;--i o so; è aura 363 1851 2033 91 | 
coperto, mentre il più sereno è stato a seconda delle località il luglio, Wi -/ “loae eaia b S. Daniele del Friuli... ...... 252 1497 1640 0,91 | 
l'agosto e in qualche caso anche il febbraio (Trento - Belluno). ro" VITI TORE IPO RE La Lu PRATI RIE 159 1653 1773 0,93 | 
i 600 0, | 
V. - UMIDITÀ RELATIVA (TAB. X). | Mi papa DS WE da SITO nica Ciak, 0 nieca a dle aa ua 1643 1735 95 
| PIAN sane è è ed REDIS NG data È Cortina d'Ampezzo |... ....... 1275 1110 1198 0,93 | 
Il valore medio annuo della umidità è stato in difetto in 6 i 
‘ È ; a i do IATA MUGNO LC SISI da SR Rd È Cison di Valmarino ......, sai 261 1426 1829 0,78 
località (Udine, Belluno, Treviso, Venezia-Lido, Trento, Bolzano), a 
in eccesso nelle altre (Trieste, M. Venda, Vicenza). BRENTA: 5 sol Ra SIM 4 Laga 0a è Boro Vallagalà. .-, +... 1-4 +. 476 814 Io6I 0,77 
Solo a Padova la media dell’anno in corso è uguale al valore io ini co dee eno Bassano del Grappa ......... 129 9II 1212 0,75 
normale, 
. . cai ‘ , : : a TESICINEO e er sea due area sc è IONI ico o ALI è de da ee II7I 1010 1315 0,77. 
Gli scostamenti maggiori in difetto rispetto ai valori normali DISNEEAZONE 
sono stati osservati a Belluno e a Trento, quelli in eccesso, invece Ho cere cruna po Vicenza . ....... MICICIERCHENIO 4 985 Rosi 0.94 | 
a Vicenza. ce ilo ei Melide a RI a 445 1582 1922 0,82 
Il mese più asciutto è risultato normalmente il luglio; fanno ide acre d'a eo Piagl Gia DI EI i a 172 1035 1244 0,83 
eccezione Trento (febbraio) e Bolzano (maggio), dove però si osser- 
vano valori mensili piuttosto appiattiti. IRAN — a ver an Li dd Va È SUAgd o di NOR E n 706 436 473 0,92 | i 
Il mese più umido cade, a seconda delle località, fra ottobre So ui ial A si E AE ; 960 664 684 ad 
LI » " » [4] LI È , a 
e-1l gennaio; con un maine: di By regiatiato ‘a Padova nel MEDIO E BASSO ADIGE . . ...\....,.. Proves se Gute ea DI 1414 1105 107 1,03. 
mese di gennaio. 
Di == = Rae lei ds Pala A È pe ata Pera sata a» 188 677 92I 0,74 
VI. - PRECIPITAZIONI. PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO . . | Manzano... ............ 72 1294 1445 0,90 
id. n Cervignano. sli cla li dae 7 1237 1245 099 
Dalle Tab. XI-XII e dalla fig. 7 pone 
si possono trarre utili confronti fra PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE. . . | Fontanelle... ........... 19 1102 1174 0,93 
i totali annui delle procipitazioni del id. ra a | Porniinesice ati gue ne eve a 2 962 1024 0594 È 
Tie nella ene pasoda di | PIANURA FRA PIAVE E BRENTA . . .... Chrbmiià si pe na a n > nia 163 1162 1247 0,90 
osservazione. 
Le altezze di precipitazione me- | id. - < +... | Saletto di Piave. .......... 9 99I 1050 0,94 
teoriche sono state nell'anno in esa- PIANURA FRA BRENTA E ADIGE... ... | Este ....°..... ja e Ge n 516 730 0,71 
me inferiori quasi ovunque al va- 
id. è KS KUGA Biariglielià 0 0a ear sie nta bi nu 7 565 729 078 
lore normale con scostamenti che A | "E î 
non vanno, però, quasi mai oltre il PIANURA FRA ADIGE E PO... ...... Torretta Veneta . ..... imita | 575 672 0,86 
20%. | 0,89 


i: elaraa dl Sila GUElenoli > +-:- nice nuo presa sie 16 éIrI 685 
Le massime precipitazioni annue Fic. 6 4 | 


TARVISIO 


FORNI 
AVOLTRI 


UDINE 


MANIAGO 


BELLUNO 


CISON DI 
VALMARINO 


PORTO. 
GRUARO 


S. MARTINO 
DI CASTROZZA 


A. 1952 
L'A M. P. 


Rapporto 


32,4 
62 


0,36 


Febbraio 


123,9 
sa 


| 2,38 


27,6 
65 
0,42 


Marzo 


0,57 


41,8 
90 
0,46 


Aprile 


1754 
IS 


1,53 


Maggio 


42,6 


43,6 


119,8 
169 


0,7I 


48,0 
93 


0,52 


114,4 


153 
0,75 


115,0 
149 


0,77 


139,0 
153 


0,9I 


149,2 
179 
0,83 


118,8 


184,6 
156 


208,8 
148 


1,4I 


1,19 


3 


231,8 
137 
1,69 


Ottobre 


1,64 


129 


2,25 


3573 


2,00 


1,48 


285,8 
148 


1,93 


(1) Il valore medio del periodo si riferisce a 25 anni, mancando i valori dal 1921 al 1926. 


Novembre 


0,70 


13514 
198 


0,68 


83,0 
118 


0,70 


934. 


156 
o,60 


Dicembre 


54,8 
76 


0,72 


Totale 
annuo 


1052 


876 
1036 


0,85 


1615 
1464 


1,10 


LOCALITÀ 


LIDO 
(Venezia) 


PADOVA 


C. VENDA 


SILANDRO 


LONGEGA 


PEIO 


DENNO 


TRENTO 


VERONA 


A. 1952 
V.M.P. 


Rapporto 


A. 1952 
VD. P. 


Rapporto 


A. 1952 
V.M.P. 


Rapporto 


À. 1952 
V. M. P. 


Rapporto 


A. 1952 
V.M. P. 


Rapporto 


A. 1952 
V. M. P. 


Rapporto 


A. 1952 
ViM. P. 


Rapporto 


A. 1952 
VM. P. 


Rapporto 


= 


À. 1952 


V. M. P.{a} 


Rapporto 


Gennaio 


TAB XII. — TOTALE MENSILE ED ANNUO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 1952 E VALORE MEDIO DEL 


Febbraio 


40,8 


33.0 


o,6f 


PERIODO I92I-I95I (V. M. P.) 


Marzo 


0,29 


Aprile 


Maggio 


147 


0,91 


1,58 


519 


148 


sono state registrate in corrispondenza della fascia prealpina che 
va dai Monti Lessini al confine orientale (vedi tab. XVIII). Si sono 
legistrati valori superiori ai 2500 mm.: 


—; nel bacino dell’ Isonzo, a Musi mm. 3235 (val. normale mm. 3346), 
a Uccea mm. 3159. 

— nel bacino del Tagliamento: a Resia mm. 2871, a Coritis 
mm. 2670. 
Un'altra zona di massimi, con valori superiori ai 1500 mm., 

si rileva nel medio bacino del Piave (Fortogna mm. 1670), nel- 


z 
Hi 
H 
, 


l'alta valle del Cismon (S. Martino di Castrozza mm. 1615) e in 
tutto l'alto bacino del Bacchiglione - e dell'Agno (Staro mm. 1677, 
Lambre d'Agni mm. 1861). 

°° Dalla fascia dei massimi prealpini le precipitazioni diminuiscono 
nella regione montuosa man mano che ci si sposta verso. NW, e 


nella zona di pianuta man mano che ci si avvicina alle località 


costiere, . 
I minimi (tab. XVIII), come il solito, si osservano nelle sta- 


ANNO — 1952 


ff Fone con precipitazioni superiori 


alle mudia del perioda 1923-51 


zioni della Val Venosta e valli adiacenti, (405 mm. a Solda di 
Dentro, 436 mm. a Silandro) e nelle località della bassa pianura 
fra Po e Piave (Chioggia mm. 437, Bovolone mm, 428). 


TABELLA XIII - PRECIPITAZIONI STAGIONALI (ESPRESSE IN PERCENTUALE DEL TOTALE ANNUO). 


| Trentennio 
1886-1915 


Anno 
mm. 


STAZIONE 


Seba gn i a DE Sean 


del totali annui 
Aut. || 4 stagioni I95I 

| o mm. |med. trent 
346 | 998 0,96 
41,3 1205 1,04 
38,9 895 0,63 
37.0 | 1275 0,74 
447 || 690 0,99 
32,3 839 0,99 
39,5 640 0,97 
346 668 0,78 
39.6 976 0,94 
37,1 686 0:74 


Per dare un'idea della distribuzione delle precipitazioni nelle 
varie stagioni nella tab. XIII e nelle figg. 8 e Q sono riportati, in 
percento del totale annuo, i dati stagionali dell’anno di alcune 
località ponendoli a confronto con i corrispondenti valori di un 
lungo periodo (1886-1915). 

Dall'esame dei valori risulta come la stagione più piovosa sia 
stata, nell’ anno in corso, l'autunno o in alcune località più set- 
tentrionali, l’ estate. 


TRENTO PADOVA 


Trentennio] 1886-915 [1] 
1952 | 


TapeLca XIV. 
PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARÎ BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm.) 


| Bacino 


MENTO 
ù VENIONE 
kmq. 1933 

PIAVE 
A NERVESA 
kmq. 360 

ADIGE 


kmq. 3763 
ù SARSON 
kmq. 1563 
BACCHI 
GLIONE 
alla chiusura 
del bacino 
kmq. 14fa 
AGNO-GUA 
a LONIGO 


s 
ci 
“ 
E 


ANNO 


. Media del periodo 
I922-I95I 


Valore massimo 
espresso in 
del valore A, 


Falore minimo 
espresso in %/p 
del valore io 
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Nell'autunno le piogge sono state quasi ovunque notevolmente 
superiori ai valori del periodo 1886-19I5. 

La stagione più povera di precipitazioni è stata nel 1952 l’in- 
verno; fa eccezione Trieste dove è stata invece la primavera, 


Fic, 15 


Tags, XV - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI 
PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1951 E NEL 1952 


Isonzo, Tagliamento, Livenza 


TINI Pan ., Bacchiglione, Agno- 


TAB, XVI - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI 
PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-I95I E NEL 1952 


—_ ess 
È Giorni | | 

| 
| BACINI |prrtnda 1osa ||perkeda| rosa ||perledo] 1952 


| 
Isonzo, Taglia. | 
| mento, Livenza | 617 200 || 40 | 325 || ga | n4r || 1270] ao 


Piave, Hrenta, 


1603 | 66a || 1966; 785 


| Bacchiglione, o 
Agno-Guà - || zan irat || sqaa iano Gr | 98 || ssalago ||r1s8| 379 [riso] pat 
Adige: 0 i50 | Br, 321 | 107 


394 | ro7 |] s74| tan |) 765| 179 || goal asi 


Quasi dappertutto la primavera ha registrato valori percentuali 
inferiori a quelli corrispondenti del 1886-1915. 

‘ Per mettere in evidenza l’ andamento nel corso del 1952 delle 
precipitazioni nella fig. 6 (a) sono graficamente riportati per alcune 
stazioni, opportunamente scelte nei vari bacini montuosi e nella 
pianura, i valori mensili espressi in percento dei totali annui. 

Da tali grafici si rileva che i massimi mensili si sono avuti, 
di norma, in ottobre e che, oltre a questi, si notano pure una serie 
di massimi secondari, alcuni dei quali nettamente rilevati che cadono 
a seconda dei luoghi per lo più in aprile, luglio e agosto. 

I massimi registrati nel mese di ottobre sono quelli di Uccea 
(mm. #67) e di Musi (mm. 752,4) nel bacino dell' Isonzo, 

Nelle figure 10-15 sono riprodotte le curve d'inviluppo delle 
maggiori quantità di pioggia osservate rispettivamente per periodi 
da IX a 12 ore e da 1 a 30 giorni consecutivi nel corso del 1952 e 
nel precedente periodo di osservazione 1923-5I. 


Ciascun grafico riguarda le osservazioni pluviometriche regi- ‘ 


strate nelle stazioni in un gruppo di bacini adiacenti, con analoghe 
caratteristiche pluviometriche, 


1) figg. 10 - 13 bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Livenza; 

2) fieg. II - 14 bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione, 
Agno Guà; 

3) figg. 12 - 15 bacino dell'Adige. 


Dai valori esposti nelle tab. XV e XVI risulta che, sia le pre- 
cipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (I, 3, 
6, 12), che quelle per gruppi di giorni consecutivi (I, 3, 5, I0, 20, 
30) sono state nell'anno in esame inferiori ai rispettivi valori 
normali, 

A differenza di quanto osservato nell'anno precedente, il 1952 
è stato in tutti i bacini del compartimento meno piovoso di quanto 
è espresso dal valore normale del periodo 1922-1951 (vedi tab. XIV) 
con massimi scostamenti nei due bacini del Bacchiglione e del- 
l'Agno, e minimi in quelli dell'Adige e del Tagliamento. 


PRECIPITAZIONI NEVOSE, 


Nelle tabelle VI a pag. 54 e seguenti, sono esposti i valori 
delle altezze mensili ed annue delle precipitazioni nevose, il numero 
dei giorni nevosi ed inoltre l'altezza del manto nevoso sul suolo, 
rilevata nei giorni 10-20 e 30 di ogni mese rilevati nelle varie sta- 
zioni di osservazione, 

Dall'esame della tabella si rileva che la neve è apparsa, nel- 
l'ultima decade di ottobre nei bacini montani del Brenta e del- 
l'Adige fino a quota minima di 1900 m. 

Nel mese di novembre la coltre nevosa si estende, .su tutti i 
bacini della Regione, delineandosi per il Tagliamento, il Piave ed 
il Brenta a quote da 600 + 700 m, e per l'Isonzo il Bacchiglione 
e l'Adige a quote da 800 - 900 m.; in dicembre il manto nevoso 
ha raggiunto, in generale, quote dai 500 + 600 m, 

Nei mesi di gennaio e febbraio la neve ha interessato, per 


. qualche giorno-e con lievissimi spessori, anche la pianura. In marzo 


il manto risulta limitato fra i 100 e 400 m.; in aprile il limite della 

neve sale a quota da 600 + #00 m., ed in maggio si ritira ovunque 

rimanendo a quota 1500 e superiori soltanto sui bacini del Piave 

e dell'Adige dove nel mese di giugno scompare del tutto alle quote 

massime di osservazione. i 
Le massime altezze di neve caduta si registrano: 

— nel bacino del Tagliamento a Coritis (q. m. 641) con m. 3,26 in 

. 17 giorni nevosi ed a La Maina (q. m, 1000) con m. 3,01 in 
18 giorni; 
— nel bacino ‘del Piave a Sappada (q. m, 1217) con m. 2,56 in 
| giorni 18, a Bosco Cansiglio (q. m. 1081) con m. 2,25 in 23 
giorni, a Podestagno (q. m. 1056) con m. 2,15 in 20 giorni e 
a Passo Falzarego (q. m. 1985) con m. 2,05 in 20 giorni; 

— nel bacino del Brenta a Costa Brunella (q. m. 2030) con m. 3,48 
in 42 giorni, a Monte Grappa (q. m. 1690) con m. 2,64 in 
21 giorni e a Rubbio (q. m. 1057) con m. 2,42 in 25 giorni; 

— nel bacino del Bacchiglione a Pian delle Fugazze (q. m. 1157) 
con m. 1,81 in 24 giorni e a Treschè Conca (q. m. 1097) con 
m. 1,29 in 19 giorni; 

-— nel bacino dell'Adige a Passo Rolle (q. m. 1984) con m. 4,42 
in 32 giorni, a Passo del Tonale (q. m. 1850) con m. 3,30 in 
zo giorni, a Pian Fedaia (q. m. 2044) con m. 3,28 in 4o giorni, 
a Careser (q. m. 2600) con m, 3,25 in 33 giorni, a Corvara 


I5I 


Li 


TABELLA XIX. — NumEeRO MASSIMO DEI GIORNI PIOVOSI 
VERIFICATISI DURANTE L'ANNO. 


TABELLA XX. — NUMERO MINIMO DEI GIORNI PIOVOSI 


TABELLA XVII. — MAssIME PRECIFITAZIONI ANNUE O0S- 
| VERIFICATISI DURANTE L'ANNO. 


TABELLA XVIII. — MriNnmMmE PRECIPITAZIONI ANNUE 05- 


SERVATE. . SERVATE. 
Bacino 3 i BacINO ; a Bacino È î | Bacino i 57 
PRINCIPALE STAZIONE ES . PriNnciPALE STAZIONE E PRINCIPALE STAZIONE È A H PRINCIPALE STAZIONE £ È 
3° 6 a 3 
(n°) 
Dal Quieto all'Isonzo | S. Pelagio... ... 1515 Dal Quieto all'Isonzo | Momiano ...... 948 Dal Quieto all'Isonzo | Poggioreale (Opicina) 113 Dal Quieto all'Isonzo | Salvore gI 
id. Monfalcone. . .... 1194 id. Salvore ......, 973 id. Sì Pelagio i ro id. Strugnano . . .... 93 
Isonzo dt aa na 3235 Isonzo Gorizia .......| 1477 Isonzo, Dal. 3 fior 127 Isonzo Povoledo. . . . . +. 88 
id. TIGRE carica i 3159 id. Gieidile:.-.0 eni è 1679 id. Ciseriis. .... ‘ 122 id. S. Volfango . .... gi 
id. Montemaggiore 3797 | id. Povoletto . ... i... 1773 id. Vedronza ‘ è 12I id. Cergneu superiore, . . 100 
Drava Tarvisio . 1569 Drava Besta; iui 873 ° Drava Tarvisio . ...... 115 Drava Camporosso in Valca- 
Tagliamento Resia ........ 2871 Tagliamento Forni Avoltri ....| 1208 Tagliamento La Maina ...... 134 Rn n do 79 
id. Coritis . 2670 id. Pesaris ....... 1338 xt Collina nio 131 Tiglleminto Spilimbergo Giaczanzi 7a 
id. Alesso è RUE 2503 id. Forni di Sopra. . . . 1393 id. Sensi cx cuci noa 128 ul. d 7 nd Buzcza” 82 
id. Oseacco |. | ...., 2501 id. Passo della Mauria . . | . 1398 id. S. Francesco è 26 id. Coritia:”. x... 84 
piene in silva Tavagnacco . .... 1622 prg Tutiansibijia i dia 871 e” Gradisca; 115 id. Oseacco |. ...... 92 
id, Moruzzo ....... 1568 id. S. Giorgio di Nogaro . 8907 id. DO: arena + IIO spegni fra et Moruzzo ....... na 
i Livenza Chievolii.......: 2477 Livenza Formeniga ...... 978 Livenza Poffabro....... 119 n, po S. Lorenzo in Sedegliano 73 
id. Poffabro î 2260 id. ao rantea ii # È 1060 id. AVIAnO. <<. . 0. 118 Livenza Formeniga...... 73 
Piave Fortogna . 1670 Piave S. Vito di Cadore , , 938 Piave Misurina . . ..... 136 id. Sforino <.- xe ir) 
id IRETOI. icone apra è 1659 | id. Andraz (Cernadoi) . . | . 945 id. AIR 133 | Piave Pieve di Soligo 83 
id. Val Gallina (Diga). .| 1624 id. Sottocastello . . ... 978 id. Bosco Cansiglio 127 ||| jd. Voodi ELI 88 
id. Bosco Cansiglio 1615 id. Alleghe (Sala di). . .. | 1032 id. Arabba. . .. | +. | 124 | id. Possagno sad gi 
Pianura Fa Tegtiameto | Mordenone . ., 1105 Fine dra Tale | Boccifonsi . | >; 640 dia FORFRONLA ni 96 id. Seren del Grappa. . . 98 
id. Fontanelle... ... I102” id. S. Donà di Piave... | 661 id. Chiarano ..-...- 95 Pianura fra Tagliamento | Oderzo... ...., 62 
Brenta S. Martino di Castrozza | 1615 Brenta Levico (Lido)... ..|, 763 Brenta Sera ci oaggeatà | dx en Staffolo ....... 68 
id, Giorn: Pu 1586 id. Borgo Valsugana. . (] 814 id. CARLA rit nl Brenta Brenta (Levico) . . . 64 
id. Costa Brunella. . .. 1576 id. Men: li Da Fu% 848 «dd. Conta: Heanalk n È 123 id. Cismon del Grappa 83 
| id. Campomezzavia . . . 1536 id. Bassano del Grappa . QII id. BABDIO. «ve 3” 118 id. dirgli: pianeti « h6 
Pianura fra Piave e Brenta Cornuda ite aan rI6a Pianura fra Piave # Brenta Chioggia daga 437 Pianura fra Piave e Brenta Villorba . . ..... 96 id. Monte Grappa sg 88 
id. Montebelluna. 1029 id. Rosara di Codevigo, 530 id. casino 96 Pianura fra Piave e Brenta | Faro Rocchetta . . . | 64 
Bacchiglione Mio pi di 1677 Bacchiglione Sandrigo ....... 946 Bacchiglione Pian delle Fugazze . . 113 id. CIO: von » 70 
id. Ceolati (S. Antonio di Valli) . 1620 Pu id. Quintarello....., 950 id. SERIO ei sa niet: Bacchiglione Senio. è 83 
id. Pian delle Fugazze 1560 | id. Isola Vicentina... . 953 id. Ceolati (S. Antonio di Valli) TI0 id. Quintarello., . .... 83 
Agno-Guà Lambre d'Agni. . 1861 Agno-Guà Brogliàno «i 1035 Agno-Guà Lambre d'Agni 113 id. Taleomi ii i Sui 83 
Alto Adige Fim Si oc | cost Alto Adige Solda di Dentro . .. | 405 Alto Adige Riva di Tures... .| 1si Agno-Guà Brogliano 75 
id, Corvara ...... 1199 id. Silandro |... .. 436 . id. DURI n di: 146 | Alto Adige defi snezalinta: è 65 
id. Ridanna.. ..... 1197 id. Maia... 470 id. Premete du Ph RI Ba i id. Talle di Sopra . . 65 
id. Terme Brennero . . .| 1180 id. Prato dello Stelvio 523 id. RE RCORIERE TI LE | — Leo id. Quale voro 70 
Medio e Basso Adige Campo d'Albero . . . rsiz Medio e Basso Adige | Verona... . 519 Medio e Basso Adige | Pian Fedaia . . . . 124 SA. Andriano. . . mn 
| id. Passo Rolle ...., 1486 ‘id, S. Pietro in Cariano 576 id. vega E sal Medio e Basso Adige| Fane.-........ 52 
id. Fetrazia ,. ..-... 1377 id. Dolcè . . ... 613 id. Mamba ii Er i - id. Spiazzi di M. Baldo . 58 
id. Fosse di S. Anna. . . 1232 id. Mezzana |... .... 645 id. GERI: Anale Sa id. Ve ca a 62 
Pianura fra Brenta e Adige | Cal di Guà ..... £06 Pianura fra Brenta e Adige | S. Margherita di Code- Planora fra Brenta e Adige | Cal di Guà. . . . |. 89 id. Mendola . . . . 65 
| id. Zovencedo, . . ... 794 Re emrigne sea a id. Padova. . . .. di 83 Pianura fra Brenta e Adige | Cona. . a Detta 65 
Piamura tra Adige a Po ni i i DE DN 766 id. Cavanella Motte . . . 474 Pianura fra Adige e Po Nogarole Rocca 79 id. Noventa Vicentina . 65 
id. Ca'‘di David. . . 691 | Pianura fra Adige e Po Bovolone ...... 428 id. e ere 58 SRRERAAIRE SEE Snpubielto vu su “4 
| id. Sarzano (idrovora S. Marco) 471 ; 
| id. Ficarolo ‘ 56 
| 
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(q. m. 1558) con m. 2,57 in 27 giorni, a La Mare (q. m, 1964) 

con m. 2,55 in 39 giorni e a Riva di Tures (q. m. 1600) con 

m. 2,51 in 39 giorni. 

Le maggiori quantità di neve caduta si riscontrano nei mesi di 
gennaio e febbraio; relative sono le quantità dei mesi di dicembre 
e marzo. 


VII. - IDROMETRIA. 


Nella sezione C «Idrometria» nelle varie tabelle a pag. 75 e 
seguenti sono esposti i valori medi mensili ed annuali ed i valori 
massimi e minimi delle altezze idrometriche del 1952 per le stazioni 
che hanno funzionato regolarmente durante l'anno. 

Per varie di queste stazioni, che per la loro ubicazione rivestono 
carattere di particolare importanza e per le quali non è possibile 
calcolare gli elementi relativi al deflusso, sono riportati alle pagine 


MINIMA ALTEZZA] 
osseRvATA (in tin.) || cssrrvatà fin om) 


MASSIMA ALTEECÀ 


Corso D'ACQUA|| STAZIONE IDROMETRICA 
durante durante 

ne 1952 |il periodo] nel 195: |il periodo | 
di osserv. di csserv, 

| 


Tagliamento || Venzone .....,, 288 408 39 8 


Livenza Motta di Livenza. 404 640 -130 | —ISI 
Piave Segusino ......, 372 470 9I 5 
Brenta Bassano del Grappa. . || 230 475 3: |- 1 

Bacchiglione || Montegaldella..... 688 Bog - 56 | - 56 
Agno-Guà Cologna Veneta... . 386 575 - 29 | - 4o 
Adige Ponte d'Adige . ... 349 503 144 ro 
Adige Trento [P.te S. Lorenzo) 370 6II 3I - 63 
Adige Boara Pisani. ..,. 195 399 || -205 | -289 


80-81 i valori delle frequenze e durate delle altezze idrometriche 

secondo prefissati intervalli. 
Premesso che il confronto fra i livelli idrometrici osservati in 

una sezione, durante un più o meno lungo periodo di anni, ha un 


valore relativo in quanto le variazioni di alveo possono alterare in 


modo anche notevole i termini di confronto, si può rilevare che, 


nel 1952, le altezze idrometriche medie annue, a causa della deficienza 
di afflusso meteorico, sono per tutti i corsi d'acqua della regione 
un pò inferiori ai valori-medi del periodo di osservazione. 

I livelli medi mensili più elevati si riscontrano in quasi tutti 
i corsi d'acqua in ottobre od in novembre a causa delle due intu- 
mescenze verificatesi in tali mesi. Fanno eccezione l'alto e parte 
del medio corso dell'Adige nei quali i livelli mensili più elevati si 


registrano, generalmente, in giugno ed in luglio per effetto dello. 


scioglimento delle nevi e dell’ablazione glaciale oltre che dalle 
precipitazioni. 

Le massime altezze idrometriche assolute del 1952 si riscontrano 
durante i mesi sopra accennati: i loro valori sono molto discosti 
dai massimi finora riscontrati. 

Sia i livelli minimi medi mensili che i minimi assoluti si riscon- 
trano in generale nei mesi invernali oppure in luglio, a seconda 
dei corsi d'acqua. 

Anche i livelli minimi idrometrici, come i massimi sono, nel 
1952, notevolmente discosti da quelli riscontrati nel precedente 
periodo di osservazione. 


VIII. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI. 


Nella sezione E « Portate e bilanci idrologici » (pagina 97 e 
seguenti) sono riportati i valori delle portate medie giornaliere, 
mensili ed annue ed istituiti, mediante il confronto fra deflussi ed 
afflussi, i bilanci idrologici per n. 33 sezioni di corsi d'acqua nelle 
quali vengono eseguite sistematiche misure di portata e per le quali 
è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso valide per il 1952. 

Dal confronto fra i valori medi annui risultanti per il 1952 ed i 
corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione, 


per le stazioni a lungo periodo di funzionamento, si riscontra che 


nell’anno in esame, in conseguenza della scarsità di afflusso meteo- 
rico rispetto al normale, le portate medie annue risultano, in gene- 
rale, in difetto rispetto al periodo. 


Il valore dello scostamento per il Tagliamento è di circa il 10%, 
per il Piave e il Brenta del 25%, per il Bacchiglione il 20% e 
per l'Adige del 10-15 %. i | 

— L'esame dei valori delle portate medie stagionali dell'anno 1952 
in confronto ai valori normali fa rilevare che notevoli sono le de- 
ficienze di deflusso in primavera ed in estate, con scostamenti che 
si aggirano intorno al 40%; nelle stagioni invernale ed autunnale 
le portate in generale sono in eccesso e raggiungono in alcuni corsi 
d’acqua valori pari al 150 % dei normali. 

Nei valori medi mensili dell'anno in esame, risultano, in gene- 
rale, in eccesso rispetto al normale, le portate dei mesi di gennaio, 
febbraio, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Gli eccessi più 
notevoli sono in ottobre e novembre a causa di due brevi intume- 
scenze verificatesi in quei mesi. 

Per i rimanenti mesi dell’anno il deflusso si presenta in difetto 
con scostamenti rilevanti generalmente nel mese di giugno e note- 
voli nei mesi di aprile e luglio. 

I valori massimi assoluti delle portate del 1952 sono alquanto 
inferiori ai corrispondenti valori del precedente periodo di osserva- 
zione: essi si riscontrano nei mesi di ottobre e novembre, in rela- 
zione alle succitate intumescenze. 

I valori minimi assoluti dell’anno risultano notevolmente supe- 
riori a quelli precedentemente osservati e si notano, in generale, in 
febbraio e marzo. La mancanza di minimi accentuati è in relazione 
alle frequenti, se non copiose, precipitazioni verificatesi nel corso’ 
delle varie stagioni, che non hanno consentito l'esaurimento dei 
deflussi. 

Nella tabella a pag. 153 e seguenti sono riportati i valori degli 
afflussi e dei deflussi caratteristici del 1952 e quelli del precedente 
periodo di osservazione per tutte le stazioni che hanno almeno un 
triennio di osservazioni, 

In alcune sezioni, il cui deflusso risulta nel 1952 alterato dal- 
l’azione di capacità regolatrici, ‘si sono riportati tutti i valori del 
periodo e non si sono calcolati tutti quelli dell'anno in esame 
perchè non confrontabili coi valori medi del periodo. 

. I coefficienti di deflusso annuo, sono risultati di poco discosti 
in più o in in meno, a quelli medi del periodo di osservazione. 


|.VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL IG52. 


Aftusso || pefiusso || Portata caratteristica Afflusso stagionale | Deflusso stagionale Coefficiente 


CORSO D'ACQUA Li ti (in 1/sec. kmq.) di giorni | lfsec, kmq. l/sec. kmq. stagionale di deflusso 
i annuo annuo 
STAZIONE inni 


Iseo. kmqg.j| jfsec. kmq. gI rba 274 Inverno |Primavera| Estate | Autunno || Inverno |Primavera| Estate | Autunno || Inverno |Primavera| Estate | Autunno 


BOITE A PODESTAGNO 


(Bacino kmq. 82) n Li 
Periodo 1942-50 20,1 | 245,1 | VI-46 ||] 0,46 5,5 1-47 31 27.7 33.9 19,I 11,8 || 157 18,6 46,6 29,4 10,6 30,3 46,5 23,2 08 1,06 I; fg Ne 
Anno 1952 ro,6 | 129,3 x 0,905 | II,0 INI 37.I 30,6 38,2 26,0 I4I | 324 32,3 42,0 | 355,5 12;7 27,8 42,9 38,0 0,39 0,86 1,02 0, 2 


BOITE A VODO 

(Bacino kmq. 323) 

Periodo 1930-51 81,5 | 252,3 | X-35 2:55 7.89 | 11-44 || 35,9 32,6 40,9 24,1 15,2 || 21,9 35,9 47.7 38,4 
| Anno 1952 | 372 | 1152 | x 404 | 12,5 u 359 | 29,8 | 381] 277 | 163] 0.56 | 237] s22| 513 


6,68 1,03 I,0I 0,78 || o,9I 
1,78 r,2I 0.68 0,77 || 0,83 


14,9 37.0 48,3 29,8 
IT.0 28,6 35,3 39,6 


TAGLIAMENTO A INVILLINO HA 
(Bacino kmq. 700) - 1 Po sola 
Periodi 1938-43 e 1946-47 212 299,0 | XI-47 ||- 47 6,63 | 11-43 || 48,2 || 25.8 ||- 29,5 18,I | ‘13,0 || 29,3 | 483 63,2 53:5 16,1 | ‘309 | 293 26,9 0,55 Ge: 14 sali vali 
; Li |] 
Anno 1952 IsI » x 9,15 è VI 49,2 ’ i |. * ||. 20,8 33,6 | (546 | 82,8 a ' 3A : : Ù ,, Ù 
TAGLIAMENTO A PIOVERNO 
(Bacino kmq. 1880) 0 0,8 
Periodo 1932-44 2000 |1063,8 | x1-40 || 154 8,2 | xr-ga || 584 | 400 || sra | ast | ant || 31,6 599 | 645 | 77,1 | 266 518 | 4o7| 635 | 0.84 | 086 | 0,77 se 3 | 
Anno 1952 723 "a xI 20,4 . ® "viti 56,8 i + » % 36,6 37,0 i 59,0 95,9 » ” ui è LI [) E) » | 
PIAVE A PONTE CORDEVOLE 
(Bacino km. 63) 
; 8 
Periodi 1933-35; 1940-43 e 1048-51 48 | 7511 | 1048 | 047 | 75 | 14 | 41 | 381 || 4a | agg | 160/284 | 202| 403 | s60| 147| 474 | 4n6| 45 | 0Sa | tar | 0197 pri pr 
Anno 1952 13,0 | 206,3 x 0,669 | 10,6 I 34,6 || 28,6 || 322 | agi | 160 || 154 213 | 474 | 4951 17,9 | 30,0 | 268 | 422] 1LIO | L4t | 057 | 085 3 
PIAVE A PRESENAIO | | | 
(Bacino kmq. 142) | 
Periodo 1937-51 72,5 | 510,6 | xI-si || 0,94 | 6,62 | 1-42 || 38,2 32,0 38,0 | 22,5 13,9 || 230 341 53:3 41,3 || - 133 No | #2 ca i us 
Anno 1952 18,9 | 1331 | Xx 124 | 873 | n 33,9 || 270 || 321] ang | 163 || 134 21,8 | 463 | 452 | 177] 259 | 675) 388] 132| 133] 146 | 079 [0 
PADOLA A PONTE PADOLA 
(Bacino kmq. 57) | 
,8 
Periodi 1937-45 è 1948-51 I6,I 281,8 V=5I 0,37 6,49 1-37 35,0 29,8 33,5 195 14,0 21,4 28,5 $I1,6 393 1. 13,8 46.5 4&ILi7 26,9 Of4 1,63 o,82 pose as 
Anno 1952 10,8 | 189,5 x 0,802 | 14,1 u 343 302 36,0 24:7 17:9 || 13,1 25,8 34,2 49,0 19,5 33:3 274 43:3 1,61 1,49 0,62 » © 
PIAVE A PONTE DELLA LASTA 
(Bacino kmq. 357) a_i ; Pre mela 
Periodo 1933-51 114 3193 V-34 2,00 5,60 | 1-47 38,6 32,4 39,2 22,7 14,3 || 20.9 36,6 51,7 43,2 14,8 41,2 44:32 29,8 7I 1,13 4 È 
ANSIEI AD AURONZO 
(Bacino kmq. 205) i i ; 
6 ; 
Periodo 1925-51 80,0 | 390,0 | xI-40 2,70 | IDz 1-44 38,4 37,0 45.4 31,7 22,0 |l 22,3 38,2 48,6 44,4 23.5 37.I ana 38,2 1,05 | 097 1,05 0,8 0,96 
| 


VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 10952. 


———_—_—— y—___—_____——_—_____———T__——_——_—____t_—_—É—_ "— o —- 
RSO D' Afflusso stagionale Deflusso stagionale Coefficiente 18 
Re = PAR l/sec. kmq. l/sec. kmq. stagionale di deflusso j I 
sa seo eo pnt | ne | tro [re] | | Ì 
3 Inverno |Primavera] Estate | Autunno || Inverno |Primavera| Estate | Autunno || Inverno |Primavera| Estate | Autunno 


CORDEVOLE A CAPRILE | | 


(Bacino kmq. 221) 
Periodo 1941-51 70,5 319,0 | XI-SI 1,05 | 475| IV-44 33,2 | 26,6 321 19,0 tI,t | 21,2 30,3 | 447| 324 9,88) 35,5 38,9 0,47 I,17 | 0,87] 0,67] 0,83 
Anno 1952 22.3 100,9| Xx 1,99 9,00 Ill 358 30,8 41,4 28,2 13.2 9,00 35,4 51,3 51,8 14,2 32,9 33,6 1,58 1,30 | 0,65 0,85 || 0,86 
MIS A PONTE S. ANTONIO 
(Bacino kmq. 114) 
| Periodo 1948-51 118 1035,1 | xI-st 0,79 6,93 | x-49 43,8 39,2 43,1 35,4 16,2 || 50,7 41,7 46,1 59,5 33.9 46,4 342 | 0,67 I,II 0,74 0,73 || o.B0 || 
Anno 1952 62,3| 546,5] xi 1,57 | 13.8 Ir 455 | 37,4) 351] 240| 185 17,9 36,5 | s49| 675] 210) 384| 268 1,17 | Los] 0.49| 097] 0,82 
BRENTA A LEVICO 
(Bacino kmq. 121) 
Periodi 1930-32; 1036-43 € 1946-51 T4.I 16,5 | 1I-SI 0,14 1,16 | VII-43 36,5 16,4 20,7 12,2 8,6 || 25,8 39,6 |. 41.7 40,8 I5,I 20,1 15,5 0,59 0,51 0,37 0,36 || 0,45 
Anno 1952 4,99 41,2 xi || 0,643) 5.31 VII 30,5 138 || © 16,4 12,5 8.3 || 12,2 28,6 37,0| 3859 15,4 15,0 | . 9,50 1,26 0,52 0,26 0,33 || 0.42 
BRENTA A OSPEDALETTO 
(Bacino kmq. 465) | 
Periodo 1929-51 141 393.2 | xI-st 0,5I 1,10 | 111-49 357 20,1 25,4 11,8 5,8 | 22,7 37.6 43,1 40,4 11,7 26,5 23,7 0,53 0,70 | 0,55 0,46 || 0,56 
Anno 1952 31,6 68,0 Iv t,12 2,41 ur 3LI || 149 17:3 12,5 £,0 || 10,0 25,4 38,4 446 14,3 15,8 12,1 1,43 0,62 0,32 0,49 || 0,48 
BRENTA A BARZIZA {Bassano} 
(Bacino kmq. 1567) | 
Periodi 1922-41 e 1947-50 | 673 429,5] x-28| 14,0 8,93 | 1-22 439 | 452 55 31,3 | 20,4 258 51,0 | 455 52,3 || 248| 62,31 458 1,00 1,22 1.01 | 0,88 || 1.03 
Anno 1952 | 429 L) xi 32,1 » n 36,1 5 % » + I3,I 312 41,5 55,5 » » » , » x » » 
BACCHIGLIONÉ 
A MONTEGALDELLA 
(Bacino kmq. 1384) di 
Periodo 1930-51 442 319,4 | XI-SI 5,5 3,97 | vi-43 46.6 20,8 23,5 16,0 11,6 || 344 51,9 45,1 55,2 20,9 25,3 17,5 o,6I 0.49 0,39 037 || 45 
Anno 1952 233 160,4 XI I1,2 8,09 VII] 35,6 16,3 18,4 14,2 10,9 || 16,5 37,0 31,I 54.8 26,7 16,6 10,7 r,62 0,45 0,34 0,30 || 0,46 
ADIGE A TEL 
| (Bacino kmq. 1675) | 
Periodi 1927-43 € 1947-49 201 120,0 | rx-48 || 60 usb | v-42 20,6 |  20,8||' 28,5 130] 83] 9,65 176 | 313| 23,0 9,1 10,4 | 430 0,95 | 0.59] 137] 090] LOI 
Anno 1952 | 713) » VI 14,2 » Iv 30,8 » . » » 437 11,4 29,2 35,9 » » A » » a " » 
VALSURA A LANA DI SOPRA | 
(Bacino kmq. 282) | 
Periodi 1929-32; 1936-24 e 1948-51 66,5] 2358] xI-42| r4s| SI4| 1-31 249| ar4l ass| 17| sal 157 24.6 | 333] 284 9,57] 243] 76,8 o,6r | 0,99] 238| 0,87] 1I0 
3:54 1:39 I,12 | 0,52] 0,88 


| Anno 1952 14,4 SI,I| VI 2,33 8,23 mi 24,2 21,2 38,2 | 19,2 11,0 4,39 14,6 25,5 48,5 12,4 20,3 | ‘28,5 


i a 


Anno 1952 


CORSO D'ACQUA | 


STAZIONE 


ADIGE A PONTE D'ADIGE 
(Bacino kmq. 2642) 


Periodi 1926-43 e 1046-40 i 470 177,9 
Anno 1952 176 4 


ISARCO A PRA DI SOPRA 

(Bacino kmq. 652) 
Periodi 1942-43 € 1947-51 131 200,9 
Anno 1952 I 176 269,9 


RIENZA A MONGUELFO 
{Bacino kmq. 273) 


| Periodi 1930-43 € 1946-51 45,8 167,8 


Anno 1952 8,46 31,0 


GADERA A MANTANA 
(Bacino kmq. 387) 


Periodi 1026-43 @ 1946-51 70,6 180,9 


Anno 1952 19,6 50,6 


RIENZA A VANDOIES 

(Bacino kmq. 1923) e 
Periodi 1042-43 ® 1047-51 265 137,8 
Anno 1952 147 76,4 


AVISIO A STRAMENTIZZO 
{Bacino kmq. 720) 


Periodo 1931-34 106 147,3 
Anno 10952 65,5 x 


ADIGE A TRENTO 
{Bacino kmq. 9763) 
Periodo 1921-43 r48o 151,6 


74! Ro 


ADIGE A BOARA PISANI 

(Bacino kmq. 11954) 
Periodo 1922-49 1690 I4I,4 
Anno 1952 863 » 


E | giornaliera 


X-35 


VI-SI 
XI 


xI-S1 


V-51 
x 


v=31 
IV 


xI-26 


Portata minima 


33 


2,81 
3,58 


1,90 
3,23 


10,7 
15,7 


33 
3:36 


37,3 
67,0 


93:5 


giornaliera 


medio 
annvo 


10,3 
13.1 


49I 
8,35 


5156 
8,16 


3,82 


vV-38 
I 


TI-46" 


1-47. 


I1t-33 
XII 


XII-43 


1I-22 


223,9 


26,5 


29,7 
28,3 


28,1 
27,0 


26,7 | 


29,8 


32,3 
31,8 


27,7 


| 29,9 


28,7 
27.8 


medio 
annuo 


Mese mefsec. | Ijsec.kma.| Mese [lifseckmq.j]ijsec.kmq. 


22,9 


27,2 
3337 


24,2 
21,$ 


21,7 
17.7 


23,0 
24,6 


25,3 


22,5 


31,4 


38,3 
45,8 


25,8 


28,2 
20,7 


31,7 
33,4 


29,6 


15,8 


17,9 
310 


20,I 
23,5 


17,6 


174 


16,6 


12,4 


177 


16,6 


9:7 
13,9 


14,6 
15,3 


11,4 


12,6 


11,7 


103 


10,5 


rr,bi 
4:37 


17,8 
7:72 


14,9 
9,90 


14,4 
9:77 


18,4 
9,52 


: 31 
939 


13,4 
9,38 


15,0 
8,36 


Afflusso stagionale 
l/sec. kmq. 


13,6 


22,4 
19,9 


27,0 
16,I 


17,4 


21,7 
r9,1 


33:7 
22,9 


27:3 
25,5 


28,7 
19,8 


47:3 


43,9 


49:3 


374 
413 


38,I 
36,5 


29,5 
38,3 


33,1 


25,3 | 


49,3 


38,7 
41,3 


, 43:2 


10,7 


15,I 


16,6 


14,7 


9,14 


8,47 


Il,1 


15,3 


25,2 


21,6 
17:23 


20,8 
16,8 


21,8 
19,6 


31,9 


19,6 


19,0 


VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL Ig52. 


51,2 


35:5 


30,7 


17:3 


42,5 


373 


38,5 


37.7 


31,2 


23:2 


23,3 
5 1,7 


24,5 
25,9 


21,2 
22,8 


18,7 


30,2 


2I,I 


22,7 


stagionale di deflusso 


Coefficiente 


Inverno |Primaverà | Estate 


0,84 | 


0,53 
1.39 


‘1,01 
1,68 


0:79 
1,50 


0,50 


1,08 


0,65 


, 78 


0,74 


1,13 
1,33 


o,80 
1,07 


0,85 
0,97 


T40O 
1,03 


0,95 


0,72 


1,3I 


1,20 


0,75 
0,59 


10,70 


0,39 


1,00 


0,9I 


T,0I 


0,82 


155 


Autunno 


0,83 


0,87 


0,89 


0,72 


74 


0,75 


2155 


0,69 


0,64 


Cosfficianie annuo 


di deflusso 


0,96 


1,07 


0,76 


0,77 
0,66 


0,78 


0,72 


156 
MAREOGRAFIA 


Oitre che calcolare le previsioni di marea per il bacino di 
S. Marco in base alle costanti armoniche e le previsioni di corrente 
per il Porto-Canale di Lido, l' Ufficio raccoglie ed elabora i dati 
delle altezze di marea registrate in numerose stazioni mareografiche 
distribuite in mare lungo il litorale e nell'interno della laguna. 

Nei «Bollettini mensili » per alcune di dette stazioni mareo- 
grafiche sono pubblicati i valori delle alte e basse maree registrate 
nei singoli giorni del mese. 


Inoltre per il bacino di S. Marco viene mensilmente pubblicato | 


il grafico di confronto fra le altezze delle maree previste e di quelle 
registrate. 


Tam. I. 


LIVELLI MASSIMI E MINIMI DI MAREA REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1952 


Trenta cata « Dicembre | 259,0 Luglio 47,0 || 212,0 

Porto Lignano ..... Ottobre | 284,0|| Febbraio 76,0 || 208,0 

Corbtallazzo <<. dae » 301,0 || [Febbraio] | [76,0]|| 225,0 

Diga Sud Lido. .... » 282,5|| Febbraio 76,5 || 206,0 

‘Punta della Salute . . . ò 266,0 s 73,0 || 188,0]|' 
| Diga Sud Chioggia . | » 264,0 Luglio | 86,5] 177,5 


La marea registrata può risultare sensibilmente modificata nelle 
diverse località rispetto alla marea prevista, per effetto dei vari 
fattori meteorologici la cui influenza perturbatrice può provocare 
scostamenti anche notevoli dei livelli rispetto alle previsioni. 

É riconosciuto che le principali cause delle perturbazioni di 
marea nell'Adriatico (e quindi nella laguna di Venezia) sono dovute 
alle variazioni della pressione atmosferica e alla particolare sua distri- 
buzione nello spazio, alla direzione ed alla intensità del vento spi- 
rante i quali, oltre ad avere un'azione diretta, provocano normal 
mente ondulazioni di tipo periodico del mare Adriatico lungo il 
suo asse longitudinale (fenomeno di sessa). 

Dall'esame dei grafici mensili, si rileva che a Punta della Salute le 
maree registrate presentano durante l'anno 1952 i più forti scosta- 
menti in difetto rispetto alle previsioni: in gennaio (difetto cm. 31 
il giorno 9), in febbraio (cm. 35 il giorno 28), in aprile (cm. 28 il 
giorno 15) e ciò sempre durante i periodi ss alta pressione atmo- 
sferica. + 1 


I più forti scostamenti in eccesso si notano, invece: in gennaio 
(eccesso cm. 68 il 27), ottobre (cm. 68 il 21) e dicembre (cm. 66 
il 15) sempre durante periodi nei quali la pressione - atmosferica è 


- notevolmente inferiore al valore normale. 


Nella tabella I sono riportate le massime e minime altezze di 
marea registrate durante l’anno in alcune stazioni che, per la loro 
ubicazione, presentano particolare interesse. 

I dati di marea sono espressi in centimetri e riferiti ad un 
piano posto cm. 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato 
(livello medio mare del 1896). 

Nella tabella II sono riportati invece i vanti delle massime 
ampiezze di marea (differenze fra una alta ed una bassa marea 
immediatamente successiva e viceversa) registrate nei singoli mesi 
dell’ anno. 

Il valore massimo dell’ ampiezza si rileva a Trieste, in luglio 
con cm, 168,0. 


TaB. II. 


MASSIME AMPIEZZE MENSILI DI MAREA OSSERVATE DURANTE L'ANNO I952 


Diga Sud Chioggia 


Come risulta dalla tabella I, il massimo livello dell’anno è stato 
registrato a Cortelazzo, in ottobre, con cm. 301,0 sulla fondamentale 
pari a cm. 151,0 sul livello medio del mare; il minimo, invece si è 
avuto a Trieste, in luglio, con cm. 47,0 pari a cm: 103,0 sotto il 
livello medio del mare. La massima escursione annuale per il 1952 
si nota a Cortelazzo con cm. 225,0. 

Il massimo livello dell'anno nel bacino di S. Marco (Punta della 
Salute) è stato raggiunto alle ore 10,45 del 21 ottobre con cm. 716 


sul livello medio del mare, La minima marea del 1952 per il bacino 
di S. Marco è stata registrata il giorno 26 febbraio alle ore 17,20 
con cm. 72,0 sotto il livello medio del mare, 

L'escursione massima della marea nel 1952 è stata, pertanto, 
per Venezia di cm. 188,0. 

La massima marea conosciuta a Venezia dal 1871 in poi è 
quella registrata il 12 novembre del 1951 con cm. 151,0 sopra il 
livello medio del mare;-la minima marea è quella registrata il 
14 febbraio 1934, con cm. 121 sotto il livello medio del mare. 

La massima escursione per Venezia dal 1871 al 1952 è stata 
quindi di cm. 151,0 + 121,0=cm. 272. 


© IL LIVELLO MEDIO DEL MARE 


L'altezza del livello medio dal mare varia durante l' anno, 

Per l'Adriatico è massima, normalmente, da ottobre a dicembre 
e minima da gennaio a marzo. 

Nella tabella III sono riportati i valori decadici, Focal ed 
annuo del livello medio del mare durante il 1952, calcolati per la 
stazione mareografica di Diga Sud del Porto di Lido (Venezia). 

I valori medi corrispondono alla media aritmetica di tutte le 
alte e le basse maree registrate durante l’ anno. 

Il livello medio annuo risulta di cm. 163,4; esso conferma 
l'innalzamento dei valori annui del livello medio. 

L'esame: dei valori medi mensili mostra le notevoli variazioni 
del livello medio del mare nei vari mesi dell'anno: degni di rilievo 
sono il massimo di dicembre con cm. 176,3 ed il minimo di aprile 
con cm. 155,7. 

Gli scostamenti dei valori medi mensili rispetto alla media 
annua variano pertanto dall'eccesso di cm. 12,9 in dicembre al di- 
fetto di cm. 7,7 in aprile. 

Valori inferiori al livello medio del mare si notano ininterrot- 
tamente da febbraio ad agosto, mentre valori superiori al livello 
medio annuo si osservano da settembre a dicembre ed in gennaio 
con scostamenti notevoli in novembre e dicembre. 

L'influenza della pressione sulle variazioni del livello del mare 
è posta in evidenza dal confronto dei corrispondenti valori medi 
mensili esposti nella tabella III. Le variazioni di pressione non sono 
tuttavia sufficienti a giustificare completamente le variazioni del 
livello marino, lasciando intravvedere l'influenza di altri elementi 
meteorologici, 

Nella tabella III insieme ai valori caratteristici della pressione, 
sono riportate le velocità medie del vento registrate all'osservatorio 
meteorologico di S. Nicolò di Lido (Venezia). 
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STAZIONE 
0 
OSSERVATORIO 


MarEoGRrAFO DI Dica Sup Lino 


% 
LA 


OsservaToRIO DI S. NicoLò ni Lino 


ELEMENTI 
CARATTERISTICI 


Livello medio del mare {in cm.). . 


Pressione barometrica (in mm.) ,. 


Velocità del vento (kmfora). . .. 


[| media Is decade, 


id, II» id, 


id, II id. 


media mensile . . 


media I decade... 


i media ls decade . 


id, Il» id, 
it In id 
media mensile . 


ME.SE 


Gennaio 


Febbraio 


Marzo 


759,6 


Aprile 


Maggio 


164,5 
I6z,I 
I55,I 


160,4 


758,9 
760,8 
763.3 


761,0 


12,2 
21,5 


19,6 


17,8 


Giugno 


Luglio 


151,3 
157,5 
166,5 


159,8 


762,8 
760,7 
758,8 


760,8 


15,9 
17,5 


178 


tI 


Agosto | 


157,6 
I6o,0 
I5T.1 


158,2 


759,1 
758,0 
760,6 


759,3 


L48 
18,2 
16,3 


16,4 


Settembre 


160,8 
167:7 
162,0 


163,0 


75714 


, 760,7 


760,0 


7594 


DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DEL VENTO PER L'ANNO 1952 


J 


Ottobre 


163,2 
166,0 
172,6 


167,3 


760,3 


760,9 


760,6 


760,6 


I7.I 
15,4 
12,8 


IS,I 


Novembre 


167,8 
170,8 
378,I 


172,2 


757,8 
s6r,6 
756,9 


758,8 


13:9 


177 


182,3 
176,9 
1704 


176,3 


763,4 
753,9 
760,2 


7592 


I63:4 


760,2 


ro,8 


